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RELAZIONE 


(atta  a S.  H.  dal  Sinistro  di  Agricoltura,  Industria  e Commercio 


nell’  udienza  del  20  maggio  1877 


Puull*. 

C ^ 


; 


La  legge  del  £8  luglio  1861,  che  estendeva  a tutto  il  Regno  il  sistema 
metrico  decimale,  sanciva  l’obbligo,  per  coloro  che  sono  soggetti  alla  veri- 
ficazione annuale  dei  pesi  e delle  misure,  di  tenere  esposto  il  ragguaglio  «lei 
nuovi  istromcnti  metrici  da  essi  adoperati  con  gli  antichi  pesi  e le  vecchie 
misure.  Lo  stesso  obbligo  era  pur  fatto  alle  Amministrazioni  comunali,  le 
quali  avrebbero  dovuto  tenere  affisso  il  ragguaglio  di  cui  si  tratta,  dove  han 
luogo  le  fiere  ed  i mercati. 

La  legge  stessa  affidava  ai  Governo  la  cura  di  comporre  le  relative  tavole 
e di  pubblicarle  in  modo  ufficiale. 

Era  lavoro  di  molta  mole,  perchè  richiedeva  minute  ed  accurate  indagini, 
raffronti  numerosi,  uno  studio  diligente  delle  pubblicazioni  fatte  dai  cessati 
Governi,  e calcoli  molteplici. 

Solamente  oggi,  dopo  dodici  anni  spesi  nella  raccolta  degli  elementi  ne- 
cessari nel  loro  esame,  nell’accertamento  della  loro  autenticità,  nelle  retti- 
ficazioni di  cui  nasceva  sovente  il  bisogno,  c nella  elaborazione  tipografica, 
le  tavole  dalla  legge  prescritte  possono  essere  mandate  alla  luce. 

II  lavoro  fu  eseguito  in  grandissima  parte  dalla  benemerita  Commissione 
consultiva  dei  pesi  e delle  misure  di  Torino,  ora  soppressa,  della  quolc  era  pre- 
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sidcnte  il  comm.  professore  Camillo  Ferrati,  deputalo  al  Parlamento  Nazio- 
nale, che  ha  diretto  il  lavoro  con  particolare  zelo  c con  non  dubbio  disin- 
teresse personale. 

Codesta  Commissione  di  Torino,  coadiuvata  dalle  Giunte  metriche  c se- 
gnatamente da  quelle  di  Palermo,  Firenze,  Milano,  Parma,  Napoli  ed  Ancona, 
si  risolse  agli  Istituti  scientifici,  alle  Accademie,  alle  Amministrazioni  gover- 
native e provinciali,  ed  ni  Municipi  per  avere  sicuri  documenti  intorno  alla 
origine  ed  all'uso  dei  pesi  e delle  misure  degli  aboliti  sistemi  nelle  diverse 
provincie  del  Regno,  ed  ai  procedimenti  c calcoli  coi  quali,  seguendo  i det- 
tami della  scienza,  da  illustri  Commissioni  dei  cessali  Governi  d’Italia,  vennero 
determinati  i principali  ragguagli  fondamentali  degli  antichi  campioni  di  pesi 
e misure  coi  prototipi  del  sistema  metrico  decimale  stabiliti  nell’ultimo  de- 
cennio del  passalo  secolo  dalla  celebrata  Gmimissione  internazionale  in 
Parigi. 

Per  tal  modo  prese  ad  esame  le  migliori  pubblicazioni  già  fatte  nelle 
varie  parti  d’Italia  con  carattere  ufficiale,  e per  cara  di  persone  competenti, 
e le  numerose  avvertenze  c correzioni  state  suggerite  dalle  Autorità  locali, 
da  Istituzioni  e da  personaggi  versati  in  questa  materia,  c sopratulto  per- 
scrutata con  solerte  indagine  l'autenticità  delle  cifre,  l'UfTìcio  metrologico  per 
mezzo  del  Ministero  volle  che  fosse  presentato  al  giudizio  di  raduna  Depu- 
tazione provinciale  lo  schema  che,  in  base  al  materiale  raccolto,  già  aveva 
compilato  delle  tavole  di  ragguaglio  di  cui  oggi  si  annuncia  la  pubblicazione. 

E le  Deputazioni  provinciali  in  generale,  valendosi  dei  lumi  di  apposite 
Commissioni  si  occuparono  con  zelo  veramente  lodevole  di  materia  che 
cotanto  interessa  il  commercio  e l'industria  nazionale,  ed  in  modo  abba- 
stanza sollecito  ebbero  a manifestare  il  loro  voto  favorevole  in  alcuni  casi, 
proponendo  aggiunte  e modificazioni  più  o meno  essenziali  che  a lor  volta 
fecero  oggetto  di  particolàre  disamina  e di  discussione  nell’ljfficio  metro- 
logico. 

Cosi  all'importanza  economica  e giuridica  clic  deve  essere  attribuita  alle 
tavole  di  ragguaglio  corrispose  la  diligenza  della  compilazione. 

Le  Giunte  metriche,  sulle  basi  di  pubblicazioni  esistenti  e con  proprie  in- 
dagini, fornirono  quasi  tutte  un  proprio  schema  per  le  provincie  di  loro 
giurisdizione. 

Le  Autorità  amministrative  comunali  e provinciali,  le  Rappresentanze  delle 
Camere  di  commercio,  non  pochi  cittadini  d’ogni  parte  d’Italia  portarono 
all’opera  il  loro  concorso. 

E per  ultimo  la  Commissione  consultiva  e l'Ufficio  metrologico  in  Torino, 
dirigendo  il  lavoro  nelle  sue  varie  e successive  fasi,  lo  condussero  a com- 
pimento nella  forma  che  il  riferente  ha  l'onore  di  presentare  a V.  M. 
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Mi  rimane  a dire  poche  parole  sull'opportunità  dell’attuale  pubblicazione. 

L’Ufficio  internazionale  dei  pesi  e delle  misure  che  «'inaugurò  or  son 
pochi  mesi  in  Parigi,  e all'istituzione  del  quale  concorre  eziandio  l’Italia, 
dovrà  provvedere  alla  formazione  di  nuovi  prototipi  del  metro  e del  chi- 
logramma,  e fornirsi  degli  apparati  e degli  istromenti  più  squisiti  e più 
perfetti  che  la  meccanica  di  precisione  oggi  può  addebitare,  e quindi  col- 
l’opera dei  migliori  cultori  delle  scienze  fisiche  c di  osservazione  dovrà 
eseguire  rigorosissime  comparazioni  dei  campioni  dei  più  accreditati  ed  estesi 
sistemi  di  pesi  c misure  in  uso  nei  due  emisferi  cui  nuovi  prototipi  del 
metro  e del  chilogramma. 

Da  ciò  emergerà  che  quanto  ai  massimi  gradi  di  esattezza  la  scienza 
applicata  alle  comparazioni  passale  non  aveva  detto  l'ultima  sua  parola. 

La  Commissione  mctrologica  compilatrice  «Ielle  presenti  tavole  di  rag- 
guaglio non  tacque  di  questa  possibilità,  siccome  non  tacque  del  fatto  che 
il  non  essere  in  stato  di  regolare  conservazione  parecchi  dei  campioni  degli 
antichi  pesi  e delle  vecchie  misure  ancora  in  uso,  sebbene  ora  illegali  in 
molti  Comuni  d'Italia,  non  le  permise  di  verificare  essa  stessa  con  opera- 
zioni dirette  le  non  poche  cifre  «lei  ragguagli  che  le  vennero  trasmesse  da 
pubblicazioni  e da  fondi  locali. 

Ciò  non  pertanto  sta  bene  che  gli  uomini  di  scienza  si  preoccupino  dei 
risultati  che  darà,  ed  in  seguilo  potrà  dare  l’Ufficio  internazionale  sedente 
in  Parigi  e si  debba  tener  conto  della  condizione  cotanto  irregolare  degli 
antichi  campioni  metrici  nelle  varie  provincie  d'Italia. 

Alla  Commissione  compilatrice  non  Sfuggirono  le  considerazioni  che  mi- 
rano a stabilire  esattamente  il  carattere  del  suo  lavoro;  ma  il  riferente 
tuttavia  non  ha  creduto  che  si  dovesse  abbandonare  o quanto  meno  pro- 
trarre il  divisamento  della  pubblicazione.  Lo  vieterebl>e  la  disposizione  tas- 
sativa della  legge  metrica,  c lo  vieterebbe  tanto  pi%  la  convinzione  profonda 
che  il  lavoro  grandioso,  condotto  qual  fu  con  tanta  coscienza  e colle  mag- 
giori cautele,  sarà  un  grande  benefizio  per  le  popolazioni,  le  quali  nelle  loro 
contrattazioni  e nelle  loro  industrie  avranno  per  tal  modo  un’approssima- 
zione al  vero  più  che  .sufficiente,  il  codice*  metrico,  con  coi  potranno  age- 
volare l’unifirazionc  legale  dei  pesi  c delle  misure  che  è opera  di  civiltà  e 
di  progresso. 

D’una  avvertenza  però  il  riferente  volle  dare  atto  all'Ufficio  metrologico 
compilatore,  e questa  si  è che,  a norma  eziandio  di  quanto  risulta  accennato 
in  altre  pubblicazioni  consimili  officiali,  non  essendo  improbabile  che,  per 
la  grande  mole  di  cifre,  siano  incorsi  alcuni  errori  tipografici,  e che  in  se- 
guito si  possano  consigliare  utili  emende  per  meno  esatta  derivazione  dalie 
fonti  locali,  conviene  fare  appello  ad  ogni  ordine  di  istituzioni  ed  a chiunque 
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sia  in  grado  di  accennare  ad  errori  ed  alle  relative  correzioni  di  farlo  libe- 
ramente, imperocché  il  Ministero  e l'Ufficio  metrologico  saranno  grati  di 
questi  appunti  quando  siano  autorevoli  e fondati,  e se  ne  terrà  conto  nelle 
edizioni  posteriori  dell’opera  od  in  appositi  allegati  che  verranno  man  mano 
pubblicati,  come  appunto  operò  il  Governo  Subalpino  per  le  tavole  edite  nel 
1819,  alla  di  cui  compilazione  coliaborarono  egregie  persone  del  Piemonte. 

Piaccia  ora  a Vostra  Maestà  di  onorare  coll’augusta  Sua  firma  il  decreto 
che  approva  le  tavole  di  ragguaglio,  mercè  le  quali  la  legge  metrica  potrà 
avere  più  efficace  applicazione. 
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VITTORIO  EMANUELE  U 

PER  GRAZIA  DI  DIO  E PEB  VOLONTÀ’  DELLA  NAZIONE 

KB  ■'ITALIA 


Visto  l’articolo  11  della  legge  metrica  28  luglio  1801,  nu- 
mero 132; 

Visto  l’articolo  6 della  legge  23  giugno  1874,  num.  2000 
(Serie  2*); 

Sulla  proposta  del  Ministro  di  Agricoltura,  Industria  e 
Commercio; 

Abbiamo  decretato  e decretiamo: 

Articolo  unico. 

Le  tavole  di  ragguaglio  dei  pesi  e delle  misure  già  in  uso 
nelle  varie  provincie  del  Regno  coi  pesi  e le  misure  del  si- 
stema metrico  decimale,  viste  d’ordine  Nostro  dal  Ministro 
di  Agricoltura,  Industria  e Commercio,  sono  approvate.  Le 
dette  tavole  saranno  edite  coi  tipi  della  Stamperia  Reale  in 
Roma  e munite  dello  stemma  dello  Stato  e formeranno  un 
volume  distinto. 
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Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi  e dei 
decreti  del  Regno  d’Italia,  mandando  a chiunque  spetti  di 
osservarlo  e di  farlo  osservare. 

Dato  a Roma  addì  20  maggio  1877. 


VITTORIO  EMANUELE 


MJUORANi-CAUTABUNO. 
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PROVINO! A DI  ALESSANDRIA 


CIRCONDARIO  DI  ALESSANDRIA 


MISURE  LOCAI.! 

MISL’UH 

ItmiCHB 

valore 

‘ 

VALORE  ! 

DENOMINAZIONE  in 

DENOMINAZIONE 

I wiv  nC 
1 

MiM  hr  me  ai  | 

i 

MISURE  M Ll'NGIREZZA 


Torri  i Comuni  del  Circondario. 


Mandamenti  di  Valenza  t Bassionana.  meno 
i Comuni  di  Pavone,  Ri v abone,  c Mun- 

TECASTEU.O  

Castello  o’ Annone  

Valenza 


QUAfTORDlO 
Cassine.  . . . 
Cerro 


Castelletto  Scazzoso,  Cerro,  Lu,  Qiah- 

GNENTO,  QUATTORDIO,  REFE  ANCORE,  So- 
leìo,  S.  Salvatore 


Solerò ' 

Castelletto  Scazzoso,  S.  Salvatore. 


Felizzano. 


Trainiceli 

Mrln 

2,861370 

Metro 

| 

Tlibuccki 

0.310483  1 

Braccio  lungo 

0,667130 

Id. 

Riatti* 

1,108981 

Braccio  curio 

0.630480 

Id. 

1,885083  i 

Baso 

0,000137 

Id. 

bui 

1.666286 

Trabucco  di  Valenza 

2,331734 

Id. 

Tiabuitbi 

0,383142 

Braccio  longo 

0,070000 

Id. 

Brattila 

1,102537 

Braccio  corto 

0,530000 

Id. 

1,886783  1 

Trabucco  

8,033153 

Id. 

Tulwccbi 

0,330780 

Braccio  ntìlam-x- 

0,504036 

Id. 

braccia 

1 .680852 

Braccio  pavide  

0,630372 

Id. 

1,589138 

Trabucco  

2,917618 

IJ. 

luLutrkl 

0,342745  ; 

Trabucco  

2,971000 

Id. 

0,336587 

Trabucco 

3,012182 

Id. 

0,331985  . 

Braccio  lungo 

0,670100 

Id. 

Braccia 

1,491647  j 

Braccio  corto 

0,526000 

Id. 

1,001141 

Trabocco 

2,837416 

Id. 

Trainiceli! 

0,349962 

Trabucco 

2,004120 

Id. 

0,344338  j 

Tea 

1,670050 

Id 

0,508462 

Piede  manuale 

0,334190 

Id. 

Piedi 

2,992310  i 

T rabucco  

2,866182 

id. 

Trai,  unti 

0,348996 

Trabucco 

2,913116 

Id. 

0,339741 

1)  Braccio  lungo  di  Alessandria  si  usa  pei  panni,  il  Braccio  corto  di  Àlecsandria  per  le  stoffe  in  seta,  il  Raso  piemontese  per 
le  stoffe  in  genere. 

I Trabucchi  di  Alessandria,  Valenza,  Cassine,  o S.  Salvatore  si  dividono  in  6 Piedi, 

il  Piede  in  Ili  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, a 
il  Punto  in  12  Atomi. 

II  Braccio  lungo  di  Valenza  e quello  di  S.  Salvatore  servono  per  le  tele. 

Il  Braccio  corto  di  Valenza  e quello  di  S.  Salvatore  servono  per  lu  stoffe  di  seta. 

Oneste  Braccia  come  il  Raso  si  dividono  in  metà,  t*rzi,  quarti,  eoe-. 

Il  Braccio  milanese  usato  iu  Valenza  si  divide  in  12  Once,  ed  il  Braccio  pavese  si  divido  in  16  Ouce. 

La  Tesa  di  Felizzuno,  si  divide  in  5 Piedi  manuali. 

Il  Piede  inattuale  in  8 Once. 

2W1  Comune  di  Rivarone  usa  vasi  anche  il  Trabucco  di  Piemonte  eguale  a M.  3,  U8642. 
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Circtoihno  di  nrssmiu. 


MISURE  L0C.HU 


DE.VOTWIA7IONE 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tom  I Ct»ll!il  DEI.  CIRCONDANO. 


(Assise,  Masio,  Ueirancoke 

Mumliiuiculo  ili  BassicnaNa,  wctllMli  i 
Cornimi  di  Hi  vati  OSE.  Pavoni:.  Monte* 


(Piede  quadralo 

Trabucco  quadralo 

Tavola 

I Staio  |ó croio 

Staio  grande 

t Moggio 

I Staro 

^ Pertica  pavese .... 


I Mandamento  di  Valenti. 


n Moggio 

f Braccio  da  legname 


Borooratto  Aiessasdrino.  Fhascaro,  (ìa- 




( Moggio  piccolo. 
j Staro 


Fruttano  . 


Castel  u' Annone. 


\ Moggio 
I Staro. . 


Ceiiiio  Tanaho . 


^ Sloggio . 
I Staro  . . 


i Quattoeuio 

j Qilarcnento  e Mandamento  di  S.  S 
I vatore  


) Staro  

( Moggio  di  Monferrato 

I Staro  

^ Moggio 

I Staro 


Mei  li  «|uadi. 

0,227129  Metro  qnadr 


32,749753 

3,929970 

5,891950 

Etlai» 

0,338951 


Metro  quadr. 
EUara 


1,236881 


7,697911  Id. 


30,183158 

0,320717 

bure 

0,307917 

Mitri  -juadr. 

1,583933 

E»l4f< 

0,313579 

■Me 

3,919737 

ut,,, 

0,315170 

Aie 

3,913487 

Ettari 

0,350955 

Are 

4,386937 

bll*. 

0,318121 

In 

1,355262 

Eli  are 

0,326880 

Are 

4,086000 

Littn 

0,323861 

Arr 

1,018300 

Ettit* 

0,332686 
'l.l  5857  7 


llìu  Ulte 

3,280500 

Tav.-le 

3,117730 

Muglia 

3,247630 

Inai.  Ha  legname 

0,631340 

Maiali 

3.18898» 

Stiri 

0,255149 

At  uggii 

3,169783 

Stari 

0,233583 

n»i|ii 

2,819368 

Stari 

0,227949 

Mo||ii 

2,870091 

Stari 

0,229607 

Mangia 

3,059227 

Surf 

0,241738 

MsKC'i 

3,087719 

Stari 

0,247018 

*“»■ 

3,005836 

8 un 

0,240467 


Il  Piede  quadralo  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadralo, 
l'Oncia  in  12  Punii, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  quadrilo.  _ . . _ 

Il  Trabucco  quadrato  di  Alessandria  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato,  il  Piede  di  Trabucco  in  12  Once. 

La  Tavola,  unità  dello  misure  agrarie,  è di  I Trabucchi  quadrati,  e si  divido  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  f2  Once. 

1 Oncia  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Puntu  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Lo  Staio  piccolo  è di  12  Tavole;  lo  Staio  grande  di  18  Tavole. 

Olio  Stata  piccole  fanno  il  Moggio  piccolo;  ed  otto  Stata  grandi  fanno  il  Moggio  grand»1. 

VI  Comune  di  Moiitecastello  ai  usava  solamente  il  Moggi'»  grande,  e nessun  uso  vi  si  taceva  del  Moggio  piccolo. 

I Moggi  ni  Cassine,  Valenza,  Morgoratto,  Fclizxaiio,  Casini  d‘ Annone,  Cerro.  Quallordio  e Quarguenio  *i  dividono  in 
Stuia  e gli  Stari  in  12  Tavolo,  i Moggi  e le  loro  divisioni  servono  per  la  misura  dei  terreni. 

La  Pertica  pavese  usata  in  Bassignana  si  divide  in  21  Tavolo. 

La  Tavola  ft  di  I Trabucchi  qu. liliali.  4 H , 

II  Braccio  superficiale da  legname  usalo  in  Valenza  f»  il  Quadretto  superficiale  pavese,  corrispondente  a i Braccia  pave*»q  >d 

La  P olca  di  Rivaronu  si  divide  in  8 Slam,  lo  Sl'tio  in  II)  Pertiche  eguali  a quelle  di  Piemonte  -, 

l'el  (Nummo  d:  Lazzarone  i*  pure  indicato  un  Moggio  corrispondente  ad  Kttnre  0 3KM81.  die  nelle  Tavole  del  I80<  è Portato 
eguale  art  Ettaro  0, 309óf>7. 


Digitizéd  by  Google 


3 


Provincia  di  ALESSANDRIA. 


Circondario  di  ALEvMNMiH. 


MISURE  LOCALI 

MISERE  METRICHE 

COMUNI 

VALORE 

1 VALORE 

DENOMINA/ IONE  in 

DEvOMlVAZk»F.  \ in 

1 

notar.  «7bpcw 

! Mista*  UtCAtl 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  r Coyuxi  dei.  Circondario. 


Pigile  manuali»  cubo 0,040331 

Piede  cubo.... 0,136117 

Trabucco  cubo . 20,401104 

Braccio  milanese  cubo 0,210577 


Mrtri  cglii 

0,040331  Metro  cubo 


ru  j.  «uUi 

24,394823 

7,340640 

Tubile  i tti  rubi 

0,034012 

Unirei»  cube 

4,748848 


Il  Piede  manuale  cubo  è «li  512  Once  cube  de!  Piede  piemontese. 

Il  Piede  rubo  piemontese  à di  1728  Onco  cube  c si  divide  in  12  Once  di  Piede  cuho, 
l'Oncia  in  12  Punii, 

•I  Punto  in  I?  Atomi  di  Piede  rubo. 

Il  Tr.iburro  p em«>nfe«o  cubo  £ di  210  Piedi  cubi,  e vi  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  rubo, 
il  Piede  in  12  linee, 

1 Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  cubo. 

Il  Braccio  milanese  cubo  ora  poco  tirato. 

In  Valenza  ri  usava  pure  un  Carro  pel  combustibile  eguale  u Metri  cubi  3,y86896,  ed  un  Trabucco  da  muro  di  Metri  cubi  4,083499. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario.  | Salma 

Mandamenti  di  Bassignana  e Valenza,  j 
eccettuali  i Comuni  di  Rivarove,  Pe-  Staro 
cetto,  Pavone  e 11 ontec astello 1 


S.  Salvatore  . 


Salma 

Ettolitri 

2,132380 

Ettolitro 

S*lmr 

0,46591  4 

Slaro  di  Valenza 

0,172800 

Decalitro 

Itili 

0,578704 

Slaro 

0,157000 

Id. 

0,636943 

Staro.  

0,161633 

13. 

0,618685 

La  Sain.a  d 'Alessandria  si  divido  in  12  Slaìa; 

Io  Staio  in  16  Coppi. 

! 5cl  Comune  di  Rivarone  una  misura  di  8 Staia  chiama  vasi  Sacro 

Lo  Staro  di  Valenza,  come  quello  di  Curine  c quello  di  S.  Salvatore,  si  dividono  ìu  16  Coppi. 
In  Valenza  8 Stari  fanno  un  Sacco. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tetti  i Comesi  del  Cibcundabio 

Brenta ..... 

Ettolitri 

0,5*8394 

Ettolitro 

Misto,  Pf.cf.tto,  e Mandamenti  di  Bas- 
signana  e S.  Salvatore,  ecce  linaio  Mon- 

Brenta. 

0,714327 

Id 

Yalenza,  Lazzarone  . . 

Brenta  . . . . 

0,535824 

id 

Bosco  Marengo 

Brenta. . . 

0,612432 

Id. 

Bordate  (li  Ln.n,  Ucaitho  Cassine  c 
Pollastra 

Brenta 

0,816576 

Id.  f . 

{ìrrutf 

1,7289-5  | 


1,399919 

1,806284 

1,632840 

1,224625 


f.a  Brenta  di  Alessandria  si  usava  pel  vino  «*d  altri  liquori,  e si  divide  in  31  Pinle. 

T.a  Brenta  usata  nei  Mandamenti  di  Ras» iguana  e 8.  Salvatore  sì  divide  in  48  Finte,1  e la  Pinta  in  2 Plorali. 

I.a  Brenta  di  Valenza  si  divide  in  36  Finte  locali. 

I.a  Brenta  di  Bosco  è di  36  Pinte  d 'Alessandria. 

I„a  Brenta  usala  nelle  Borgate  di  Quattro  Cassine.  Pollastra  e Levata,  ò di  ‘,8  Pintn  dAXesRandria.  t 

bel  Mandamento  di  S.  Salvatore,  e nella  Borgata  Monti  di  Valenza,  si  faceva  anche  quache  uso  «b  I)u  Brenta  dì  Monferrvdo, 
la  cui  capacità  è di  litri  73,2105,  ; \ 


Digitized  by  Google 


i 


Provincia  di  ALESSANDRIA. 


Circoudario  di  ALESSANDRI  ^ 


s 


CIRCONDARIO  ni  Aron. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINA  7 HI  NT. 

v,\i.onr. 

in 

i W«C1X  «CTTflKH  » 

| VALORE 

nr-NOJITN AZIONE  j io 

LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tctti  i Comuni  dpi  Circondario. 


i Tesa  «li  Meo  ferralo . 
1 Piedf»  manuale 

Braccio  lungo. 

Braccio  corto 


Mouu,  c Mandamenti  di  Acuite  Mom- 
babuzzo,  eccettuali  i Comuni  di  Strevi, 
Bruno,  Mombarczzo,  Carrstino,  Fok- 
T ARILE 

Strevi,  Fon  tarile 

Carpenfto,  Cremoiino 

Trisobbio 

Mohbaìuzzo,Ca  restino,  Nizza  Moni  errai  »», 
Castel  Sogli  one,  e Bocchetta  Palafka 

Bocca  Grimaldi. 

Bruno 

Ricaldont 

Montaldo  Bormiiu 

Rocca  te  raro 


Trabucco  d Acqui  , 


Trabucco  di  Monferrato  . . . 

Trabucco  

Trabucco 

I Trabucco  di  Nizza  ...... 


Df.NICE  , (;  ASSIRA. SCO  , C FISSI  «LE  . Imj&a  . 
Lo  azzo  lo  , Morsa  suo,  Olmo.  Ponzoxf. 
Vaglio  Serba,  S.  Giorgio  Scarvmpi. 
Vesimv  , Seroi.e 


Trabucco  

Trabucco  d ‘Àlc$*uinlrUi . 

Piede 

Trabucco 

Trabucco  

Trabucco  di  Piemonte 


Mitri 

Tev» 

t.  070000 

Metro 

0,597015 

Pt»  1 1 russili 

0.335000 

IH 

2,985074 

Bracci» 

0,670000 

IH. 

t. 492537 

0.520000 

,H 

t ,901 1 41 

Trabacchi 

3,000000 

IH, 

0,332608 

2,904120 

IH. 

0,344338 

2,898000 

IH. 

0.3450CO 

2,808000 

IH. 

0,348675 

2,910092 

IH. 

0,342854 

2.850000 

IH. 

0,350877 

2,861370 

IH. 

0,349483 

Fiati 

0.481000 

Iti. 

2,079002 

Traboccò 

2,940000 

IH. 

0,339443 

2,95509 1 

IH 

0,338330 

3,080420 

IH. 

0,324000 

Riti 

0,000137 

IH 

1,660286 

T«M 

1,714078 

IH 

0,583200 

bri  Tesa  di  Monferrato  si  divide  in  5 Piedi  manuali,  il  Piede  manuale  in  8 Uncie. 

Il  Braccio  lungo  è misura  per  i patini  e le  tele,  il  Braccio  corto  per  le  stolte  di  seta.  Si  dividono  in  metà,  ferzi,  quarti,  ree. 

Il  Trabucco  in  genere  è misura  che  serve  di  base  alle  misure  di  superficie  e di  volume,  e si  divide  in  C Piedi, 

' il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Trabucco  d’Acqui  è usato  talora  anche  in  altri  Comuni  del  Circondario  «lire  quelli  «opra  indicati. 

Il  Piede  di  hicaldono,  sesta  parto  del  T minierò  locale,  serve  pure  di  base  alte  misure  agrarie,  ed  il  suo  ragguaglio  fu 
sempre  finora  ritenuto  in  tutte  |p  operazioni  nella  cifra  sopra  indicalo,  riconosciuta  nel  181R  clall  lngognere  Provinciale 
Brignono. 

.Nel  Comune  di  Bruno  si  usava  anche  anticamente  un  Trabucco  locate  menzionato  nei  vecchi  registri  di  cadastro,  ma  di  j 
esso  trabucco  dai  documenti  che  restano  non  si  può  dedurre  con  qualche  precisione  il  valore. 

Il  Raso  di  Piemonte  misura  mercantile  «sala  in  Dente*,  Cassi  nasco,  ed  altri  Comuni  sopraindicati,  si  divide  in  metà,  terzi, 
quarti,  ecc.  Il  Raso  era  pure  usato  in  Nizza  Monferrato  ed  in  Castel  Boglione. 

La  Tesa  di  40  Once  del  Piede  piemontese  si  divide  in  5 Piedi  manuali,  di  8 Once  ciascuno. 

Nei  suddetti  Comuni  di  De n ice,  Cassi nasco,  ecc.  sono  esclusivamente  usatele  misure  lineari  e superficiali  e di  volume  piemontesi  ; 
in  alcuni  altri  Comuni  del  Circondario  le  stesso  misure  piemontesi  erano  un  Lai  poco  usate  promiscuamente  alle  locali. 

Nei  Comuni  di  Cassinello,  Giusvatìa.  Roceagrimalda.  Lodisio.  Piana.  Cagua,  Mioclia,  Montaldo,  Carpone to  e Dego  si  usavano 


in  alcuni  altri  Comuni  del  Circondario  le  sieste  misure  piemontesi  erano  un  Lai  poco  usate  promiscuamente  alle  locali. 
Nei  Comuni  di  Cassinello,  Giusvalla.  Roceagrimalda.  Lodisio.  Piana.  Cagna,  Mioclia.  Montaldo.  Carpendo  e Beco  si  usavano 
pure  per  la  misura  dei  panni  e del!.»  tele  il  Braccio  lungo  e il  Braccio  corto  di  Ovada,  il  primo  eguale  a millimetri  792, 
il  secondo  a millimetri  7ó6;  l uno  e l’altro  divisi  in  3 Palmi. 

In  diversi  Comuni  il  Braccio  lungo  di  Ovada  serviva  pure  per  la  misura  dei  legnami  e delle  pietre  da  taglio. 


Molti  Comuni  del  Circondario. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

^ Trabucco  quadrato  d’Àcqtti 
; Tavola  dÀcqui 


Halli  (fasti 

Are 

0,301  HI 

Ellare 

0,101201 


Metro  qtiarir 
Ara 
Ellara 


Trabucchi  qnnl 
0,110068 
Tavole 

2,706700 

Stala 

9,881071 
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Pretoria  di  AlESSiMlRH. 


di  IC0IL 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

nr  vomiva/ ione 

vai  or.r 

Murar  tirm-’WK 

nr  venire  azione 

VALORE  1 

In 

«mr.  lorui 

EMafr 

il  TM.V»l 

Fi  tara 
Ara 

Stbfvi  . Fontanile 

Slam 

Am 

4,018296 

Stiri 

0,247017 

7,797600 

1,031334 

u. 

0.12824“»  ! 

i CaHPENBTO 

Slam  

1.1. 

0.248146  | 

9.40621  ? 
4,337397 

Di. 

0,106313  | 

[ Bibbio 

Maro 

1.1. 

0,230558 

I Tmsnnaio 

3.948201 

1.1. 

0,253280 

Nizza  MosrtnniTn,  MouB.tnzjti.  Castel 

IlnflLIONR,  PiOCCBKTT»  PALAFEA 

4,08  li  Oli 

di. 

0,214894 

4.l6r»ft80 

ut. 

0,24004*» 

3.939970 

li. 

0,254455 

Cassinasco,  Cessole . Incisi.  Lomm.o 
Moresco,  Olmo,  Punzone.  Uuccave*  1 
mxo,  S.  fiioRr.m  Sgvraupi,  Vaglio,  i 

fìiornal.t  di  ì icmonle 

88, 1080  48 

Mt-lrl  i)iu<lr. 

18,103946 

Ktlara 

Ara 

fiinmilf 

3.624400  I 

2.624400  , 

4 ESIME . I)k  sii  k , Sebole 

i ì.o  Staro  d’Acqui,  misura  agraria,  sì  divido  in  S Tavolo;  In  Tavola  in  1 Trabucchi  quadrati. 

Il  Trabucco  quadrato  si  divido  in  6 PìchIì  di  Trabucco  quadrilo, 
il  Piede  in  t2  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 

il  Puuto  in  12  Atomi  di  Trabucco  quadrato. 

Quando  il  Trabucco  quadrato  di  Acqui  si  adopera  per  misurare  lo  tavolo  di  legno,  prendo  il  nome  di  Cannella. 

' 11  Moggio  di  Monferrato  usato  in  Strevi  e Fontanile  ò di  % Tavole  e si  divido  in  8 Stori,  lo  Staro  in  li  Tavole. 

, Lo  Staro  di  Roccagrimnlda  sì  divìdo  in  24  Tavole.  .... 

Lo  Staro  dì  Gramolino  si  divido  in  28  Tavole  e quello  di  Carpendo,  come  quello  dì  Trisobbio  si  dividono  in  12  Tavole  100,111. 

Lo  Staro  di  dubbio  ò di  12  Tavolo  d’Acqui. 

Lo  Storo  di  Aizza  Monferrato  e quello  di  Montoldo  si  dividono  in  12  Tavolo.  La  Tavola  in  12  Piedi  di  Tavola.  Otto  Stori 
fanno  un  Moggio. 

Lo  Staro  di  Bruno,  di  12  Tavolo,  è lo  SLnro  piccolo  di  Alessandria.  Otto  Stato  Fanno  il  Moggio  piccolo. 

La  Giornata  di  Piemonte  usato  in  Cassinasco  ed  altri  Comuni  si  divido  in  1 00  Tavolo.  Usavasi  talora  denominare  Staio  una 
misura  di  12  Tavole. 

| Kel  Comune  di  Bicaldone  lo  Staio,  misura  agraria,  «elevasi  ritenere  come  corrispondente  a quattro  are,  nessun  conto  latto 
della  pìccola  differenza  in  meno  che  vi  sarebbe,  ritenuta  la  baso  lineare  det  Piede  localo  eguale  a millimetri  481;  lo  Staio 
su  questa  buso  dovrebbe  corrispondere  ad  are  8,997018. 

Nel  Comune  di  Ornivi  Rormidn  si  usava  uno  Staio  diviso  in  12  Tavole,  ciascuna  dello  quali  era  forse  eguale  alla  Tavola  di 
Monferrato. 

Nel  Comune  di  Rivalta  Bormida  usavasi  in  antico  una  misura  agraria  propria,  la  quale  probabilmente  non  era  che  una  , 
alterazione  della  misura  di  Monferrato.  Peri**  nel  cndastro  fattosi  nel  1786  si  usarono  lo  misuro  piemontesi,  lo  quali  perciò  1 
vennero  in  uro  preferibilmente  ad  ogni  altra. 

Nel  Comune  di  Morsa  «co  24  Tavole  piemontesi  (quali  erano  anteriormente  al  IBIS';  formavano  uno  Staro,  e 4 Stara  facevano 
mi  Moggio.  Il  Trabucco  quadrato  piemontese,  come  misura  del  legname,  prendeva  nome  di  Cannella,  e dividovasi  in  144  Palmi,  : 
il  Palmo  in  12  Once. 

1 

MISURE  DI  VOLUME 

CoSU'St  DEI.  CIRCONDASI» j 

Trabucco  cubo  d'Acqui 

Piede  cubo 

Virili  rnUi 

27,163334 

0,125751 

21,493255 

Metro  cubu 
Id. 

Trabucchi  ruUl  | 

0,030810  1 
7,952223  , 

Strevi 

Trabucco  cubo  di  Monferrato. 

id. 

0,040828  ; 

Nizza  Maire fruito,  stri.  Koci.ìmm  . liuti-  j 

CI1ETT  A PaLiFKA 

Trabucco  cubo  di  Nizza.... 

24,81 2573 

Id. 

0,040302 

25,1468087 

Id. 

0,039111  1 

Bacilo 

Trabucco  cobo  d’Alessandria. 

33,427290 

M 

Id. 

0,0*2683  j 

t 
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Proiliicia  di  ALESSANDRIA. 


Circogdam  di  ACQUI. 


I Cassinasco,  Cessoli,  ben,  Loazeolo,  i 

Morsasco,  Pontone.  Olmo.  Rocuive.-  ( Trabucco  cubo  ili  Piemonte. 


«IMO,  S.  (iioiuio  Slmumi  i , Vii; LIO,  i j(.sil 
Vksime \ 


Jfrtx»  cubi 

-0,401 19t 

5,041357 


Metro  cubo 
Id. 


TrahKiU  caM 

0,034012 

Tm«  cab* 

0,198359 


| 11  Trabucco  cubo  di  216  Piedi  cubi;  il  Piede  cubo  di  1728  Ouce  cubo. 

Il  Trabucco  cubo  si  divido  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  cubo. 

11  Piede  cubo  si  divide  in  12  Once  di  Piede  cubo, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  cubo. 

La  Tesa  cuba  di  125  Piedi  manuali  cubi  si  divide  In  5 Piedi  di  Tesa  ruba,  il  Piedi»  in  fl  once  di  Tesi  cuba. 

Noi  Comune  di  Morsetto  por  la  misura  dolio  Diotro  si  usava  una  Cannella  rappreseli  tu  la  da  uu  parallelepipedo  avente  un  Trabucco 
piemontese  quadrato  per  baso  ed  un  Piede  di  altezza. 

Lo  stesso  volume  quando  si  usa  pei  muri  prendo  il  nome  di  Trabucco  Camerale. 

La  Saimuta  pel  concime  si  ragguaglia  al  peso  di  12  ftubbi. 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


Sm  «Iti 

0,773357 

Wiu* 

0,816320 

Mari 

0,588853 


Comuni  del  Circondario 

Sacco  d'Acqui 

EiioWlrl 

1,803084 

Ellotitro 

Rocca  Grimalda,  Cari-eneto 

.Mina  di  Ovada 

UÌ50I0 

Id. 

Montkchmro  d'Acqoi 

Slaro 

Dee  alti  ri  j 

1,698217 

Decalitro 

Il  Sacco  d Acqui  si  divide  in  8 Staia, 

10  Staio  in  16  Coppi, 

11  Coppo  in  24  Cucchiai. 

In  alcuni  Comuni  lo  Staio  di  Acqui  prende  nome  di  Stando,  ed  allora  dividasi  in  8 Coppi. 

La  Mina  di  Ovada  si  divide  in  4 St.iia.  questa  Mina  ora  da  ultimo  poco  usata,  <- -scudo  invalso  il  sistema  delta  vendita  dei 
cereali  a peso. 

Lo  Staro  di  Montechiaro  si  divìde  in  2 Statoli, 

10  Starolo  in  5 Coppi. 

11  Coppo  in  24  Cucchiai.  Otto  Stari  fanno  un  Sacco. 

Nel  Comune  di  Monlechiaro  si  usava  egualmente  la  misura  locale,  come  quella  di  Monferrato. 

Nel  Mandamento  di  Carpenoto  uaavasi  per  la  vendita  dei  grani  lo  Staio  di  Monferrato,  non  clic  una  Mina  della  capacità  di 
Litri  118.388;  che  si  divideva  in  4 S tarimi i. 

Nel  Comune  di  Carpinolo  poró  si  usava  lo  Staio  alessandrino  di  litri  17,77155. 

Nel  Comune  di  Serole  usavnsi  il  Sacco  di  Piemonte. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


COMUNI  DEI,  CIRCONDARIO . 


| Brenta  d'Acqui  . 

litri 

74,600000 

F.llolilro 

Lihbra  d olio 

0,16 1 700 

Decilitro 

Burilp  d'Ovada 

Elioliti  i 

0, 560850 

Ettolitro 

Barilo 

0,4011735 

Decalitro 

BrraU 

I. 340483 

I ìUbrc  «Toh» 

0, 276172 

Borii 

1,783008 


La  Brenta  d’Acqni  si  nilopprnva  per  1«*  misure  del  vino. 

La  vendita  al  minuto  dell'olio  si  Liceva  con  misure  ni|»aei  dì  quantità  d’olio  dei  rispettivi  pesi  di  mia  Libbra,  sei  Once, 
tre  Once,  due  Once.  mezz'Onrin  di  Monferrato,  chiamala  Libbra  dolio,  mozza  Libbra  co: 
li  Barile  di  Ovai  Li,  dotto  anche  Terzamolo  si  divide  in  5n  Ilocc.ili.  il  Humtle  od  \ umili  in  2 Mezze. 

Il  Bariledi  Ovattasi  usava  puro  pel  vino  nel  Comune  ili  Morsico,  ma  ivi  *i  divideva  in  6'*  Boccali,  e il  fioccale  in  2 Mezze. 
Il  Barile  di  Veruna  e Senile  si  divide  in  f»  Univi*» . jl  pubbli  in  5 Pint/»  line  Barili  fonilo  imo  Staro. 

Lo  SU’iro  di  vino  di  Meraua  e Serole  si  usava  pii m noi  Mandamento  di  Carpeuotu. 

Nel  Coimnte  di  Cerpcueto  si  usava  pure  uu  Barile  «li  50  Boccali  ogualu  a Litri  54,6,  o questo  Barilo  che  si  usava  pure  in 
Trieobbio,  vi  prendeva  nome  di  Brenta. 

Nei  Comuni  del  Mandamento  di  Nizza  Monferrato  si  usava  pel  vino  anche  la  Brillila  di  Monferrato,  eguale  a Litri  7 3,21 05. 


Digitized  by  Google 


1 


Provincia  di  ALESSANDRIA. 


Circondario  di  ACftl'f. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

«UUAK  MKt AKUfi 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

ia 

mimai  LOCALI 

Comuni  del  Cibcoxdamo 

PESI 

Hubbo  di  Munferrato 

Clulugi  animi 

8,131500 

Miriagramma 

Rubili 

1.229332 

Libbra  

0,320380 

Chilogramma 

3,073330  j 

Cassinasco,  Cessole,  Incisa,  Loazzolo, 

Hubbo  di  Piemonte  

0,221995 

Miriagramma 

HiiIiLi 

1.084364 

Omo,  Roccavebano.  Punzone,  S.  Giubcio 

Libbra  

0,3(58860 

Chilogramma 

Id. 

Libar. 

2,710910 

3,157064 

Cabpbneto,  Rocca  Gbihalda 

Libbra 

0,310750 

11  Rubbo  si  divide  in  25  Libbre, 
la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  tirano  in  24  Granoni. 

Per  fili  usi  medicinali  usavasi  la  Libbra  farmaceutica  piemontese. 

La  Libbra  usata  in  Carpeneto  e Roccagrimalda  è la  Libbra  di  peso  sottile  di  Genova,  e si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  S Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani. 

Questa  Libbra  fi  adoperata  cosi  per  fili  usi  ordinari  come  poi  medicinali;  se  non  che  all  ottavo  d Oncia  ed  al  Denaro  i far- 
macisti danno  rispètti  vilmente  i noni»  di  Dramma  e Sem  polo.  25  Libbre  fanno  un  Rubbo,  6 Hubbi  fanno  un  Cantato. 

La  centesima  parte  dui  Carnaio.  ossia  il  peso  di  una  Libbra  o mu/.z.i,  ditesi  Hulolo. 
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CIRCONDARIO  D’ASTI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

anteriormente  al  IBIS 


Trabucco  

Melri 

3,982590 

Melro 

Piede  liprando 

0,513766 

ld. 

Piede  manuale 

0,342511 

Id. 

Piede  legale 

0,292561 

Id. 

Raso 

0,599394 

Id. 

Tesa 

1,712553 

Id. 

Tcrri  i Comi  si  del  Cwcosdaeio  . 


posteriormente  al  ! HI  H 


U.t/I 

! Trabucco 3,08G420 

| Piede  liprando 0,514403 

I Piede  manuale 0,342935 

Piede  legale 0,298924 

Raso 0,600137 

Tesa 4,714678 

Cererto  d’Asti Trabucco 3,125716 

Castelnuoto  Calce»  . CiSTERSa Trabucco 3,000700 

Moranseìigo Trabucco 3,215020 

Rocca  d'àrauo,  Rocchetta  Tasaro,  Bel-  i _ , „ 

Tigliole Trabucco 2,996800 

Fiunco Trabucco 2.993421 


2,996800 
2,993421  I 


Il  Piede  liprando  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi.  Rei  Piedi  formano  il  Trabucco. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio  misura  itineraria. 

Il  Piede  manuale  si  divide  in  8 Once,  l'Oncia  come  sopra, 
ft  Piedi  manuali  ossia  40  Oncie  formano  la  Tpsa. 

Il  Piede  legale  corrisponde  ad  Oncie  6 punti  10  del  Pìcdo  liprando. 

Il  Raso,  misura  mercantile,  si  divide  in  metà,  terzi,  quarti,  sesti,  ottavi,  sedicesimi. 
11  Trabucco,  base  delle  Misure  agrarie  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

anteriormente  al  4818 


Tutti  i Comuni  del  Circondaiio. 


Mclrt  «pulir. 

Trabucco  quadrato 9,502400 

Piede  quadrato 0,263056 

Are 

Giornata 38,009599 

Metri  «juidr. 

Tavola. 38,009599 


Melro  quadr. 

Id. 

KlUra 

Ara 


Trainiceli! 

0.324402 

Pi*  li  li  prandi 

4,946411 

Piriti  maciulli 

2.919614 

Piedi  legali 

3,418088 

Rati 

1 ,668352 

Tese 

0,583923 


Traiiucdii 

0,324000 

r,<i, 

1,944000 


3,413856 

ElAI 

1,666286  | 
Tri» 

0,583200 

Trattaceli  i 

0,3111927 

0,333256 

0,311040 

0,330409 

0,333689 

0,334066 


TnbtK.  ejaidr. 

0,105237 

Piedi  r(uwlnU 

3,788517 

Giurane 

2,030914 

Tuoi* 

2,630914  | 
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IV 


ProWneia  di  ALESSANDRIA. 


Cif confarla  ii ‘ ASTI. 


MISURE  METRICHE 


puzZ*riormtN(«  al  IBIS 


Tetti  i Comuni  del  Cucondauio  < Trabucco  quadralo 

j Piede  quadralo  . . . 


CEEBETO  D'ASTI 


Metri  quadr. 

Trabucco  quadralo 9,525987 

Piede  quadralo 0, 26(611 

Afe 

Giornata 38,1039(8 

CriitUra 

Tavola 38,1039(8 

Alni  ri  quadr. 

Trabucco  quadralo 9.T70I04 

Am 

Tavola 0,39080( 


CaSTELNL’ovo  Calce  a,  Cistekna I Moggia 3 (,576 130 

Metri  fu4r. 

Trabucco  quadralo 10,336351 


Moeansengo  . 


Rocca  d'Aiiazzo,  Relveglio,  Rocchetta  j 
Tahaio i 


Azzano,  S.  Makzano,  Costanze,  Mombp.n- 

celli,  Vincuio,  Mokteueosso,  Montaldo  j Giornata 38,009599 

ScAEAiiri,  Aguano | 

FaiNCO ! Giornata 34,(08386 


j Giornata.... 35,161636 

Metri  quadr.  i 

( Trabucco  quadrato 8,981362 

{ Are 

I Tavola 0,359254 


Metro  quadr.  ] 
Id. 

Ellara 

Ara 

Metro  quadr. 
Ara 
Id 

Metro  quadr 
Ara 


Metro  quadr. 
Ara 


Trabuc.  quadr. 

0,104976 

Piedi  '|a»ilr»li 

3,779136 

Giornale 

2.62(400 

Tattile 

2,624(00 

Traijuc.  quadr. 

0,102353 

Tavole 

2,558827 

«"Mi* 

0,028922 

Trebuc.  quadr. 

0,096746 

TMvoVe 

2,4186(8 

Giornale 

0,028(40 

Tnbuc.  quadr. 

0,1113(2 

TlTnJr 

2,7835(2 

CÌMMlt 

2,6.109  U 


2,906251 


11  Piede  quadrato  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadrato. 
l’Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  quadrato, 

11  Trabucco  quadralo  si  divido  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato. 

Quattro  Trabucchi  quadrati  formano  una  Tavola  elio  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  One©, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

12  Tavole  formano  uno  Staro.  100  Tavolo  formano  la  Giornata,  Punità  più  usata  por  le  misure  agrarie. 

11  Moggio  di  Gastei  nuovo  Caleea  si  divide  in  8 Stara, 

locìtaro  in  12  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi, 
il  Piede  in  12  once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Giornata  di  Rocca  d' A razzo  ò di  96  Tavole,  e si  divide  in  8 Stali. 

Per  Tigtiole  % Tavole  locali  fanno  uua  Giomnta. 

La  Giornata  di  Azzano  è la  Giornata  di  Piemonte,  anteriore  al  1818,  è ugualmente  di  100  Tavole  ma  si  divide  in  8 Stari  di 
Tavolo  12  '/•  ciascuno. 

Nei  Comuni  di  S.  Marnano  Oliveto  o Moasca  si  usava  comunemente  dare  il  nome  di  Giornate  ad  una  misura  di  96  Tavolo 
piemontesi,  anteriori  al  1818,  eguale  ad  Are  36.48922,  divisa  in  8 Stari  di  Tavole  12. 

La  Giornata  di  Frinco  è di  96  Tavole,  e si  divide  in  8 Staia  di  12  Tavolo  cniseuno. 

MISURE  DI  VOLUME 

anteriormente  al  4818 


Tutti  i Comuni  del  Cibcondakio. 


-Mei ri  cubi 

Piedi  cubi 

Piede  cubo 

0,13564 1 

Metro  cobo 

7,37(014 

Trabucchi  cubi  i 

Trabucco  cubo 

29,292062 

ld. 

0,03(4  39 

Trab,  raro,  da  muro 

Trabucco  camerale  da  muro  . 

4,0683(2 

Id. 

0,245800 

Piedi  man , rubi.  1 

Piede  manuale  cubo 

0,0(0184 

Id. 

24.887288 

Trac  cobo 

Tesa  cuba  

5,0226(4 

ld. 

0,499098 

Digitized  by  Google 
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Prolinda  di  ALESSAìSDttiA. 


CircoQilario  TASTI. 


COMUNI 



UlSl.'RE  LOCALI 

valore 

DENOMINAZIONE 

In 

NUWftK  MCThKUI. 

Tesa  da  legna». 
Tesa  da  pozzi  . . 
Carro  di  pietra  . 
Carro  di  sabbia. 


Metri  rubi 

1.03H1  I» 
1,808152 
0,205117 
0,180815 


Metro  tubo 
Id. 
ld. 

Id. 


Tele  a*  I'Siik 

0,218873 

Tesr  di  fu  rei 

0. 553031 

Cairi  flirt  ra 

1. UIOOIO 

Cani  ai  taUtit ■ 

5,530514 


yusleiiarmentg  al  1818 


Melfi  «ubi 

0,1361 17 

Metro  cobo 

29,101 191 

Iti. 

1,083199 

111. 

0,010331 

1(1. 

5,011357 

III. 

1,033083 

ld. 

1,811887 

ld. 

0,201175 

ld. 

0,1  Si  489 

Iil. 

I,,  _ Piede  cubo 0,138117  Metro  cubo  7,3iGG40 

\ Tutti  i Comuni  del  Circonda  rio / imbuchi  rubi 

' Trabucco  cubo 29,401194  Id.  0,034012 

Tiab.  caia,  danimo 

(Trabucco  camerale  da  muro.  4,083499  ld.  0,244888 

Piedi  nuli  cubi 

Piede  manuale  cubo 0,040331  ld.  24,794823 

T«as  «ruJi* 

Tesa  cuba 5,011357  ld.  0,198359 

Trtr  da  Irgna 

Tesa  da  legna 1,033083  Id.  0, *47919 

Tele  da  poni 

Tesa  da  poni 1,811887  Id.  0,550998 

Carri  di  p:rtn  i 

Carro  di  pietra 0,201175  ld.  1,897759 

Cani  iti  ftibbia 

Carro  di  sabbia  . , 0,181489  Id.  5,509975 

Il  Piede  cubo  è di  1728  Once  cube,  e si  divide  in  12  Onco  di  Pici  le  cubo, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  cubo. 

21 6 Piedi  cubi  formano  un  Trabucco  cubo  che  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  cubo. 

30  Piedi  cubi  formano  il  Trabucco  camerale  da  muro  che  si  divide  in  6 Piedi , 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Questo  Trabucco  camerale  da  muro  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  un  Trabucco  quadrato  per  base 
e 10  Once  d’altezza. 

Il  Piede  manuale  cubo  ò di  F>f2  Once  cubo. 

La  Tesa  cuba  che  sene  per  la  misura  del  fieno  e della  paglia  è di  125  piedi  manuali  cubi,  e «i  divide  in  f»  Piedi  di  Tosa  | 
cuba,  il  Piede  in  8 Once  di  Tosa  cuba. 

100  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  di  legna  che  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  uno  Tesa  quadrata 
di  base  e 4 Piedi  manuali  d’altezza. 

45  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  da  pozzo. 

2592  Once  cube  formano  il  carro  di  pietra. 

2304  Onco  cubo  formano  il  carro  di  Sabbia. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

anferòrmen/c  al  1818 


Tom  i Comuni  df.l  Circondario. 


Emina | 23, 005556  I Ellolilro 

posteriormente  al  1818 


^ Emina. 

Miri 

23,054974 

Ellolilro 

1 Staio  alessandrino 

17,771550 

ld. 

fonisi* 

1,316776 


Ernia* 

4,337456 

Mi 

5,626971 


L'Bmiua  si  divide  in  8 Coppi,  o 16  mezzi  Coppi. 

11  Coppo  in  24  Cucchiai. 

Cimine  Eroine  formano  il  Sacco. 

Sei  Emine  formano  il  Sacco  camerale. 

Lo  Staio  alessandrino,  misura  pei  cereali,  si  divide  in  16  Coppi.  12  Staia  fanno  una  Salma. 

Nel  Comune  di  fiocchetta  Tanaro  si  usava  anche  lo  Staio  di  Monferrato,  equivalente  a Litri  16,1633. 
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Provincia  di  ALESSAMHtlA. 


MISURE  LOCALI 

VAIOR  e 

DENOMINAZIONE 

in 

xisl'nE  «TUOI 

Circondario  <1* ASTI 


MISURE  METRICIJE 


uenominaziom: 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

(interiormente  al  1 84  8 


litri 

49,284696 


Terni  i Comuni  del  Circondàrio. 


postet'iormenle  al  1818 


Rocchetta  Tanaro,  Vischio,  Belteclio. 


Litri 

49,306931 

EliiiLlri 

0,78:1600 


Brente 

ì, 029027 


Rreaie 
2,0281  12 
Stai* 

1,276161 


La  Brenta  si  divide  in  36  Pinle, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

10  Brente  formano  la  Carra. 

8 Brente  formano  un  Botai  lo. 

Lo  Staio  di  Bocchetta  Tanaro.  misura  pel  vino,  si  stima  del  peso  di  10  Ruhbi  di  Monferrato. 


PESI 

aw/enomitfNle  al  1818 


I Libbra 

I Libbra  medica . 


Tutti  i Comuni  df.l  Circondario  . 


Clitlugrammi 

9,368845 

Chilogrammi! 

0,307370 

ld. 

0,545896 

Id. 

posteriormente  ni  1818 


Libbra 

Libbra  medica 


ceto,  Belvrglio. 


Cliik.graaniu 

0,368880 

Chilograiuma 

0,307400 

ld. 

0,  *45940 

Id. 

0,3*5780 

ld 

libbre 

*,711170 

libbre  on-dirh' 

3, *53404 

Mori  In 

4,066755 


libbre 

*,710910 

l.ibbr»  mediche 

3.253092 

Varchi 

4.066365 

libbre 

3,069556 


La  Libbra  si  divido  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  8 Ottavi. 
l’Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

25  Libbre  fanno  il  Rubbo. 

La  Libbra  medica  o farmaceutica  si  divide  in  12  Once , 
l'Oncia  in  8 Dramma, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  24  grani. 

; La  Libbra  medica  corrispondo  a 10  Once  della  Libbra  mercantile, 
j il  Marco,  unità  di  peso  usata  dagli  orefici,  si  divide  in  8 Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 

11  Denaro  in  24  Grani, 
il  Orano  in  24  Granoni . 

! Il  Carato  peso  di  4 Grani,  è l’unità  di  peso  per  le  gemme. 

! La  Libbra  di  Mombercolli  si  divide  in  f2  Onco, 
i l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 

il  Denaro  in  24  Grani.  . 

Questa  Libbra  si  usava  solamente  nella  vendita  dei  commestibili,  mentre  per  gli  altri  generi  era  usata  la  Linora  ai  riemome. 
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CIRCONDARIO  DI  CASALE  MONFERRATO 


COMUNI 


COMUNI  DEL  CIRCONDARIO 

Alitano  Natta,  Ticineto 

Altavilla  Monferrato 

Balzola 

Borgo  S,  Martino  

Bozzolf. 

Brusascbetto.  Castel  S,  Pietro,  Mos- 
cestino,  Rinco,  Serralosga  di  Crea  . 

Calli  a sa,  Olitola 

Cavagna  

Camino 

Casoizo 

Castagnole  Monferrato 

Castelletto  Merli,  Ponzano 

Cella  Monte 

(, ferina 

Collai AL NO,  Rosingo 

CoNIOLO 

CONZANO  

CORTERANZO 

Cuccamo  Monperrato 

Frassineli.o  Monferrato 

Frassisktto  Po,  Valmacca 

Furine,  Soi.oslrf.llo 

Cariano 

GlAROLB,  OlXIMIiNO 

Grana 

Graziano,  Pontestura,  Quarti 

Mirarello 

Mombello  Monferrato 

Montaliro,  Villamiroglia 

Tonco 

Moniiglio 
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Provincia  «li  ALESSAMIRU. 


Cìrconifario  «li  CISII.E  «\FOIA1TO. 


' Odalengo  Piccolo . , j Trabucco 

» Ottiuo i Trabucco. 


PoMMIO  MjN  FERRATO  . 


Vignale I Trabucco 


CASTr.LTr.no  ì Ceueseto  t Cubico  , Mon-  1 
calvo,  Mirisengo,  Pejiango,  Villa  San  c 
Secondo,  Montemac.no,  Altavilla  ....  i 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

VAieiic 

in 

tirante  Nemicale 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

im 

■uch  locai  ' 

Trabucco 

Mairi 

3,073464 

Metro 

Trabucchi 

0,325154 

trabucco  

3,196770 

Id. 

0,312816  ! 

Trabucco  

3,168228 

ld. 

0,315634  * 

Trabucco 

3,136117 

Id. 

0,318866 

Trabucco 

3,029083 

Id. 

0,330133 

Trabucco 

3,104007 

Id. 

0,322164 

Trabucco , 

2,922048 

Id. 

0,342226 

Trabucco 

2,900641 

Id. 

0,344751 

Trabocco 

3,077843 

Id. 

0,324903 

Trabucco  

3,171796 

Id. 

0,315279  | 

Trabucco 

3,039786 

ld. 

0,328971 

Trabucco  

2,907777 

Id. 

0,343903  ; 

Trabucco 

3,120062 

ld. 

0,320506 

Trabucco 

3,146821 

ld. 

0,317781 

Trabucco 

3,243132 

ld. 

0,308342 

Trabucco 

2,904209 

Id. 

0,344328 

Trabucco 

3,000340 

ld. 

0,333273 

Trabucco  piemontese.  

3,086420 

ld. 

0,324000  ! 

Tesa  piemontese 

1,714678 

Id. 

Tr** 

0,583200  | 

( Raso  

0,600137 

Id. 

I,GG6iS6 

Il  Trabucco  si  divido  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  1$  Once, 
i i’Oncin  in  12  Punii, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

! I.a  Tesa  si  divide  in  ó Piedi  manuali  K il  P.odo  manuale  in  8 Once. 

! 11  Braccio  lungo  si  usava  pei  panni,  il  Braccietto  per  le  stoffe  in  Seta,  ed  ambì  si  dividono  in  meta,  tersi , quarti,  ccc. 
i .Nel  Comune  dì  Villadeatì  usavasi  ant:cainonte  come  proprio  il  Trabucco  di  Brusascheito;  ma  nel  1786  in  occasione  della 
riforma  del  cadastro  locale  si  adoperò  il  Trabucco  di  Piemonte,  per  cui  il  Trabucco  stesso  fu  in  seguito  adottato  a preferenza 
j di  oani  allro. 

i Proba bilmen te  pi-rù  in  Villaileati,  come  negli  altri  Comuni  cho  avevano  comune  l’uso  del  Trabucco  di  Piemonte,  si  continuò 
ad  usarlo  quale  era  prima  della  innovazióne  introdotta  nel  sistema  piemontese  nell'anno  1818;  ed  in  tal  caso  il  Trabucco 
I si  dovrebbe  ritenere  cenale  a metri  3,0825%. 

; bei  Comuni  di  Castelletto  Merli  e Caldano  usavasi  anche  il  Trabucco  piemontese  come  base  della  misura  agraria, 
j bei  Comuni  di  Alfiano-balta,  o Paciugo  usavasi  il  Raso  e la  Tesa  di  Piemonte  quali  erano  prima  del  1818. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Comuni  del  Circondario. 


àlfiano  Natta,  Tic  in  ET  o . 


Trabucco  quadralo. 


Mairi  quadrili 

8,433950  Metro  quadr. 


Tavola 33,735798  Ara 

Stara 4,048296  Id. 

Moggia  32,386366  Ellara 

Metri  quadrati 

Trabucco  quadralo *,939423  Metro  quadr. 

Cltiir 

Moggia 0,343362  Ellara 


Trabaie,  quadr. 

0,118368  1 

Tavole 

2,964210  1 

-Sun 

0,247017 

M«fg.u 

3,0877(9  I 

Trabue.  quidr.  ' 
0,111868 
Mofgia 

2,913224 
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Circondario  rii  CiS VLE  HOArBBMTO. 


MISERE  LOCALI 

MISURE  1IRTR1CIIE 

C 0 M U N 1 

DENOMINAZIONE 

vaiai  ite 
in 

mitrar  Mirri  inni 

DENOMINAZIONE 

VAI  ORE 

ia 

marne  mcau  | 

51- In  quadrali 

S,37i.s73 

Metro  ijuadr. 
Eltara 

Trifole,  quadr. 

0,1  49440  : 

! Altavilla  Monferrato 

riliie 

0,321 49'J 

Melfi  «putii jii 

9,480439 

Mo«u 

3,110428 

Metro  quadr. 
Ellara 

Trafoie.  quadr.  | 

0,105480 

Balzola  

. 

EtUre 

0,364049 

M-tri  ipiiJnli 

8,705984 

Mona 

2,746884  ! 

Metro  quadr. 

Trabuc.  quadi.  1 

0,114804 

Diate 



0,334310 

Melfi  i|iU'Ifa|i 

8,853989 

Ctlara 

2,991237 

.Metro  quadr. 
Ellara 

TiiIhk.  quadr.  j 

0,114943  j 

| Bozzoli 

Ettaro 

0,339993 

Mein  quadrali 

9,590612 

Ular* 

0,368279 

Metri  quadrati 

8,917801 

fJiw» 

0,344444 

Metri  quadrati 

8,48671  i 

Elitre 

0,346274 

Mi-lrl  «piedi Ali 

8,436548 

Elitra 

0,362363 

Xugfla 

2,941235  i 

Brusascbitto,  Casti: i.  San  Pietro,  Mon- 
cestino,  Rinco,  Skrbalunoa  di  Chea.  . 

Metro  quadr. 
Eltara 

Trabui.  quadr. 

0,104469 

M.ygra 

2,715329 

Melro  quadr. 

Traliuc.  quadr. 

0,112135 

1 Calmato . Olitola 

Mosga* 

2,920189  ] 

Metro  quadr. 

Trabuc.  quadr.  ! 

0,117693 

j Cavagna ! 

3,064911  | 

Melro  quadr. 

T fatuo.  «juadr.  ' 

0,103971 

| Cavino 

Moggi» 

2,759660 

Metri  i|uidiaU 

8,644936 

Elitre 

0.331889 

Metri  quadriti 

0,067587 

Dora 

0,348195 

Metri  quadrati 

9,745943 

Dure 

0,374243 

Mei  ri  quadrali 

9.525987 

Melro  quadr. 

Triture,  quadr. 

0,115701 

j Casobzo  

M.*g*ia 

3,013058  | 

j 

Melro  quadr. 
Eltara 

Trabuc  qtudr. 

0,110483 

Castagnole  Monferrato 

Moggi» 

2,871951 

Metro  quadr. 

T ratine.  quadr. 

0,104607 

Castelletto  Merli,  Ponzano  Monferrato 

M.iggi» 

2,672057 

Castei.vf.ro.  Conico,  Cereseto,  Mosca  ito, 

Metro  quadr. 

Trabue.  quadr. 

0,104976 

Mcrisengo,  Pesando,  Villa  San  Secondo, 
VlLLADEATI,  MORTHMONO.  Al.TATTt.LA  . . . 

Dure 

0.365798 

Moggi» 

2,733750 

Metri  qoiii-iì 

8,684943 

Dltre 

0,333562 

Metri  quidraii 

9,546466 

Di  ire 

0,366584 

Mi  tri  quadrati 

9,679208 

Dure 

0,371682 

Mairi  quadrati 

9,418644 

KtUre 

0,353995 

Metri  quadrali 

8,548794 

Eli  are 

0,328274 

Metri  ipiadrati 

10,333714 

Etlare 

0,396815 

Me  In  quadrati 

9,370903 

Ettare 

0,359843 

Melro  quadr. 

Tnbut.  qurdr. 

0,115144 

Cella  Monte 

2,998485 

Melro  quadr. 
Ellara 

Trabuc.  qurdr. 

0,104751 

Cerrina 

Muggì» 

2,747886  1 

Trabucco  quadralo 

Melro  quadr. 

Trrbue.  quadr.  1 

0,103314 

COLCAVAGNO,  BlISINGO ' 

Moggi» 

4,690475 

Trabucco  quadralo 

Melro  quadr. 
Eltara 

Trafon-,  qttadr. 

0,108476 

Coniolo 

Moggi» 

2,824898 

Metro  quadr. 
Eltara 

Trabuc-  qurdr. 

0,1  16976 

Contano  

Moggia 

3,046239 

Melro  quadr. 
Ellara 

Trabuc,  quadr. 

0,096771 

COKTERANZO 

Moggi» 

2,520068 

Metro  quadr. 
Ettar» 

Trabuc . quadr. 

0,106713 

Cuccano  Monferrato 

Moggia 

2,778994 

I 
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Provincia  di  ALESSANDRIA. 


Circondario  di  PASUE  HOM'EMIT». 


Frassinello  Moni-errato 


Frassinetto  Po.  ValnaCCa. 


Fi  niM: , SiiLONfinr.i.i.0 


GlAROLE,  OCCIMIANO 


GUAZZANO  , PoNTESTURA,  QllARTI 


MiUABELLO  MONfBRRITO . 


Morsello  Monferrato  . 


Moni  alerò,  Villamiroglia  . 


Morano  sul  Po. 


Odalenco  Grande  . 


Odalkngo  Piccolo. 


Oziano  Monferrato  . 


Pouaro  Monferrato. 


MISURE  LOCALI 


Trabucco  quadralo  . 


I .Moggia 

^ Trabucco  quadralo. 


I Moggia 

^ Trabucco  quadralo. 


Trabucco  quadralo. 
Moggia 


Trabucco  quadralo. 

Moggia 

Trabucco  quadrato 

■Moggia 

Trabucco  quadralo 

Moggia 

Trabucco  quadralo. 


J Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

i Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

( Trabucco  quadrato. 

I Moggia 

^ Trabucco  quadralo 

I Moggia 

( Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

^ Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

( Trabucco  quadralo. 

I .Moggia 

i Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

, Trabucco  quadrato. 
! Moggia 

[Trabucco  quadralo. 

Moggia 

! Trabucco  quadralo. 
I Moggia 


Metri  quadrati 

8,790*05 

Piare 

0,337552 

Metri  qu. idi  iti 

8,727031 

Ti  lare 

0,335110 

Urlìi  quuduti 

9,305487 

BUM 

0,357331 

M'-ifi  quadrati  I 

«,880039 

Citile 

0.37939* 

Metri  quadrali 

8,5801 17 

Et  tir» 

0.329*76 

Metri  quadrati 

9,02*66* 

Citare 

0,3*6547 

Metri  quadrali 

9,327267 

Citare 

0.3581 07 

Metri  quadriti 

8,748141 

Cl  tara 

0,335929 

Metri  quadriti 

9, *1*6*1 

Sitare 

0,361522 

Metri  irii mitrai* 

I0.2N7888 

Sitane 

0.395055 

Me  In  quadrali 

8,960500 

Ettari- 

0,3**083 

Metri  quadrati 

9,612723 

BNm 

0,369129 

Metri  quadrati 

9,158181 

Sitare 

0,363206 

Metri  quadrati 

10,2193*1 

Eltare 

0,39**23 

Metri  quadrali 

10,037667 

Sitare 

0,385**6 

Metri  ' j t j idi  all 

9,835232 

Sitare 

0.377673 

Metri  quadrali 

9,1753*1 

Sitar» 

0,352333 

Mairi  quadrati 

9,63*859 

Sitate 

0,369979 

Metri  quadrali 

8,53836* 


0,327873 


Metro  quadr. 
Filar, i 

Metro  quadr. 
Fu  ara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
E tiara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

.Metro  quadr. 
Etlara 

.Metro  quadr. 
Etlara 

.Metro  quadr 
Etlara 

Metro  quadr 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 

Metro  quadr. 
Etlara 


Tubac.  quadr. 

0,113760 

2,962510 

Tutine,  quadr. 

0,1 1 *580 
2,98*017 

Tritine,  qaa.tr. 

0,(07*63 

2,798528 

Traliuc.  qua.tr. 

0,10121  * 
N"»»'- 
2,635786 

Tubar,  quadr. 

0,1165*9 

Ala,,.. 

3,035118 

Tnbac.  <nia. Ir. 

0,1 10807 

Mn„>, 

2,885611 

Trabur.  quadr. 

0,107213 

2,79(993 

Tutiue.  (|uadr 

0,114310 

Mone* 

2,976822 

Tritine,  quadr. 
0,106218 
No,,,» 

2,766082 

Tl.l-lll,  qua. Ir. 

0,097202 

Rri>. 

2,53129* 

Tralmc.  quadr. 
0,11 1601 
N-lt'* 

2.906274 

Trabur.  quadr. 

0,10*029 

Moggia 

2,709083 

Tubuc.  quadr. 

0,105725 

Motti* 

2, 753261 

Tubuc.  quadr. 

0,09785* 

2,5*8273 

Traliuc.  quadr. 

0,099625 

No»,'» 

2,59*39* 

Trabuc.  quadr. 

0,  tot  675 

No»»,. 

2,6*779* 

Tvabuc.  quadr. 
0,118088 

M«iggi* 

2.838223 

Trabur.  quidr. 

0,103790 

No,»'. 

2.702859 

Tnkiuc.  quadr. 

0,1 17118 

No«'. 

3,0*9960 
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PrtiHtwia  *i  ALESSANDRIA. 


Circondano  ili  CIMI I KOMLKMIO. 


i Traimelo  quatlraln. 

Rosignano,  San  Giosgiu  Mo.srt uimo. . . > 

I Magica 


Sala  MnaFEMiio  . 


Scandalcua 


Temcggia 


Viiuno»  di  Casale  Moni  eh  «ito  . 


j Traimel  o i|iiadralo. 

I -Moggia 

^ Trabucco  quadralo. 

i Moggia 

. Trabucco  quadralo. 

) Moggia 

j Trabucco  quadralo. 

) Moggia 

\ Trabucco  quadralo. 

* Moggia 

^ Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

, Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

\ Trabucco  quadralo. 

I Moggia 

\ Trabucco  quadralo 
f Moggia 


Mi  Ut  quidrjtl 

8,413718 

Libre 

0,323087 

Metri  quadrati 

9,473117 

Uliare 

0,363768 

Mi  Ili  quadrati 

10,060287 

i" ,,,• 

0,386.3  Ili 

Moiri  i|i>adrill 

9,240300 

Eltur 

0,354827 

>1  Ili  quadrati 

8,455165 

Citar» 

0,324678 

Metri  quadrati 

9,734788 

Cllarr 

0,373816 

Metri  quadrili 

9,90  2481 

Litui 

0,380255 

M*Ut  quadrali 

10.518036 

Etl.r. 

0,403893 

Metri  quadrili 

8,434429 

CtUre 

0,323882 

M«tr>  quadrati 

9.003240 

Edere 

0,315724 


Mcli  o quadr. 
Eltara 

Metro  quadr. 
Ellara 

Metro  quadr 
Ellara 

Moiri»  quadr. 
Ellara 

Metro  quadr. 
Ellara 

Metro  quadr. 
Ellara 

Metro  quadr. 
Ettara 

Metro  quadr. 
Eltara 

Metro  quadr. 
Ellara 

Metro  quadr 
Ettara 


Trabur.  quadr- 

0,118854 

M«l'* 

3,095144 

Trabur.  quadr. 

0,105562 

M.  4 J* 

2,719007 

Traluic.  quadr. 

0,099401 

Wi.tsU 

2,58856» 

Tniiuc.  quadr. 
0,108222 

2,818274 

Trabuc.  quadr. 

0,1 18271 

Moucia 

3,079972 

Trabuc.  quadr. 

0,102724 

—«HA” 

2,6751 1 4 

Trabuc.  quadr, 

0,100985 

Mcijjfìia 

2,629812 

Trabuc.  quadr. 

0,095075 

Muffi» 

2,475906 

Trabuc-  qiM'tr- 

0,1 18562 
3,087544 

Trabuc.  quadr. 

0,4  14071 

Mufgta 

2,892477 


La  Moggia,  misura  agraria,  è di  96  Tavolo,  e mi  divide  in  8 Stare. 

La  Stara  si  divìde  in  12  Tavole. 

La  Tavola  di  4 Trabucchi  quadrati,  si  divide  iu  12  Piedi  di  Ta>oIa, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Il  Trabucco  quadrato  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti , 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  quadrato. 

La  misura  agraria  di  Castelvero  ed  altri  Comuni  sopra  indicati  si  calcola  c si  divida  come  le  misure  dol  Monferrato,  ma  ha 
per  base  il  Trabucco  piemontese.  Nei  Comuni  dove  si  conserva*  l'uso  del  Trabucco  piemontese  quale  era  prima  del  1818, 
il  Moggio  ragguaglia  Aro  36,48922. 

Nei  Comuni  di  Castelletto  Morii,  Gabiano,  oltre  alle  misure  agrarie  locali  si  usavano  le  misure  agrarie  indicate  per  Castelvero. 

Nel  Comune  di  Villadeati  usavasi  anticamente  una  misura  agraria  sulla  base  del  Trabucco  ai  Brusaschetto;  ma  a questo 
Trabucco  invalse  l’tiso  di  sostituire  il  Trabucco  piemontese  dopo  che  il  Trabucco  di  Piemonte  fu  adoperato  nel  1786  per 
la  formazione  del  catasto  locale. 


MISURE  DI  VOLUME 


Trabucco  cubo  di  Monferralo 


Metri  rubi 

24,493235 


Metro  cubo 


CoMCm  del  f.iRcomuRio < Piede  cubo. 

( Tesa  cuba. . 


Triboccbl  e ubi 

0,040828 

Pirli  cab! 

8,818753 

Tese  cube 

0,212792 


Castagnole,  Altavilla,  Calmano.  Ca-  ( t.  . . , „■ 

sono,  Ghana,  Ciazi.™,  Monte-agno  . I Tesl  rubl  dl  P,emonU-- 


? cdbyGoogle 


Fruii uria  di  ALESSANDRIA. 


Circondario  di  CASALI  MMRIUTI. 


COMUNI 


MISURE  LOGAU 


DE>OMISA'/-K>Mì 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


MISURE  LOCALI 


11  Trabucco  cubo  di  216  Piedi  cubi  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  cubo. 

Il  Piede  cubo  si  divide  in  12  Once  di  Piede  cubo, 
ronda  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  cubo. 

La  Tesa  cuba  ai  adopera  per  la  misura  della  legna,  del  Reno,  delle  pietre,  occ. 

.Noi  Comuni  nei  quali  si  ritenne  l'antica  Tesa  di  Piemonte,  e non  si  adottarono  le  modificazioni  introdotte  nel  ISIS  nel  sistema 
dello  misure  piemontesi , la  Tesa  cuba  deve  ritenersi  come  eguale  a Metri  cubi  5,022644.  Questa  Tesa  usava»!  specialmente 
nei  Comuni  (li  Alfìano  Aatta,  c Penango. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Comi: ni  dbl  Circondano. 


ClSTlLTEEOj  CoLCàVAGNO , CtlNICO,  MuN- 
TIGLIO,  PlOVi  , RlNCO  , ScaNDALIÌUA  , 
Villa  San  Secondo  


Sacco  , 
Staio . 


Emina  piemontese  . 


Ettolitri 

4 ,593064 

Ettolitro 

0,461633 

ld. 

Uri 

23,05197* 

Doppio  decal. 

0,773357 

Stala 

6,186855 

Emine 

0,867491 


Il  Sacco  si  divide  in  8 Staia, 

10  Staio  in  16  Coppi. 

11  Coppo  in  12  Cucchiai,  o Coppette. 

L’Emina  si  divido  in  8 Coppi, 

il  Coppo  in  2 Mezzi  Coppi , 

il  Mezzo  Coppo  in  12  Cucchiai.  Cinque  Emine  fanno  un  Sacco. 

Nei  Comuni  nei  quali  si  ritenne  l’antica  Emina  piemontese,  senza  arrecarvi  la  modificazione  introdottavi  in  Torino  nel  1818, 
si  ha  l'Emina  eguale  a Litri  23,005556. 


MISURE  1)1  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Comuni  del  Circondario 

Castelvero,  Colga vanno,  Cinico,  Mon- 
tiglio  , Piova  , Rinco  , Scandalizza  , 
Villa  San  Secondo  


Ettolitri 

0,732105 

Ettolitro 

Litri 

Brenta  piemontese 

19,30693) 

Ettolitro 

■r**U 

4,365934 

3,038442 


La  Brenta  di  Monferrato  si  divido  in  45  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

La  Brenta  di  Monferrato  suolsì  anche  dividere  in  8 Secchie. 

Per  la  vendita  dell'olio  al  minuto  si  faceva  uso  di  una  misura  di  rapacità  chiamata  Libbra  d’Olio,  la  quale  contiene  una 
quantità  di  questo  liquido  del  peso  di  una  Libbra  di  Monferrato  ; quindi  la  Libbra  d'olio  d'olivo  equivale  prossimamente 
a Litri  d olio  0,3556;  ed  uu  Litro  d'olio  d'olivo  a Libbre  2,8121  di  Monferrato,  ovvero  a Chilogrammi  0,915. 

La  Brente  piemontese  si  divide  in  36  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boreali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

Nei  Comuni  nei  quali  si  ritenne  l'antica  Brenta  piemontese,  senza  introdurvi  le  modificazioni  fattovi  in  Torino  nel  1818,  la 
Brenta  corrisponde  a Litri  49,2846%. 


PESI 


Uomini  del  Circondario 


Rubilo 

Chilogrammi 

8,13*506 

Miriagramma 

Libbra  di  Monferrato 

0,395380 

C.bilogramma 

Rnbl>i 


1,229332 

Libbre 

3,073330 
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Provincia  di  ALESSANDRIA. 


Circondario  di  C.WAH  lORRIUTO. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  ' 

denominazione 

| 

denominazione 

VALORE 

la 

MIMIU  LOCAU 

C»STELTE»0,  C.OLCIYAGNO,  CONICO.  MoSTI- 
suo.  Plori,  Rinco,  Sc»nd»uizia,  Vili* 
San  Secondo  

Rubbo 

Libbra  di  Piemonte 

CUItp»«al 

8,421995 

0.368880 

Miriagramma 

Chilogrammi 

Rubili 

1,084364 

Libbra 

2,710910  , 

Il  Rubbo  ni  divide  in  25  Libbre, 
la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Oliavi. 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

Per  irli  usi  farmaceutici  si  adoperava  la  Lihbra  medica  di  Torino. 

iir?™  ovf  ri^Ulol  antico  peso  piemontese,  senza  arrecarvi  le  modificarioni  statevi  introdotte  in  Torino  nel  1818, 
la  Libbra  currmpuuue  a Chihignuiuiii  U,àb8845;  ed  il  Rubbo  a ChUuaiaujUii  Urlilo. 
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CIRCONDARIO  DI  NOVI  LIGURE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Braccio 

Matri 

0,744250 

Metro 

Trabucco 

2,857500 

Id. 

Trabucco 

2,874000 

Id. 

Trabucco 

2,919600 

ld. 

Mandamento  di  Castelletto  d’Obba  ...  | Trabucco j s.vmuoou  | 

11  Braccio,  misura  mercantilo,  ni  divide  in  3 Palmi  di  Genova, 

' il  Palmo  in  12  Once, 

l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

12  Palmi,  ossia  4 Braccia  fanno  una  Cannolla. 

Il  Trabucco,  base  della  misura  agraria,  si  divide  in  b I ledi, 
il  Piede  in  12  Oncc, 
l'Oncia  in  12  Punti, > 

Nel  Mandamento*  d i^Se™ avallo  Scrivia  era  anche  di  qualche  uso  il  Trabucco  milanese  eguale  a Metri  2.01111. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

■ Moiri  ijiudtiii 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondàrio  I Catinella  quadrala B.MS689  Metro  qua  r. 

i Trabucco  quadralo ^ 8, 1 65306  Id. 

j Mandamenti  di  Novi,  Gavi,  Sebràvalle  . . Tavola 0,326612  Ara 

! Pertica l.mm  Id. 

' Mandamento  di  Sebravalle I Pertica  milanese e®^45'79  W' 

! Moggio 0,370042  Ellara 

Mandamenti  di  Ovàda  e Capriata  ■ — 


j Staio. . 

Mandandolo  di  Castelletto  dOrbv  . . . . Tavola. 


0,326612 

7,833694 

6.545179 

Etl*rr 

0,370042 

0,330395 

8,183)02 

0,340963 

M-Mfl  J*i 


Braccia 

1,343635 

Tnkuccbi 

0,349956 

0,347947 

0,342513 


I Trabucco  quadrato | H, 524061  J Metro  quadr.  | 0,1 1 -316 

U Cannetta  quadrata  di  141  Palmi  genovesi  quadrali  da  lavoro. 

4 Trabocchi  quadrati  formano  lo  Tavola,  misura  agraria,  che  si  divide  in  11  1 iodi  di  lavou, 
il  Piede  in  12  Once  di  Tavola. 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

uìStoS^W.1»  nel  Mandamento  di  Serravano  Scrivi»  6 assai  .più  oste»  che  non  quelle .della  Pertica  detta 
Tortonwe, ridfvTde  in  24  Tavole:  la  Tavola  6 di  4 Tralmcchl  quadrati  o ,,  divele  in  11  Piedi  d.  Tavola, 
il  Moggio  di  Ovad»  ai  «lìvide  in  4 Stari, 

10  Staro  in  28  Tavole, 

la  Tavola  in  12  Piedi  di  Tavola. 

11  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

ì il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola.  fl:  «..>  tiyoIp  di  Piemonte  «liviwi  in  G Slavi. 

Nel  Mandamento  di  Capriata  d’Orba  *i  usava i ciminomeli  t<*  una  Ui.»ica  .la 

Lo  Staio  di  Castelletto  «l’Orba  Ridivide  »n  - 4 «avole.  niemonteri.  rio*  della  Ginnmta  eguale  ad 

^ ^oSyrnTcse  6 divisa  in  .00  T.vple. 


Tcm  t Comuni  dei.  Circondario 

Mandamenti  di  Novi,  0 avi  e SERrmU.E  . . 


MISURE  DI  VOLUME 

IMrHl  r»M 

Cannella  cuba 26,383749  Metro  cubo 

\ Traburco  cubo 23,332363  Id, 

I Piede  cubo 0,108920  ld. 
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Pro* inria  di  AI.F.SS  AÌNDRIA.  firtondario  di  IOTI  LI6URK. 


ripuntano  di  !Wll  LI61M. 


MISURE  LUCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINaZIOKE 

valore 

III 

mischi  mi:  nomi 

denominazioni: 

valore 

la 

MlMIll  LOCUI 

Clini  ilri 

Strili 

Mandamento  di  C*m»T*  o'Om. ...... 

Barile 

0.546000 

Litri 

Ettolitro 

1,831502 

So*' et  II 

Boccale .... 

0,802941 

Eitoiiiri 

Litro 

4,245421 

Rartli 

Mandamento  di  Castelletto  d'Orba  ... 

Barilo 

0,555550 

Làln 

Ettolitro 

4,800018 

■■arcali 

Boccale 

4,14  1 100 

Ellobi  ri 

Litro 

0,900009 

Strili 

: Mandamento  di  Ovati* 

Barile 

0,360850 

Litri 

Ettolitro 

1,781008 

Boccali 

Boccale ... 

4,(81700 

Litro 

0,891504  ; 

11  Barile  di  Novi  Ligure  si  divido  in  53  Aiuole  o Boccali.  Bue  Boccali  fanno  una  Pinta.  Questo  Barile,  la  cui  Amola  ò eguale 
al  Litro,  ò stato  pochi  anni  prima  del  1850  sostituito  ad  un  altro  la  di  cui  capacità  era  di  Litri  54,662,  e che  divideva*!  in  52 
Boccali  od  Amole.  in  qualche  Contino  si  consena  nella  vendita  del  vino  all  ingrosso  l’uso  del  Barilo  di  Litri  54,662,  ma 
si  adopera  il  Litro  invece  dell'Aiuola  (ter  lo  spaccio  al  minuto. 

La  [trenta  o Barilo  di  Pozxuolo  si  divide  ìu  54J  Pinta  e la  Pinta  in  2 Boccali.  In  questo  Comune  qualche  tempo  prima  del  1850 
si  ora  introdotto  l'uso  della  Brenta  da  vino  di  Tortona,  la  di  cui  capacità  è di  Litri  84,8623,  e che  si  divide  in  48  Pinto. 

Il  Barile  di  Capriata  si  divide  in  68  Boccali.  Anticamente  in  Capriata  usavasi  il  Barile  o Terzaruolo  di  Ov&da.  In  qualche 
Comune  del  Mandamento  di  Capriata,  come  Basaluzzo,  si  usava  la  misura  da  vino  di  Novi. 

Il  Barile  di  Castelletto  d'Orba,  si  divide  in  50  Boccali,  in  qualche  Comune  di  questo  Mandamento,  come  Tassando  ed  altri, 
si  usava  anche  il  Barile  di  Novi. 

Nei  Comuni  del  Mandamento  di  Rocchetta  Ligure  si  usava  generalmente  vendere  il  vino  a peso.  IO  Bubbi  di  vino  fanno  una 
Brenta;  3 Libbre  il  Boccale.  Nello  spaccio  al  minuto  si  usava  anche  sovente  il  Litro. 

11  Barilo  di  Ovada,  detto  anche  Terzaruolo  si  divide  in  50  Boccali,  il  Boccale  od  Amola  in  2 Mezzo  Amole. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Capriata,  Castelletto  d'Orba  . 


Rubbo. . . 
Libbra. . . 
Rubbo. . . 
Libbra. . . 
Rubbo. . . 
Libbra. . . 


di  peso  grosso.. 


di  peso  sottile  . 


di  Monferrato . 


Miriagrammi 

0,794160  Miriagramma 

Chilogrammi 

0,317664  Chilogramma 

Miriagrammi 

0,791875  Miriagramma 

Chilogrammi 

0,346750  Chilogramma 


8,134500 

0,325380 


Miriagramma 

Chilogramma 


a.Ma 

1,859 198 

Libbra 

3,1 47980 

Rubai 

1.868886 

Libbra 

3,157064 

dubbi 

4,889338 

Libbra 

3,073330 


Il  Rubbo  si  divide  in  25  Libbre,  la  Libbra  in  12  Onco. 

Sei  Bubbi  fanno  un  Cantaro. 

L'Oncia  della  Libbra  di  peso  sottile,  la  più  usata  in  commercio,  si  divido  In  8 Ottavi, 

[ Ottavo  o Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  o Scrupolo  in  24  Grani. 

Il  Cantaro  si  divido  in  1Utì  Rotoli,  ciascuno  dei  quali  N eguale  ad  una  Libbra  e mezza. 

La  Libbra  sottile  serve  pure  per  gli  usi  medicinali. 

Il  Rubbo  • la  Libbra  di  MonferraUoerano  di  uso  alquanto  comune  nei  Mandamenti  di  Capriata  e Castelletto. 
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CIRCONDARIO  DI  TORTONA 


Tetti  i Conisi  del  Ciscosdiuo. 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Trabucco  lortonese 

Trabucco  dello  milanese...* 

Trabucco  pavese * 

Braccio  lortonese  da  legname. 
Braccio  lungo  lortonese  .... 

Braccio  corlo  torlonese 

Braccio  pavese  da  legname. . 
Raso 


Malli 

2,853000 

Metro 

2,622000 

Id. 

2,83172* 

Id. 

0,635000 

Id. 

0,070000 

Id. 

0.528000 

Id. 

0,629272 

Id. 

0,600137 

Id. 

0,250000 

.Metro 

Trabucchi 

0.350508 

0,381388 

0,3531*2 

Inceli 

*,57*803 

*,*92537 

*,8939*0 

*,589138 

ma 

1,060286 


Palmi 

4,000000 


Garbagna,  Avolasca,  Casasco,  Frascata, 
Varco,  Gremiasco,  Sorli,  e le  Borgate 
di  Montebore,  e Camma  Cabrami  fra- 
zioni del  Comune  di  Dehnice 


Il  Trabucco  ai  divido  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

11  Braccio  torlonese  da  legnamo  si  divide  in  16  Once,  e di  esso  si  servivano  generalmente  i falegnami. 

11  Braccio  lungo  ed  il  Braccio  corto  tortone.*. i servivano  per  la  misura  dello  stollo  in  tutto  il  Circondario,  meno  Garbagna  ed 
afeuni  altri  Comuni. 

Il  Braccio  pavese  da  legname,  che  si  compone  di  10  Once  del  Trabucco  pavese,  si  usava  solamente  per  la  misura  della  legna 
da  fuoco.  Per  la  misura  dello  fabbriche  uwiyasi  il  Metro. 

Il  Raso  piemontese,  misura  mercantile,  si  divide  ili  metà,  terzi,  quarti,  oec. 

il  Palmo  di  Garbagna.  che  si  due  genovese,  fu  sostituito  al  vero  l’almo  genovese  dal  quale  differisco  di  poco,  e del  quale 
prese  il  nome.  Si  adoperava  nella  misura  dello  stoffe.  Tre  Palmi  fanuo  un  Braccio. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Trabucco  quadralo  lortonese. 

Mrtrt  rjuasluli 

8,(39609 

Metro  quadr. 

Trabai-.  quadr. 

0,122856 

Tavola  lortonese 

Are 

0,32558* 

Ara 

Tavola 

3,071401 

Pertica  lortonese 

7,8  U0  25 

Ettaro 

Pertiche 

1 2,797502 

Trabucco  quadrato. 

Metri  quadrali 

6.87*88* 

Metro  quadr. 

Trabuc.  quadr. 

0,1*5*37 

Tavola  

Ari* 

0,274995 

‘Ara 

Tavola 

3,636425  j 

l’ortica 

6.5998H9 

Ettaro 

Prrtkha 

*5,151771 

Tavola  pavese  da  legname.. 

Vieti!  quadrati 

1,583933 

Metro  quadr. 

Tavola 

0,631340 

Cannella ... 

Are 

0,090000 

Ara 

Catinelle 

lUimt 

l’almo  detto  genovese  quadr. . 

Metri  quagliati 

0,062300 

Centiara 

Palm*  quadrali 
*6,000000 

San  Sebastiano  , Gremiasco  , Dermi  e . 
Garbai,  na . 


La  Pertica  agraria  tanto  lortonese  che  milanese  si  divide  in  24  Tavole;  la  Tavola  di  4 Trabucchi  quadrati,  si  divide  in  12 
Piedi  di  Tàvola, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

La  Tavola  lortonese  e le  misure  agrarie  che  si  formano  per  mezzo  de' suoi  multipli  orano  da  ultimo  andate  quasi  in  disuso 
in  tutto  il  Circondario. 

Nella  misura  superficiale  delle  tavole  di  legno  si  premio  per  unità  un  rettangolo  che  ha  quattro  Braccia  da  legname  per  baso 
ed  un  Braccio  di  altezza-  La  superficie  di  quarto  rolLiugulo,  quadrupla  di  quella  del  Braccio  turlouiwe  da  legname  quadralo, 
è di  Metri  quadrati  1,6120. 
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PrOTincIa  di  ALESSANDRIA. 


Cjrtood)rÌ9  di  TORTONA. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DISTOMI*  AZIONE 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


La  Tavola  pavese  da  legname  eguale  m lutto  al  Quadretto  superficiale  pavese.  è rappresentata  da  un  rettangolo  che  ha 
quattro  Braccia  pavesi  di  base,  ed  un  Bracalo  di  altezza. 

La  Cannella,  misura  agraria,  è di  414  Paluti  delti  genovesi  quadrati.  Questa  misura  ed  il  Palmo  detto  genovese  ouadrato 
sono  calcolale  sui  Palmo  supposto  di  Centimetri  35.  Per  le  operazioni  antiche;  od  altre  in  cui  si  fosse  adoperalo  il  Palmo 
di  Genova  di  Metri  0,148063,  si  deve  ritenere  il  Palmo  ouadrato  eeuale  a Decimetri  quadrati  6,154534,  e la  Cannella  a 
Metri  quadrati  6,861529. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  t Comuni  obi.  Circoniubio. 


Mandamenti  di  Garhag.na  e Sa*  Sebastiano.  I 


■ Trabucco  tortonese  cubo 

Metri  cali 

23,222304 

Metro  cubo 

Tratticelo  culi 

0,01306* 

? Trabucco  carnei- . di  Piemonte. 

4, 083499 

id. 

TiiUcmmuiIi 

0,244888 

( Carro  lortonese  di  legoa  .... 

5,644310 

Id. 

Carri 

0, «77170 

| Carro  pavese  di  legna  

3,986899 

id. 

0,250822 

| Quadretto  cubo 

0,015625 

Id. 

Quadrelli  esalo 

64,000000 

Il  Trabucco  lortonese  cubo  di  36  Piedi  cubi  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  41  Once, 
l'Oncia  io  41  Punti, 

il  Punto  in  41  Atomi  di  Trabucco  cubo. 

Il  Trabucco  camerale  piemontese  da  muro,  di  30  Piedi  cubi,  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  41  Once, 
l'Oncia  in  41  Punti, 

il  Punto  in  41  Atomi.  Questo  Trabucco  è un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  un  Trabucco  quadralo  piemontese  di  base, 
e 40  Once  di  altezza.  Ove  si  trattasse  di  misurazioni  anteriori  al  1818,  Ojipca  in  cui  le  inbure  piemontesi  subirono  una 
leggera  modificazione,  il  Trabucco  camerale  da  muro  dovrebbe  ritenersi  eguale  a Metri  4,068341. 
li  Carro  lortonese  di  legna,  c rappresentalo  da  un  p.irallelepipedo  rettangolo  i di  cui  tre  spigoli  contigui  hanno  le  seguenti 
lunghezze:  84  Once,  36  Once,  30  Oom  del  Trabucco  di  Tortona, 
li  Carro  pavese  di  legna  è rappresentato  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  per  base  un  quadrato  di  4 Braccia  pavesi 
di  lato  e per  altezza  un  Braccio.  Questo  Carro  si  divide  in  46  parti  eh  amate  Once  di  Carro, 
li  lato  del  Quadrello  cubo  di  Garbagli*  c S.  Sebastiano  è U Palmo  di  15  Centimetri  chiamalo  Palmo  genovese. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Bacchi 

0.757570 

r»»»e 

0,454545 

Ili  tuta 

2,312336 

Ebidc 

0,445038 


Mandamento  di  Castblniovo  Scbivia. 

f»*R«*GNt 

Saie,  Guazzo» * * 


'ms  Slimunu,  G «MUSCO,  Mostaccio, 
I'obotosdo,  Pubici 


Sacco  di  Tortona 

Eli  ni  un 

4,320000 

Ettolitro 

Emina  « Staio 

0,220000 

Lini 

Decalitro 

Misura  di  riso 

0,432465 

EliallUI 

Litro 

Emina 

0,221700 

Decalitro 

Emina 

0,227500 

Decalitri 

Id. 

Emina  pavese 

2,037721 

Id. 

Staio  od  Emilia 

3,310000 

Id. 

Staio  alessandrino 

1,777155 

Id. 

Il  Sacro  di  Tortona,  misura  pel  grano,  $i  divide  in  6 Emine  o Staia, 
l‘Emin.1  in  tG  Coppelli, 
il  Coppello  in  2 me/zi  Coppelli. 

La  Misura  di  riso,  detta  Libbra  di  riso  dì  Toltoli:»,  conte  altre  misure  chiamale  Libbre  di  riso,  particolari  ai  diversi  Mandamenti 
pei  ^uali  é diverso  il  peso,  sono  andate  in  disuso.  Il  riso  nel  commercio  al  minuto  si  vende  a peso  in  lutto  il  Circondario, 
e già  sì  vendeva  a peso  al  l'epoca  «Iella  introduzione  del  sterna  metrico  decimale. 

L'Emina  di  Castelnuovo  Scrivi»  si  divide  in  46  Coppelli.  La  capaciti  di  quest»  Emina,  la  quale  nel  4837,  era  siala  dall'Am- 
niinislrazioue  Comun.de  di  quel  luogo  li-sita  a Litri  11,75  fu  |>oi  nel  1 S «0.  per  ordine  del  Procuratore  Generale  di  S.  M., 
ridona  al  valore  che  aveva  all’epoca  deirintroduzioiie  del  sistema  metrico  decimale,  cioè  di  Litri  2 2,47.  Nelle  tavole  formale 
«etto  il  Governo  Francese,  li  cj|Kic«tà  dell  Fmitm  di  Cadclnuovo  Serbi»  è di  Litri  12,5. 

! .Emina  di  Garbagli*  si  divide  in  4 Quartali,  il  Qua  ri  aro  in  4 Coppi.  I.»  capacita  di  questa  Emina  in  Litri  11,75  fu  asìegiuta 


0,439560 

0,490744 

Su» 

0,302145 

0,562697 
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Proiinei»  di  ALESSANDRIA. 


Circondario  ili  TOITtl.Yl. 


MISURE  METRICHE 


V.ll’i.l 

In 

MIAtftE  UH  IL, 


all'Emina  di  Qtrbnpia  nel  1837  dall'Aimniniatrazione  Comunale  di  quel  luogo  d'accordo  rol  Verificatore  della  Provincia, 
ora  Circondario . nel  qual  tempo  furono  ridotte  ad  essere  della  capacita  medesima  tutte  le  Emina  dei  negozianti  di  Garbuglia. 

L’Emina  pavese,  usata  in  Sale  e Guazzerà,  si  divide  in  2 Quart&ri , it  Quartaro  in  0 Coppi.  Quando  l'Emina  pavese  si  ado- 
perava colma  nella  misura  del  frumento,  la  sua  capacità  si  stimava  di  un  Ottavo  più  grande  di  quella  della  Emina  nula, 
opperò  di  Litri  22,02136. 

Lo  Staio  od  Emina  di  S.  Sebastiano  si  divido  in  4 Quartali , il  Quartaro  in  4 Coppi. 

Lo  Staio  di  Alessandria  usato  in  Pioverà  si  divide  in  16  Coppi.  12  Staio  fanno  una  Salma. 


MISURE  III  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Comuni  del  Circondario. 


Castelncovo  Suii via 


Forotondo,  Fabbrica,  Cremi asco,  Mon- 
tacuto.  San  Sebastiano,  Pernice,  Gar- 

BAGNA,  SoHLI,  VaRGO,  M ALVINO,  Ctl- 
qufxlo  , Sardigliano,  Castellala,  e 
Cassano-Simsola  * . 


Il  Rubko  di  Tortona  si  divide  in  25  Libbre, 
la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granotti. 

Il  Marco,  peso  degli  orefici  si  divide  in  8 Once  eguali  a quelle  della  Libbra  piemontese  mercantile. 

L'Oncia  del  Marco  si  divide  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 

- il  Grano  in  24  Granotti. 

La  libbra  farmaceutica  piemontese  usata  in  tutto  il  Circondario,  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Screpolo  in  20  Grani. 


Brenta  Tortonese 

Eltolllri 

0,818623 

Ettolitro 

Si  flit* 

1,178380 

Brenta  pavese 

0,71  4*27 

iti. 

t. 399723 

Brenta 

0,833400 

io. 

1,1 97034 

La  Brenta  tortonese,  misura  da  vino,  si  divido  in  48  Pinte,  la  Pinta  in  2 Boccali,  il  Boccale  in  metti,  e quarti. 

L’olio  si  vendo  in  tutto  il  Circondario  a peso,  e non  si  conoscono  quindi  misuro  di  capacità  per  questo  liquido. 

La  Brenta  pavese  usati  in  Sale  si  divido  in  48  Pinte,  la  Pinta  in  2 Boccali.  Il  valore  della  Brenta  paveso  è eguale  a quello 
portato  nello  tavole  del  Regno  d'Italia,  pubblicate  al  cominciare  dot  secolo  decimonono. 

La  Brenta  dì  Caatelnuovo  Scrivia  si  divido  in  8G  Boccali. 

IS'el  Comune  di  Gar  bagna  la  vendita  det  vino  all'Ingresso  si  faceva  un  tempo  a peso,  ed  all'tise  della  Brenta  locale  si  era 
sostituito  l'uso  di  dare  il  nome  di  Brenta  ad  una  quanLilà  di  vino  del  peso  di  HI  Bubbi,  eguali  a Miriagrammi  7,9lN7;j. 
Ila  Brenta  localo  di  Garbagua  richiamata  noi  in  uso  si  faceva  di  80  Boccali.  Il  Boccale  adoperato  sempre  per  la  vendita 
del  vino  al  minuto,  era  lo  stesso  che  il  Boccale  della  Brenta  di  Castuluuovo  Scrivia. 


i Itubbo. . , i 

Miriagrammi 

0,81*125 

Miriagramma 

RubLt 

1,228313 

l j di  Tortona  ..... 

. Chilogrammi 

Libbra 

| Libbra. . . ( 

0,325650 

Chilogramma 

3,070782 

1 Mareo  ili  Torino 

0,2*5920 

io. 

Marchi 

4,066363  f 

( Libbra  farmaceutica 

0,307*00 

io. 

Libbre 

3,253092 

, Rubbo 

Miriagrammi 

0,799000 

.Miriagramma 

llubbi 

1,25156*  1 

1 Libbra 

Chil  «grammi 

0,319600 

Chilogrammi! 

labbra 

3,(28911  , 

1 Rubbo  pavese 

Miriagrammi 

0,7968(2 

Miriagramma 

Cubili 

1,255000  ' 

r Libbra. 

Chilogrammi 

0,318723 

Chilogrammi 

Libbre 

3,1.37501  1 

| Rubbo. . 

Miriagrammi 

0,791875 

Miriagramma 

Rabbi 

1,262826 

j Libbra 

Chilogrammi 

0,316750 

Chilogramma 

Libbre 

3,157064 
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MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

DENOMINAZIONE 

imi  rat  urtato» 

4,328798 

Metro 

0,231010 

6,25581  1 

1.1. 

0, 159851 

5,934043 

Id.  . 

0,168502 

PMÌ 

0,373370 

LI. 

2,685501 

0,353751 

Id. 

2,826847 

0.400297 

LI 

2.498145 

Sassofrrrato  Canna  da  lerra 

Staffoi/)  ....  Canna  da  lerra 

Tomba  ni  Sinh’.acua Canna  da  lerra 

Sinigaglia Piede  antico  per  gli  scavi  . . 

Castelì.eone Piede  da  legname  

Montai. bodtvo  , Riee,  Montkrado,  Sim-  . 

CAGLIA,  TullBA  Ul  S, MGAC.UA { PUÌ*  ll"  ‘'S"»’"* 


lì  Braccio  mercantile  di  Ancona  ed  il  Braccio  mercantile  di  Macerata  si  dividono  in  tre  Palmi, 
il  Pillino  in  12  Once. 

Tre  Braccia  fanno  la  Canna  mercantile. 

La  Canna  architettonica  romana  si  divide  in  1U  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 

J'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  dotta  di  Macerata  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  18  Once. 

11  Braccio  mercantile  di  lesi,  e tinelli  di  Monlalboddo,  Montenuovo,  Sinigaglia.  il  Piede  antico  per  gli  scavi  di  Sinigaglia.  < 
il  Piede  da  legname  di  iMontalboddo  si  dividono  in  12  Once. 

Ln  Canna  da  legno  e da  muro  di  lesi  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  21  */*• 

La  Canna  da  terra  di  Monlalboddo  si  divide  in  IO  Piedi, 

il  Piede  in  dece  10  eguali  ad  Once  della  Canna  architettonica  romana  24 
l'Oncia  in  Minuti  10. 

La  Canna  da  terra  di  Monlenuovo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  31. 

La  Canna  antica  da  muro  di  Sinigaglia  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once. 

La  Canna  da  terra  di  Sinigaglia  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  30, 
l'Oncia  in  8 Ottave, 
l’Ottava  in  72  Grani 

La  Canna  da  terra,  muro,  e legname  di  Ancona  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  85  Once. 

La  Canna  da  terra  di  Arcevia  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  23  '/«♦ 

La  Canna  da  lerra  di  Castelfidardo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  21. 

La  Canna  da  terra  di  Castelleono  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  22  ’/>• 

La  Canna  da  terra  di  Connaldo  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  30  S{s. 

La  Canna  da  terra  di  Opima  si  divide  in  16  Piedi, 
il  Piede  in  Once  21  */,. 

La  Canna  da  terra  di  Loreto  si  divide  in  IO  Piedi, 
il  Piede  in  28  Once. 

La  Canna  da  terra  di  Osimo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  20  */#• 

La  Canna  da  terra  di  Sassoferrato  si  divide  in  IO  Piedi, 
il  Piede  in  Once  23  ‘ 

La  Canna  da  terra  di  Sianolo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  33  J/,, 

La  stessa  Canna  si  divido  anche  in  16  Piedi, 
il  Piede  in  Once  21. 

La  Canna  da  terra  di  Tomba  di  Sinigaglia  si  divide  in  IO  Piedi, 

Il  Piede  in  Once  31 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Ancona,  Ar.irr.LiàNO,  Camerano  , Camerata  ( Soma  pei  terreni  in  piano.. 
Picena,  Chiara  valle,  Falconara,  Mon-  \ c . . .....  . . 

temabcubo,  Offaona,  Motmistcìmo , ) SomaPel  terreni  a tur  zza  costa. 
Patenno,  Poltenigi , Suolo,  N umana  . I Soma  pei  terreni  a lulla  costa. 

Aa«vu I Hubbio 


Eltara 

1,048610 

Eltara 

1,474443 

M. 

1,426110 

Id. 

1,531494 

Id. 
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CaSTELFIDABDO  . 
CaSTELLEOKE. . . 


Corisaldo 

Fabriano.  Cebbeto  d'Rsi. 
Filottrako 


Iesi,  Castelbellino,  Castei.  Pi  amo,  Ma- 
IOLATI , Crt’RAM1  “STANA  , JloUBO,  MON- 
TECABOTTO,  MoSTEBOBEETO,  MoSSANO, 

Poggio  S.  Maecello,  Kiisora,  S.  Mar- 
cello, S,  Paolo,  Sasta  Maria  Nuota  . . 


Moktf.sanvito 


^ Rubhio  in  piana 

Dubbio  a mezza  cosi» 
' Rubino  a tulla  rosta. 


Sassofebrato. . , 
Serra  be'  Costi. 


Serra  S.  Qcirico,  Merco. 


Tomba  di  Sinigaglia 


Eli  ‘f 

1,509909 
0, Iti  2872 
1 ,40392* 
1,298349 
1,509499 
1,467569 
0,262534 

1,602380 

0,271772 

1,352490 


1,096816 

1,228434 

4,491670 

0,187385 

1,834461 

1,222974 

1,247933 

0,391352 


fiulibit  |. 

0,662252  I 

MiMioiì 

6,541420  |l 
0771 2289  1 
0,770209 
0,662471 
0,681399 

Coce* 

3,809030 


RotiAia 

0,624072 


3,679555 

Tiubtiia 

0,739377 


0,814045 


0,801325 

Morfiob 

2,55524* 

Some 

0,709824 


La  Soma  pei  terreni  in  piano  Hi  Ancona  s divide  in  025  Canne  quadrate.  La  Soma  pei  terreni  a mena  cimi»  in  Canne  qua- 

a in  Canne  quadrate  851  La  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati, 

il  Piede  quadrato  in  Once  quadrate  i.Ni, 

11  Rnbbio  di  Arcavi*  si  divide  in  8 Coppi 
la  Coppa  in  100  Canne  quadrato, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  Once  quadrato  552  7*. 

Il  Rubbio  di  Barbara  si  divide  in  900  Canno  quadrate, 

la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati.  » 

Il  Piede  quadrato  in  Once  quadrate  481. 

Il  Modiolo  di  Caatelfidardo  si  divide  in  100  ('anno  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  411  Once  quadrato. 

La  Soma  di  Cptelleone  si  divido  in  S Coppo, 
la  Coppa  in  100  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  10O  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  Once  quadrate  506 
La  Soma  di  Corinaldo  si  divide  in  100  Canno  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  Onco  quadrate  936  V,a. 

La  Soma  di  Fabriano  si  divido  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Provende, 
la  Provenda  in  42  Canno  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati, 
d Piede  quadrato  in  324  Once  quadrate. 

La  Soma  di  Filoilrono  si  divide  in  9GU  Canno  quadrate, 
la  Canna  quadrala  in  100  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  441  Once  quadrate. 
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COMUNI 

VaLO&E 

DENOMINAZIONE  1 1» 

dumi  wmuait 

^^^^USiiEbìI 

1 

1 

La  Coppa  di  Genga  si  divide  in  Gl  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  ‘256  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  Once  quadrate  462  */»• 

Il  Rulibio  di  Iesi  si  divido  in  l'AM  Canuti  quadrate, 
la  Canna  quadrala  in  HK)  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  Once  quadrale  462  Va* 

11  Modiolo  di  Lo  roto  si  divido  in  IO)  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  iUO  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  Once  quadrate  784. 

11  Rubhio  di  Montalboddo  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  Canno  quadrate  81  '/*» 
la  Canna  quadrato  iu  1UQ  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  100  Onco  quadrate. 

Il  Rubbio  di  Xlont-Tiuovo  si  divide  in  40u  Canne  quadrato 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  B*}»^»^l^^nt!mnto'^i^l{giTOnlil*h|i>BÌawo  è di  Canno  quadrai*  625.  Il  Itnbbio  pai  terreni  a mena  cosu  di  Canno 
quadrate  700.  11  Rubbio  pei  terreni  a tutta  costa  di  Canne  quadrate  buQ, 
la  Canna  quadrata  di  fbO  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  di  Cuce  quadrato  5o6  '/4. 
li  Modiolo  di  (Jsimo  si  divide  in  ICO  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrato  in  100  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadrato  in  Once  qu  adrate  4>6  *fu. 

I La  Coppa  di  SassolerratQ  si  divide  in  4 Staio, 

10  Staio  in  ‘25  Canne  quadrale. 

la  Canna  quadrala  in  KKJ  Piedi  quadrati, 

11  Piede  quadrato  in  Once  quadrato  540  ' Va. 

Il  Rubbio  di  Serra  de' Conti  si  divide  in  120lTCanne  quadrato, 
la  Canna  quadrato  in  100  Piedi  quadrati, 

I il  Piede  quadrato  in  Once  quadrate  111. 

1 II  Rubbio  di  Serra  S.  Quirico  si  divido  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  100  Canne  quadrate,  . 
la  Canna  quadrato  in  HO  Piedi  quadrata, 
il  Piede  quadralo  in  Once  quadrato  441. 

La  Soma  di  àinigaglia  si  divìde  in  4U0  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrali, 
il  Piede  quadrato  in  900  Once  quadrato. 

11  Modiolo  di  StofTolo  si  divide  in  1U0  Canne  quadrato, 
la  Canna  quadrato  in  100  Piedi  quadrati, 
il  Piede  quadralo  in  Once  quadrate  11'28  M/u- 
La  Soma  di  Tomba  di  Sinigaglia  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  50  Canne  quadrate, 
la  Ciiiiiia  quadrato  in  1(M)  Piedi  quadrati, 

! il  Piede  quadrato  in  Once  quadrate  1016  '/«a* 


MISURE  DI  VOLUME 


l 

Metri  coli) 

0,037640 

Metro  cubo 

Piedi  euW 

26,567481 

Tutti  i Comuni  bum.*  Provincia ì 

0,011153 

0,068723 

Id. 

Palai  rutti 

89,661974 

Anuona,  Camerata,  Offai.na,  «imara  valle. 
1'alcosara,  Paterno,  Pi.lveriui,  Aon- 
BEIAMO • CAMERANO  . » 

Id. 

Piedi  cubi 

14,551169 

Fiiottrano,  Staffoi.o,  Serra  S.  Quirico. 

0,059771 

Id. 

16,730521 

0,073516 

Id. 

13,602481 

Belvedere,  Castellino.  Castel  I’i. amo, Cc-  . 
prajiontana,  Iesi,  Maiolati.  Mussano,  / 
Poguio  S.  Marcello.  Rosora,  S.  Paolo,  1 
•Santa  Maria  Nuova,  Merco,  Monte-  i 
carotto,  Monteroeerto,  Mohro 1 

0,064143 

Id. 

15,590166 

1 

SlNIGAGLtA,  MoNTERaDO,  l\|PE , TosiBA  DI 

0,045681 

0,064143 

0,051632 

Id. 

21,890939 

Id. 

15,590166 

| Piede  cubo  antico  per  gli  scavi. 

Id. 

19.367833 
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CO M UNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

1 VALORE 

DENOMINAZIONE  in 

| M|90fclt  imiqtl 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

i> 

■ima  locali 

Metri  rubi 

0,054793 

0,047856 

0,014208 

Metro  cubo 
Id. 

Id. 

Piriti  «Ulti 

18,450506 

80,896021 

22,589681 

Millo  Piedi  cubi,  meno  por  fe  misuro  antichi’,  fanno  una  Canna  cuba. 

Il  Piede  cubu  usato  in  tutta  la  Provincia  ù di  Once  cube  5832. 

Il  Palmo  cubo  di  Once  cube  1728, 
l’Oncia  cuba  di  Minuti  cubi  125 
Il  Piede  cubo  di  Ancona  6 di  Once  cpbe  10648. 

Il  Piede  cubo  di  FiloLtrano  d’Once  cube  9261. 

II  Predo  cubo  di  Monto  San  Vito  d'Once  cube  11390,  625. 

Il  Piede  cubo  di  lesi  di  Once  cube  993$,  375. 

11  Piede  cubo  di  Ostino  di  Once  cubo  8489.  664. 

Il  Piede  cubo  di  A ree  via  di  Once  cube  7414,  875. 

Il  Piede  cubo  di  Gestelleone  di  Once  cube  6859, 
l'Oncia  è sempre  la  medesima. 

11  Piede  cubo  antico  di  Sinigaglia,  ed  il  Piede  cubo  antico  per  (rii  scavi  pure  di  Sinigaglia  si  dividono  rispettivamente  in  1723 
Once  cube. 


Ettolitri 

2,806480 


Ettolitro 


0,356318 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 
Tom  i Cumini  delia  Pioviseli | Rubbio 

in  Ancona,  ed  in  tutti  i Comuni  della  Provincia,  meno  i seinienti,  il  Rubino  è diviso  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Provende, 
la  Provenda  in  8 Scodelle. 

Nei  Comuni  di  Ieei,  Arcevia,  Castelleone,  Costei  Bellino,  Maìolati,  Cupramontana,  Monsano,  S.  Paolo,  Mergo,  Io  stesso  Rubbio 
si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  5 Provende, 
la  Provenda  in  8 Scodelle. 

\ol  Comune  di  Corinaldo  lo  stesso  Rubbio  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  6 Provende, 
la  Provenda  in  8 Scodelle. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Ancona,  Cadevano.  Montesicoio  , Ra- 
teino, Polveugi  , Suolo  , Nikana,  Agi  - ' 
OLIANO.  CllilATALLt , FaLCONMIA,  Of-  l 
CAGNA  ! 

Acicliano,  Caheiata,  ChiaiuValle,  Falco- 
nava. Montemanciano.  Offagna,  Monte 
S.  Vito 

Abcevia. 

Iesi,  Ramina,  Rei  vedehe,  Castel  Piamo, 
CaSTEuillino  , Cipnamontana  . Muco,  I 
Maìolati,  Monticabutto  , Moksano  , ( 
Monteioseito,  Morbo  d’Alba,  Rosoia, 
Poggio  S Mabcellh  , S.  Paolo,  S Mah-  1 
cello,  Senba  be’ Conti,  Santa  Mania  1 
Nuova,  Staffolo ' 

Ovaio,  Pilottnano,  Castelfibaboo 

F abbiano,  Guisa,  Cbibito  b'Esi ) 


Soma  ila  vitto  . 
Metro  da  olio. 

Soma  da  viso. 
Metro  da  olio. 
Soma  da  vino. . 


Soma  da  vino. 
Soma  da  olio . 


Soma  da  vino 

Soma  da  vino 

Broccalella  da  olio . 


Elioìiirì 

0,696000 

Ettolitro 

”*36782 

Litri 

0,474000 

Litro 

Mriri 

5,747126 

EttoUlri 

0,725000 

Ettolitro 

*17379310 

Litri 

0,174000 

Litro 

AV.1,1 

5,747426 

Ellolltri 

<,017216 

Ettolitro 

*0^983075 

<,302036 

Id. 

0,768028 

t ,437665 

Id. 

0,695572 

0,976527 

Id. 

1,024037 

0,854161 

Id. 

4,170328 

0,142318 

Id. 

■roeeiUU* 

8,903384 
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Sinicac.ua  . Monterado,  Ripe,  Tomba  di 
SlNIGAGLlA 


^ Soma  da  vino  (misura  mima). 
Soma  da  vino  (misura  ai. tira). 


Mastello  da  olio 


Sassoferrato Soma  da  vino. 

Serra  S Quirico . Soma  da  vino.. 

Castkileone Soma  da  vino. 


Montenl'ovo. 


Soma  da  vino. 


Arceyia.  Casteli.bone,  Moktalboddo.  . . I Cannala  da  olio. 


Càstklfidardo.  Loreto.  Filottrano,  Sasso- 
ferrato,  Serra  S.  Quinte» 


t Metro  da  olio. 


Corinaido Soma  da  olio. 

Osino Metro  da  olio. 


4,106833  I 
1,050149 
1,057904 
1,404791 


0,324635 

0,179708 


0,168  476 


La  Soma  da  vino  di  Ancona  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

11  Metro  da  olio  di  Ancona  ai  divide  in  12  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Misurane. 

La  Soma  da  vino  di  Agusliano  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Àrcevia  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  lesi  si  divide  in  4 Barili, 
il  Barile  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  di  lesi  si  divido  in  61  Boccali, 
il  Bocca  lo  in  4 Foglietti' 

La  Soma  da  vino  di  Osimo  si  divide  in  3 Barili, 
il  Barile  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Talora  si  divido  puro  in  2 Barili,  ed  allora  il  Barile  si  fa  di  24  Boccali. 

La  Soma  da  vino  di  Fabriano  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  21  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Pochette- 

La  Broccatelli  da  olio  di  Fabriano  si  divide  in  5 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

La  Soma  da  vino  di  Corinaido  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  36  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

La  Soma  da  vino  di  Loreto  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

La  Soma  da  vino  di  misura  nuova  di  Sinignglia  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  misura  vecchia  di  Sinigaglia  si  divide  in  4 Durili, 
il  Barile  in  Boccali  12  ’/t> 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

Si  divideva  puro  in  4 Barili, 

il  Barile  in  Orcio  o Brocche  2 ’/*» 
l’Orcia  in  Boccali  5. 

11  Nastrilo  da  olio  di  Sinigaglia  si  divide  in  3 Metri, 
il  Metro  in  B rocchetto  7 V», 
la  Brocchetta  in  Boccali  2, 
il  Boccale  in  Foglietto  4, 
la  Foglietta  in  b Misure. 


0,810330 


1,238845 

0,857033 

Miitrllk 

0,053340 

Suino 

0,045265 
0,6921  40 


0,564221 

CliiMlC 

4,451666 

H.lti 

5,564578  | 

Some 

0,741944 

Metri 

5,935553 
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PROVINCIA  RI  AQUILA  DEGLI  ABRUZZI 


CIRCONDARIO  DI  AQUILA  DEGLI  ABRUZZI 


MISURE  LOCALI 

DENOMIR  AZIONE 

VALORE 

in 

■Mirai  «miai 

r" 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

“1 

Misure  legali  secando  la  Ugge  4840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Misure  abusive  anteriori  al  4840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Metri 

2,645503 

Melro 

Cao«# 

0,378000  1 

0,264550 

Id. 

Batoli 

3,780000 

0. 

Metri 

2,409360 

Melro 

Cmoc 

0,474077  ' 

1,845690 

Id. 

Pub 

0,541803  | 

0,263670 

Id. 

Palmi 

3,792649 

La  Canna  legale  si  divide  in  (0  Palmi . 1 

il  Palmo  legale  in  lo  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  lo  misure  anteriori  al  1840,  il  Passo  si  divide  in  7 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

8 Palmi  fanno  una  Canna. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Como  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  8.  !>.  Irt,  13,  13  */,,  13  */.«>  14,  14  %, 
15  %,  16  »/.,  18  •/„  18  */Mt  19,  19  ‘/i,  20. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  4840. 


Tetti  i Comesi  del  C.ibcoxdabio 


| Moggio 

I Palino  quadralo  . 


ir* 

6,998684  Ellara 

Metri  quadrati 

0,069987  Metro  quadr. 


Misure  allusive  anteriori  ai  4840. 


Tetti  i Comesi  dee  Cibcondabio  .......  | Palmo  quedratn 

Aquila  degli  Abruzzi,  Bagno,  Ocre,  Rojn  . 

Piaso,  Camabda, Rocca  di  Cambio,  Rocca  ) 
di  Mezzo.  Cabapelle,  Pizzoli,  Tiose,  / 

Causano  Amitebso,  Caiascio,  Pagasica,  f 

Poggio  Picesze,  Acciaro,  S.  Stefano  di  l Coppià  ili  iiO  Destri  quadrali 
Sessasio,  Capgbciaso.  Cobiano  Valli,  / di  Palmi  43  1/3  di  lato... 
Pausano  Alto,  Fossa, Sassa,  S.  I)eme-  I 
trio  se'  Vestisi  , Villa  S.  Asoelo,  Pbe-  l 
tubo,  B abete.  Pbata  d'Assidonia,  Abi-  i 
bchia,  Mostebeai.e  } 


M*tri  quadrili 

0,069522  Metro  qnailr. 


Citar# 

0,001797 


Mo$eì« 

1 4,288  4 00 

Palmi  quadrati 

14,288400  | 


Palmi  quadrati 

I 4,383963 


Coppr 

46,181975 
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Provincia  «li  AQUILA  DI  GLI  ADRITm. 


JIISUI1K  LOCAI.! 

I 

SIISI! RK  UETRIGHB 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

IH. NOMINAZIONE 

% AI.ORK 
" ' 

limi  inetta 

S.  Pin  dei. i. li  Camere,  Fomccnm 

Coppa  dì  50  Passi  quadrati 

EHM* 

I.rcou 

di  Paioli  1U  di  lido 

Coppa  di  50  Destri  quadrati 

0,034701 

Etlara 

28.707930 

Cape  strano.  Come  Pietro 

di  Palmi  8 di  lato 

Coppa  di  50  Passi  quadrati 

0,022247 

ld. 

41.919885  ) 

1 Natemi 

di  Palmi  14  di  lato 

Coppa  di  5»  Passi  quadrali 

0,068131 

Id. 

14.677514 

Ofeni 

di  Palmi  1 4 */a  dì  lato  .... 
Coppa  di  100  Possi  quadrati 

0,074775 

Id. 

13,373527  : 

Castel  di  Ieri.  Castsltecchio  Suheqio  .. 

di  Palmi  9 di  loto 

Coppa  di  SO  Passi  quadrati 

0,056313 

,d. 

17,757983  J 

liOElAXDSICOLI 

di  Palmi  19  V»  di  loto 

Coppa  di  SO  canno  quadrato 

0,051971 

Id. 

19,941345 

Cachino  Aterno 

di  Palmi  18r81  di  lato..,. 
Coppa  di  SO  Canne  quadrato 

0,049196 

Id. 

90.326897 

Sbcinaro 

di  Palmi  19  di  lato 

Coppa  di  20  Passi  quadrati 

0,050195 

Id. 

19,922386  1 

Sant’Ecsanio  Forconrsb 

di  Palmi  18*/j  di  lato,... 
Coppa  di  SO  Destri  quadrali 

0,048449 

Id. 

80.610278  ! 

Campotosto,  Baeisciato 

di  Palmi  43 5/t*  di  lato.... 
Coppa  di  50  Destri  quadrati 

0,068572 

Id. 

15,981564 

Capi  tignano 

di  Palmi  13  di  lato 

Coppa  di  50  Destri  quadrali 

0,058746 

Id. 

17.029441 

Bissi 

di  Palmi  20  di  lato 

Coppa  di  50  Canne  quadrate 
di  Palmi  16  1/jj  di  lato 

Coppa  di  25  Canne  quadrate 

0,139044 

Id. 

7,191983 

Castel  bìl  Motte 

0,118655 

Id. 

8.427773 

ToRMNPARTr 

di  Palmi  15  s/6  di  lato 

Coppa  di  50  Destri  quadrati 

0,043572 

Id. 

92.931592 

1 Scorrilo 

di  Palmi  quadrati  666,66... 
Coppa  di  50  Destri  quadrati 

0,231737 

Id. 

4,315233 

di  Palmi  quadrali  675  ... 

0,234636 

Id. 

4,261915 

Il  Moggio  legai*  agrario  è di  tOOOO  Palmi  quadrati;  100  Palmi  quadrati  fanno  una  Canna  quadrala. 
La  Canna  quadrata  prima  del  1840  era  di  soli  64  Palmi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 


Misure  legali  secondo  la  Ugge  4840. 


Tetti 

i Comi  ni  del 

Circondario  . . . . 

. . . . | Palmo  cubo J 

Metil  c«bi  1 

0,018515 

Metro  cubo  | 

Palai  cubi 

54,010152 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti 

1 Comi. aL  DEI. 

Circondirio 

1 Palmo  cubo | 

Metri  Cubi  1 

0,018331 

| Metro  cubo  | 

Palmi  cab! 

54,552903 

Secondo  la  legge  1840  mille  Palmi  legali  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e oli  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  abusiva  cuba. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  256  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a me/za  Canna  abusiva  cuba. 

Palmi  cubi  abusivi  fl  7,  fanno  la  Soma  per  l'arena  ebe  si  divide  in  7 Cofani. 


i 
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rmìiirin  di  AQUILA  DEGLI  ABRUZZI. 


rin  ooliti*  di  AQUILA  DEGLI  ABRUZZI. 


MISURE  LOCALI 


\.lLn»E  I V.LIIK»' 

ia  I DntomiAZionF  i« 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Misure  legali  secondo  la  legge  1810. 


Tutti  i Comici  del  Circondario I Tomolo 


Tutti  i Comuni  dìl  Circondario 


Misure  abusive  anteriori  ni  1840. 


nu>titri  | 

0, 5554»!  I Ettolitro 


Etlftjitri 

0.553189 


Temili 

1 ,800338 


Temoli 

i ,807700 


Il  II  Tomolo.  Ionio  prima  olii»  dopo  il  1840,  si  divide  in  14  Misuro. 


Tutti  i Comuni  dbi.  Circondario  . 


MICURE  DI  CAPACITÀ  PEI  1.1QU1IH 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Caraffa  di  Once  27,143. 


mutuiti 

0,436250 

Litri 

0.727084 


Datili 

2,202262 

fatala 

1,375357 


Misure  abusive  uuteuori  ai  1840. 


Niourr  ila  « iuo. 


Aquila  degli  Abruzzi,  Bagno,  Ocre.  Hojo 
Piano  y Caiiarda  , Paganica  , Cautelo, 
Bissi.  Bvriscuno,  Poggio  Picbnze,  San 
no  delle  Cauri,  Ofena.  S.  Stefano 
di  Sessanio.  Cafobciano,  Carafklle,  Na- 
VELLI,  ACCIANO,  TlONB,  GoRlAN)  VaLU, 
Fagnano  Alto,  Fontecchio,  Pretiro,  | 
Prata  dAmsidonia,  Scoppito,  S.  De- 
metrio ne’ Vestimi , Villa  S.  Angelo,  ! 
Arìscbia,  Cagnano  Amtrrno . Fossa, 
Tornimparte 


CottrplKTRrt  . 


Ca«tiu.  vice  no  Surbqio  . 


Gagliano  Atrrno. 


Kg<mC a di  Cambio,  Bocci  hi  mezzo 


Barile  di  60  Caraffe  . 
Caraffa  di  Once  24.. 


Salma  di  122  Caraffe. 
Caraffa  di  Once  24  . . . 


Salma  di  140  Caraffe  . 
Caraffa  di  Once  28 . . . 


Scema  PO,  Castel  di  Ieri,  (ìorianosicoli.  . 


Barile  di  80  Caraffe  . . . 
Caffara  di  Once  27 ... . 
Salma  di  160  Foglielie. 
Foglietta  di  Once  28  . . 
Barile  di  60  Caraffe  . . . 


Caraffa  di  Once  24  */j  . 


Flt»llUÌ 

0.385730 

Litri 

0,642884 


KtMitri 

0,784318 

Litri 

0,642884 

Ettolitri 

1,0500  44 

Litri 

0,750031 

Ettolitri 

0.578596 

Litri 

0,723244 

Ettolitri 

1 ,200050 

Litri 

0.750031 

Ettolitri 

0,396145 

Litri 

0.660742 


lutti. 

2.592485 

Conti- 

1,555191 


So  Imi* 

1,274992 

Cor»!* 

1.555491 

Solai* 

0,952341 

Carote 

1.333278 

Borili 

1.728323 

Confa 

1,382659 

Salma 

0.833299 

Fori  latto 

1.333278 

Borili 

2.522418 

Corofle 

1,513451 
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Proibirla  di  AQUILA  DEGÙ  ABBI  771. 


S.  E ['si -io  Forconese 


CiiiroTOSTu 


CàEITIGKAHO 

Morterkele  . 
CaPESTRIRO 


Aquile  moli  Abruzzi,  Beerò,  Ocre,  Buio 
Puro,  Camabda,  Pacakice,  Calescio  , 
Natrlli,  Castel  di  Ieri,  Castel  dfj. 
Morti,  Poogio  Picerze,  Caporcuro  , 
Cerepelle  , OrERE,  Acciaro,  Prate  d’Ar- 
sidoru,  Seciraro,  Goruro  Valli, 
Fegraro  Alto,  Fortecchio,  Tiore,  Pre- 
turo, S.  Demetrio  me' Vestiri,  Barete, 
Ville  S.  Arselo,  Arischu,  Causerò  . . 

S.  Pio  delle  Camere,  Bossi,  S.  Rosario 
ForCorese,  Sassa  , Berisciaro,  Scoppito, 
Cepestrero,  CepitioreRo 


Colle? ietro  

Fosse,  Torrimperte 

Loculi 

Campotosto 

Goruro  Sicoli 

Gagluro  Aterso,  Seciraro  . 
Morterealb 


MISI'RE  LOCALI 

vu  «e 

UHM»!  INAZIONE 

991BU  r iFTRirtlK 

1 Udini 

Barile  di  66  Caraffe 

0,466091 

Litri 

' Caraffa  di  Once  29 

0,776818 

Lllolilri 

i Barile  dì  49  Pinle  

0,857158 

l.iln 

f Pinta  di  un  Botolo 

0,892894 

Lttulitn 

^ Salma  di  *0  Boccidi 

0,839321 

Litri 

1 Boccale  di  Once  78  i/:t  . . . 

2,098302 

Cudnri 

\ Barile  di  62  Caraffe 

0,232510 

Litri 

Caraffa  di  Once  4 4. 

0,375046 

Caraffa  di  Once  24 

0,642884 

Foglietta  di  Once  42 

0,321442 

Mi* n re  da  olio. 

i Carni, ila oMclrodiRotoli21,6, 

r.iiuitiri 

0,240727 

) 

1 Foglietta  di  Rotoli  0,36,  pan 

Litri 

( a Chilogr.  0.321 

0,351211 

Metro  di  Botoli  23.4,  pari  a 

Etto  lilri 

Chilogr.  20,849. 

0,228287 

Caraffa  di  Botoli  0.72,  pari  a 

latri 

Chilogr.  6,642  

0,702423 

Metro  di  Botoli  23,04,  pari 

Ettolitri 

A Chilogr.  20,529 

0,224775 

Calderola  di  Rotoli  5,7  i.  pari 

a Chilogr.  5,132 

5,619381 

Caraffa  di  Rotoli  0,84.  pari  a 

Chilogr.  0,748  

0,819493 

Caraffa  di  Rotoli  1,  pari  a 

Chilogr.  0,891 

0,975587 

Caraffa  di  Botoli  1,0  V,  pari  a 

Chilogr.  0,927  

1,01 1611 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

lrf. 

U. 


W. 


■•riti 

2,445505 

CinA* 

t.287303 

Barili 

2,799883 

)*iate 

I,tt9953 

Salme 

4,491440 

Boccali 

0,476576 

Barili 

4,300896 

Caraffa 

2,666556 

4,555491 

Enfi  lai  Ir 

3,440982 


Cannale 

4,745481  | 


Po,U.lt. 

2,847289 


Metri 

4,380444 

Cjn(I« 

4,423644 

Metri 

4,448888 

Ciliierole 

0,477956 

Caraffe 

1,220267 


1,025024 

0,985600 


11  Barilo  legalo  si  divide  in  6<J  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

I pesi  indicati  perle  misure  del  vino  sono  quelli  del  volume  ili  acqua  distillala  clic  dovevano  con  tenero,  o non  servono  die 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  per  le  misure  dell’olio  sono  quelli  de!  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi , giucch'-  nel  sistema  metrico 
napolitano  1 olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 
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Tutti  i Comuni  bil  Circondario 


Ckik(nwa>> 

0,890997 

Chilogrammi 

0,320759 

1(1 

Secondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro;  il  Rotolo  è di  Once  33  •/,  e « divide  In  1000  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  30  T rannosi. 

Secondo  l'u«i  anteriore  alla  logge  del  !#lu  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  è delle  merci  si  usano  pure  Ròtoli  dì  Once  30,  30,  39,  42,  44,  48,  52  e 56. 

Gii  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi,  ed  il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  ! Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani . 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l'Onda  io  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 ’/*  formano  il  Poso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Dedita,  peso  della  lana. 
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CIRCONDARIO  DI  AVEZZANO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


j Canna 

Metri 

4,645503 

Metro 

1 Palmo.  ... 

0,464550 

Iti. 

.Visure  abusile  anteriori  alla  legge  1810. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


t Passo * 

Metri 

1,845690 

M Irò 

1 Palmo 

0,263670 

Id. 

Ctuu» 

0,378000 

Fatmé 

3,780000 


0,541803 

V>lnti 

3,792619 


La  Canoa  legale  •!  divide  in  10  Palmi , 
il  Palmo  in  10  Decimi  t 
il  Decimo  in  10  Centesimi,  # 

Il  Centesimo  in  10  Millesimi. 


700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale 
Secondo  gli  usi  anteriori  al  1840,  il  Pa 
il  Palmo  In  12  Onca, 


Passo  si  divide  in  7 Palmi, 


l'Oncia  in  5 Minuti. 

8 Palmi  fanno  una  Canna. 

10  Palm»  fanno  una  Pertica. 

Ì0  Passi  fanno  una  Catena 
100  Catene  fanno  II  Miglio. 

Come  base  dello  misure  agrarie  si  usavano  nei  diversi  Cornimi  Passi  da  terra  di  Palmi  0,  7 •/«,  8,  **/•,  8%,  9,  IO,  12, 
14,  U%  16. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Massa  d'Ai.re 


Loco,  Trasacco. 


J Moggi» 

1 Palmo  quadralo 

Ara 

6,998684 

Metti  qiuiti.ll 

0,069987 

Ellara 

Metro  quadr. 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 

Palmo  quadrato 

Al  fin  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr. 

Coppa  di  100  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 >/s  di  Iato  . . . 

Stura 

0,050230 

Ellara 

Coppa  di  50  Passi  quadrali 
di  Palmi  10  di  lato 

0,03476! 

ld. 

Coppa  di  100  Passi  quadrali 
di  Palmi  9 di  lato 

0,056343 

ìd. 

Copila  di  420  Passi  quadrali 
ili  Palmi  9 di  lato 

0,067575 

Id. 

Salma  di  4 440  Passi  quadrali 
di  Palmi  9 di  lato 

0,840003 

Id. 

Coppa  di  50  Passi  quadrali  di 
Palmi  7 6/3  di  lato 

0, 040432 

ld. 

Trcnlalc  di  225  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 

1 Coppa  di  100  Passi  quadrali 
1 di  Palmi  12  ili  Ilio  ... 

1 0,100111 
l 

Id. 

Moni. 

14,288400 


Piloti  quadrati 

( 4,383963 


1 9.9(8599 
26,767930 
(7,757983 
4 4,7983(8 
4,433493 

Copr- 

48,943697 


Trottili 

9,988862 
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Provinfia  di  AQUILA  DEGLI  ABRUZZI.  Circonlari,  di  AttZZAM 


j 

! 

MISIIÌ  E LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

HENOM<NAZIO>e 

VALORI 

w 

HltlkL  «tei  iteli  1 

LE  NOMI  NAZIONE 

VaLOkE 

iu 

MlkCkC  LOCALI 

Celano 

Coppa  di  IJ0  Passi  quadrali 

Ettari 

di  Palmi  8 di  lato 

0,057842 

Eltara 

t7, 288418 

VlLI.AVALLELO.NGA,  COCL’LIO,  CaM.-TRO,  Cl- 

Tomolo  di  200  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lulo 

0.088988 

Id. 

Tomoli 

11,237471 

VITELLA  ROVETO 

OviSDOLI 

Coppa  di  Passi  quadrati  50 
ai  Palmi  16  di  lato 

Coppa  di  108  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lalo 

0,018054 

Id. 

Coppo 

20,810130 

1 Uismina,  Cerchio,  Pescini,  Coli.ahmele  , 
! Celano,  O.tona  ije'  Massi,  Gioia  he’ 
Massi,  Lecce  ne’ Massi,  Onice  ino, 

Coppa  di  100  Pa»si  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato  

0,044494 

Id. 

22,474942  I 

CASI  ELLA!  

Ori,  Pescasseeoli 

Tomolo  di  800  Passi  quadrali 
di  Palmi  6 di  lalo 

0,200223 

Id. 

Tomoli 

4.994431  , 

j Balsorano ^ ♦ • 

Coppa  dì  50  Passi  quadrati 
di  Palmi  1 4 l/a  di  lato, . . 

0,071414 

Id. 

Coppo 

1 4,002760 

Caesoli.  Peeeio 

Coppa  di  200  Passi  quadrali 
di  Palmi  10  di  lalo 

0,(39044 

Id. 

7,191983 

| Civita  b’ Astino.  Molino,  S Vincenzo  Val- 

Coppa  di  50  Passi  quadrati 

0,068131 

Id. 

14,677514 

, Cappabocia 

Coppa  di  100  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 3/4  di  lalo. . . . 

0,053228 

Id. 

48,787217 

! Aulii 

Moggio  di  700  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 3/4  di  lato  . . . 

0,372594 

Id. 

Moggi» 

2,683888 

Il  Moggio  legale  è di  IOQOO  Palmi  quadrali.  100  Palmi  quadrali  fanno  un»  Canna  quadrata. 
La  Canna  quadrata,  secondo  l’uso  anteriore  alla  legge  1810,  è di  soli  64  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

| | Moiri  cobi 

T..*«  . rAiiiw.  no.  r.BrAWi.Urt  1 PilniA  mhn  lì  n(MM!'i 

Metro  cubo 

Palmi  cobi 
M 010159 

i 

Visure  abusive  anteriori  al  1840. 

\ Tutti  i Cosina  del  Circondario 

Palmo  tubo 

Metri  cubi 

0,018331 

Metro  cubo 

PAlml  cubi 

54,552903 

; Secondo  la  legge  1840  mille  Palmi  cubi  legali  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  rubi  fumo  una  Perisca  cubi;  512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Ij  La  Canna  di  costumanza  per  lo  fabbriche  equivali*  ad  liti  quarto  di  Canna  abusiva  cuba. 

I La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  :T»6  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a mezza  Canna  abusiva  cuba. 

Palmi  cubi  abusivi  0 •/>  fanno  la  Soma  per  1 arena  che  si  divido  iti  ? Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Misure  leyuli  secondo  la  legge  1810. 

1 I Ettolitri 

Tutti  i Comuni  dei  Circondario 1 Tomolo..... 1 0,555451 

Ettolitro 

Tomoli 

1,800338 

Digitized  by  Google 


Pittimela  tli  ALL'ILA  DEGLI  ABRUZZI* 


CircuD^ji io  di  AIE2ZA39. 


Misure  abusive  anteriori  al  4810. 


Ì Ettolitri  I 

0,553189  I Ellolilro 


11  Tomolo,  tanto  prima  che  dopo  il  1840,  si  divide  in  24  misure. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Titti  i Comuw  del  Circondario  . . . 


Barilo  

Caraffa  di  Once  27,143  . 


Ettolitri 

0,436350  Ettolitro 

Litri 

0,727084  Litro 


Temali 

1,807700 


Butti 

2,282263 

Caraffe 

1,375357 


-Virurc  aìtiisii*  anteriori  al  1840. 
Mi.ur.  4.  tino. 

Ayeaiako  , Miss*  d'Alm  , Mauliaso  ut'  I Salma  di  UO  l oglielte  .... 

Mabsi  ) Foglietta  di  un  Rotolo 

I Barile  di  48  Foglietto 

^ *'EM!T0 ) Foglietta  di  Once  40 

t Salma  di  160  Fogliclle  .... 

Capistiiello,  Lecce  se' Massi  ! 

| Foglietta  di  Ooce  3b 

t Salma  di  160  Fogliette  .... 

Aiut  i,  Celami,  Ceschio ! „ 

I Foglietta  di  Once  28 


Aielli,  Celaso,  Ceechio 


Tacliacozzo 


| Barile  di  70  Caraffe.. 
‘ Caraffa  di  un  Rotolo. . 
t Salma  di  384  Caraffe. 
I Caraffa  di  Once  22 . . . 


Ovikdoli,  Oetosa  de'Maksi,  Pescisa. 


Civita  d'Astisu  . . . 


Gallarmele . 


Gioia  de  Massi 


1 CaSISTEO,  ClVITELLAEOTETO 


^ Salma  di  160  Foglietto 

| Foglietta  di  Once  24  . ..  . 

| Barile  di  Foglielle  32 

I Foglietta  di  Once  34 

^ Barile  di  60  Caraffe 

! Caraffa  di  Once  24 

, Soma  di  1 Gl)  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  27 

1 Barile  di  40  Pinte 

) Filila  di  uii  Rotolo 

\ Soma  di  261  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  24 

^ Barile  di  32  Fogliette  

I Foglietta  di  Once  45 


Elioliti, 

t ,250052 

Lilri 

0,892894 

Ettolitri 

0,514307 

Litri 

1,071473 

Ettolitri 

1,542921 

Litri 

0,964326 

Ettolitri 

1,200050 

Litri 

0,750031 

Ettolitri 

0,625026 

Litri 

0. 892894 

Ettolitri 

2,262951 

Litri 

0,589310 

Ettolitri 

1,028614 

Litri 

0,612884 

Ettolitri 

0.291441 

Litri 

0,910752 

Ettolitri 

0,385730 

Litri 

0,642884 

Eiiobtri 

1,157191 

Litri 

0,723244 

1.  u ,i,i,  i 

0,357158 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

1,69724  3 

Litri 

0,642884 

Ettolitri 

0.385730 

Litri 
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Prortncia  4!  AQUILA  DEGLI  ABRUZZI.  Circuirlo  di  4417/(10. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  | 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

io 

■IKHE  LOCALI  1 

Ori 

Barile  di  Caraffe  60 

Ettolitri 

0,535737 

Ettolitro 

«srill 

1,866589 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Cinffr 

4,119953 

Cappadocu  

Salma  di  200  Foglietto 

Ettolitri 

1,151834 

Ettolitro 

Salmo 

0,8fi818l  1 

Foglietta  di  Once  21  t/j  ... 

Litri 

0,575917 

Litro 

Foglielle 

4,736362 

Soma  di  <60  Caraffe 

Ettolitri 

1,285768 

Ettolitro 

*T"77745 

Ortdcchio 

Caraffa  di  Once  30 

litri 

0,803605 

Litro 

Caraffe 

1,244393  | 

S.  Visorio  Valleroyeto 1 

Barile  di  3$  Poglielte 

Ettolitri 

0,402874 

Ettolitro 

Barili 

2,482166 

Foglietta  di  Once  47 

Litri 

1, 25898 1 

Litro 

Foglietta 

0,794293 

Barile  di  60  Caraffe 

Etlolilri 

0,578596 

Ettolitro 

Barili 

4,728323 

1 Pescassrroli 

Caraffa  di  Once  36 

Utri 

0,964326 

Litro 

Caraffa 

1,036994 

Collilonoo,  Trasacco  ! 

Salma  di  160  Foglielle  

Ettolitri 

1.414345 

Ettolitro 

Salme 

0,707041 

Foglietta  di  Once  33 

litri 

0,883965 

Litro 

Foglietta 

1,134266 

Caste  li  «fiume 

Coppa  di  35  Foglielle 

0,309388 

Ettolitro 

*7232189 

Foglietta  di  Once  33 

Utri 

0,883965 

Litro 

Foglietta 

1,431266 

0,482163 

0,883965 

0,964326 

4,446489 

ld. 

2,073988 

Cariffe 

4,431266 

Fogiirllc 

1,036994 

0,694329 

Id. 

LI. 

ld. 

Ayeziaxo,  Canistro,  Civitellarovrio,  Ta-  1 

Mimre  da  «Ilo. 

Coppa  o Litra  di  Rotoli  3,6, 

GLUCOZZO .....] 

pari  a Chilogr.  3,208  .... 

3,512113 

Litro 

0,284729 

Capistrello,  Aiei.li,  Celano,  Macuanu  de’ 
Massi,  Coi.larmf.i.r,  Ortona  de'Marsi, 

Cannata  o Metro  di  Rotoli  21 ,6, 

Ettolitri 

Ettolitro 

Canaria 

Cappadocia,  S.  Vincenzo  Valleroveto, 

pari  a Chilogr.  19,246  . . . 

0,210727 

4,745481 

Morino,  Castellafiitme 

VlLLAYALLELOSGA  

Litra  di  Rotoli  0,12,  pari  a 

Litra 

Chilogr.  0,374 

0,409747 

Litro 

2,440533 

Ovindoli,  Gioia  de’Marsi  

Caraffa  di  Rotoli  0.72,  pari  a 
Chilogr.  0,642 

0,702423 

ld. 

Caraffe 

1,423644 

Pescasseroli,  Lecce  ne'Marsi 

Caraffa  di  Rotoli  t,08,  pari  a 
Chilogr.  0.962  

1,053634 

ld. 

1 

0,949096 

Cassou 

Metro  o Cannala  di  Rotoli  22, 

Ettolitri 

Canari  o 

pari  a chilogr.  19,602  ... 

0,214629 

Ettolitro 

4,659199 

Balsorano  

Caraffa  di  Rotoli  0.90.  pari  a 

Caraffe 

Chilogr.  0.802  

0,8780  28 

Litro 

4,138915 

Bissona,  Coli.elo.ngo 

Caraffa  di  Rotoli  0.99,  pari  a 
Chilogr.  0,882  

0,965831 

ld. 

4,035378 

Sante  Marie 

Foglietta  di  Rotoli  0,54,  pari 
a Chilogr.  0,481 

0,526817 

ld. 

Foglielle 

1,898192  | 
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Provincia  di  AQUILA  DEGLI  ABRUZZI. 


Gietaiivii  di  IVEZZAM. 


11  Barile  legala  «i  divide  io  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

I peni  indicali  nelle  misuro  da  vino  sono  quelli  dot  volume  di  acqua  distillata  che  dovevauo  contenere,  e non  servono  che 
di  nomonclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  està  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l’olio  «i  misurava  a peso  e non  a capacità. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


4 Rotolo 

Clillnfrmiml 

0.890907 

Chilogrammi 

! Libbra  

0,320759 

id. 

Rotali 

M 22338 

Ubfcrc 

3,447605 


Secondo  la  legge  del  1810  cento  Rotoli  fanno  nn  Cantaro. 

Il  Rotolo  é di  Once  33  l/i,  e si  divide  in  IUOU  Trappt»si. 

La  Libbra  si  divido  in  12  Onco. 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l’uso  anteriore  alla  logge  del  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Ouco  30,  36,  33,  42,  44,  48,  52,  e 56. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 

I Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 V*  formano  il  Peno  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  cabro. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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CIRCONDA  IMO  DI  CITTADUCALE 


MISURE  LOCAI! 

C 0 M U fi  l 

UENOMINA/lONE 

vu  ori: 

te 

Munir,  MCTMCRT. 

I >EM  JM  ! 5A2 1 0 S E 

1 

M 

MISURE  1)1  LUNGHEZZA 

iure  legali  secondo  la  legge  18 
Canna  

0. 

Metri 

2.646503 

Melro 

Conno 

0, .478000 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palino 

0,261550 

iiL 

Potei  i 

3,780000 

Tutti  i Comuni  del  Circondario j 

Iffsure  abusive  anteriori  al  1840 
Passo  

Moiri 

1 ,845690 

Metro 

Patii 

0,544  803  1 

Palmo 

0,263670 

ld. 

Palmi 

3,792619 

j La  Canna  legale  si  divido  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  IO  Decimi, 

1 il  Decimo  in  10  Contesimi, 

i ^ il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canno  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  gli  usi  anteriori  al  1840  il  Pa^so  si  divide  in  7 Palmi, 
il  Palmo  in  1?  Olire, 
l Oncia  in  5 Minuti 
j 8 Palmi  fanno  una  Canna. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misuro  agrarie  si  usavano  in  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  8,  9,  15 

V,.  13  V„  15  7 

. 16,  e 18  ■/,. 

* 

Tom  i Comuni  del  Circondano  J 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

flirt  legali  eecomìo  la  legge  18 
Moggio  

0. 

A n 

6,998684 

Ettara 

Morì» 

1 4,288400 

Palmo  quadralo 

Metri  quadrali 

0,069987 

Melro  quadr. 

Pilaii  quadrati 

44,288400 

Misure  abusive  anteriori  al  4841 

. 

Metri  quadrati 

0,009522 

Ettaro 

Melro  quadr. 

Primi  quadrati 

4 4,383963 

Tomoli 

Citta  reale 

Tomolo  di  800  Pass!  quadrali 

di  Palmi  8 di  lato 

0,355952 

Eltara 

2,809367  j 

Cittadocale,  Cantalice,  Lccnano  di  Villa 
Troiana,  Castel  S.  Angelo,  Accumuli, 

Tomolo  di  400  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

0,477976 

Id. 

5,64  8735 

àmatrick 

Antrodoco  

Tomolo  di  100  Passi  quadrali 
di  Palmi  46  di  lato 

Tomolo  di  50  Destri  quadrati 
di  Palmi  43  >/a  di  lalo  .. 

0,061797 

Id. 

46,484975 

Borgo  Velino,  Micigliano 

Tomolo  di  200  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lalo 

0,088988 

Id. 

44,237474  j 

Bordona 

Coppa  di  50  Passi  quadrati 
ai  Palmi  13  */.T  di  lalo  . 

0,064926 

Id. 

?5,40ì234 

Posta 

Tomolo  di  100  Passi  quadrati 
di  Palmi  (5  >/j  di  lato  . . 

0,167026 

Id. 

Tomoli 

5.98”089 
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CrtMibri»  di  CITTVWTUf. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

▼AIjORB 

In 

MUCMl  «t.TMCftK 

Petrella  Salto 

Coppa  di  100  Passi  quadrali 
di  Palmi  9 di  lato  ...... 

Citar* 

0,056313 

Leonessa  

Coppa  di  50  Canne  quadrale 
di  Palmi  18  3/4  di  lalo  . . 

0,122206 

Ctirp^ 

17,757983 


8,482877 


Il  Moggio  legale  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  legale  quadrata. 

La  Canna  abusiva  quadrata  secondo  l'uso  anteriore  al  1810  ^ di  61  Palmi  quadrati. 

MISURE  RI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cubo 


0,018515  I Metro  cubo  54,010152 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
I Palmo  cubo I 


Mairi  cubi  I 

0,018331  Metro  cubo 


Palmi  cubi 

54,552903 


Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumarne*  por  lo  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  abusiva  cuba. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  256  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a mezza  Canna  abusiva  cuba. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/*  fanno  la  Soma  per  l’Arena,  che  si  divido  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  leggo  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Tomolo 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo I 


Ettolitri 

0,555451  Ettolitro 


Ettolitri 

0,553189  Ettolitro 


Tomoli 

4,800338 


Tomoli 

1,807700 


Il  Tomolo,  tanto  prima  che  dopo  il  1840,  si  divide  in  24  misure. 

MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secando  la  legge  1840. 


Torri  i Comuni  del  Circondario 


Cani alice,  Accomoli. 


i Barile 

| Caraffa  di  Once  27,143  

Ettolitri 

0,436250 

litri 

0,727084 

Ellotilro 

Litro 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Misure  O»  vino. 

| Barile  di  40  Caraffe 

i Caraffa  di  Once  36 

Ettolitri 

0,385730 

UHI 

0,964326 

Ettolitro 

Litro 

tarili 

2,2922*2 

Caraffe 

1,375357 


2,592485 

(Urtile 

1,036994 
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Protinria  di  AQUILA  BEGLI  ABRUZZI.  Cirwiiiiii  fi  CUTAMCAB. 


■■■■ 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

io 

Utenti  MIT*  tot  t 

L'ENOMJN  AZIONE 

VALORE 

in 

nini  vocali 

Lcgna.no  di  Villa  Troiana  

litri 

0.892894 

Ettolitri 

0,642884 

Cenila 

1,119953 

Barili 

1,555491 

Borgo  Veliso 

Barile  di  100  Fogliette  

Ettolitro 

Foglietta  di  Once  24 

Litri 

0,642884 

Litro 

foglietta  1 

1,555491 

Borrona ! 

Barile  di  80  Fogliette 

Ettolitri 

0,450019 

Ettolitro 

Barili  i 

2,222130 

Foglietta  di  Once  21 

Litri 

0,562523 

Litro 

Foglietto  | 

4,777074 

Posta ! 

Barile  di  Ì0  Caraffe 

Ettolitri 

0,450019 

Ettolitro 

Barili 

2,222130 

Caraffa  di  Once  42 

Litri 

1,125047 

Litro 

Caraffe 

0,888852 

Aratrice 

Salma  di  40  Boccali 

Ettolitri 

0.839321 

Ettolitro 

Saline 

1,191440 

Boccale  di  Once  78  1/3 

Litri 

2,098302 

Litro 

Sortali 

0,476576 

Putrella  Salto  

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,450019 

Ettolitro 

Barili 

2,222130 

Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0,750031 

Liiro 

Caraffe 

1,333278 

0,482163 

Ettolitri 

ld. 

Fogliette 

2,073988 

Borgocollefrgato  

Salma  di  140  Fughette  .... 

1,250052 

Ettolitro 

0,799967 

Litri 

Fogliette 

Foglietta  di  un  Botolo 

0,892894 

Litro 

1,(19953 

.Pescorocchiako 

Mirare  da  oli*. 

Foglietta  di  Botoli  0,60,  pari 

Litri 

Foglietta 

a Chilogr.  0,535  

0,585352 

Litro 

1,708373 

Borgo  Velino 

Caraffa  di  Rotali  0,66,  pari 
a Chilogr.  0,588  

0,643887 

Id. 

Caraffe 

1,553066 

Micigliako 

Boccale  di  Rotoli  3,12,  pari 
a Chilogr.  2,780 

3,043832 

ld. 

Boreali 

0,328533 

Posta,  A matrice  

Cannata  di  Rotali  21.6,  pari 

Ettolitri 

a Chilogr.  19,246 

0,210727 

Ettolitro 

4,745481 

Accimou,  Borgocollefecato 

Foglietta  di  Rotoli  0,36.  pari 

Litri 

Fritteti# 

a Chilogr  0,321  

0,351211 

Litro 

2,847289 

Petreli.a  Salto 

Decina  di  Rotali  3,30,  pari 
a Chilogr.  2,910 

3,219437 

ld 

Decine 

0,310613 

Leonessa 

Foglietta  di  Rotoli  0.63,  pari 
a Chilogr.  0.361 

0,61  4620 

ld. 

Fagliene  j 

t, 627022 

Borboni 

Foglietta  di  Rotoli  0,54,  pari 
a Chilogr.  0.481 

0.526817 

ld 

1.898192 

Lucrano  di  Villa  Troiana 

Peso  di  Rotoli  1 pari  a Chilogr 
0,891 

0.975387 

ld. 

Peli 

1,025024 

Cittareale 

Foglietta  di  Rotali  1,08,  pari 

Fi-ghette 

a Chiiogr.  0,962. 

1 .053634 

ld. 

0,949096  1 

| Il  Barilo  legale  si  divido  in  60  Caraffa.  12  Barili  fanno  una  Bolla. 

i 1 pesi  indicali  nella  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  clic  dovevano  contenere,  e non  servono  che  > 

dì  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicati  nclie  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  dove  in  esso  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 

| napolitano  1 olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

Digitized  by  Google 


>15] 


:oi«, 


49 


CIRCONDARIO  DI  SOLMONA 


MISURI!  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

bE>0MI*A740NE 

VALORE 

IH 

mmp»k  un  muli. 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

MI 

NlftCfcK  UCILI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

| 

.Visure  legali  secondo  la  Ugge  1840. 

Titti  i Comesi  ohi  Circokdiuo  . . 

Canna 

Palmo 

Uriti 

2,645503 

0.264350 

Metro 

Iti. 

Canti» 

0,378000 

Ma» 

3,780000  : 

j 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Attui 

1,845690 

0,263670 

Metro 

Pulii 

0,541803  i 

Paini 

3,792619  1 

Tetti  i Comesi  dee  Ciucondaiuo  ... 

Palmo 

id. 

La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  in  Dorimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi , 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  localo. 

Secondo  ali  usi  anteriori  al  1810,  il  Passo  si  divide  in  7 Palmi , 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

8 Palmi  fanno  una  Canna, 
fi)  Palmi  fanno  una  Pertica, 
fu  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catone  fanno  il  Miglio. 

Come  base  «ielle  misure  agrarie  si  usavano  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  6.  7,  7 V,.  8 , 9 V,,  9 Vt,  13  18. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

.Visure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


^ Moggio  

I Palmo  quadrato . 


Tutti 


Misure  abusive  aulir  ioti  al  1840 
Comuni  del  Circondario I Palmo  quadralo 


Solmona,  Campo  di  (ilo ve,  Pacentko,  In- 
TRODACOI  A,  PkTTOJIAXO  SUlGiZIO,  PREZZA, 
Roccapia,  BuGNAUA 

Popoli.  Scanno 

Pentima 

Piatola  Peligxa,  Hoccacasai.i 


Baiano  . . 

VtTTORJTO 

Anversa  . . 
Villa  lago 


Opera  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  9 1/3  di  luto 

Coppa  di  50  Destri  quadrali 
di  Palmi  13  1/3  di  lato. 

Coppa  di  200  Passi  quadrai 
di  Palmi  8 */3  di  lato. 

Opera  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  9 l/i  di  lato. . 

Coppa  di  18050  Palmi  quadr. 

Coppa  di  200  Passi  quadrali 
di  Palmi  9 1/3  di  tale 

Coppa  di  60  Passi  quadrai; 
di  Patini  13  1/3  di  lato 

Tomolo  di  66  Passi  quadrati 
di  Palmi  18  di  lato. . 


Att 

6,998684 

Eltara 

%8U 

14,288400  : 

Metri  ipudrali 

0,069987 

Metro  quadr 

Palliai  «pia  D ui  1 

14,288400 

9. 

Nielli  i|itulr.li 

0,069322 

.Metro  qoadr. 

Palliti  ipiadrali 

14,383963 

1 

Etlam 

0,242245 

Eltara 

Optrn 

4,128051 

0,061797 

Id. 

Cupp. 

16,181973  | 

0,104437 

Iti. 

9,575123 

0,250974 

Id. 

Open* 

3.981478 

0,125487 

Id. 

C'7l968953 

0,121122 

Id. 

8.256101 

0,074153 

Id. 

13,485640  ( 

0,148666 

Id. 

T6!726506  ì 

Mgiiiz* 
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Provincia  «li  AQUILA  DEGL!  ABRUZZI. 


Circondari»  di  80U09A. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

Ib 

NUPfcK  MBTMC** 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

Im 

MISlftB  LOCAU 

PrSCOCOSTA.NZO,  IaUCLAMASO,  Uivisomhjli  . . 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 

Elisir 

Tumuli 

di  Palmi  7 1/3  di  lato  . . . 

0,149549 

Etlara 

6,686758 

Aleedesa.  Barrfa,  Villetta,  Cititeli. a ( 

Tomolo  di  800  Passi  quadrali 

0,200223 

0,264694 

Id. 

4,994434 

3,777996 

Castel  di  Sangro 

Tomolo  di  777  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 

Id. 

Il  Moggio  localo  agrario  è di  fOOOO  Palmi  quadrati.  100  Palmi  quadrati  Tanno  una  Canna  quadrata. 
La  Canna  quadrata  abusiva  secondo  l’uso  anteriore  al  1840  è ai  64  Palmi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 


Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i 

i 

* 

c 

V 

del  Circondario  . . . 

I Metri  rubi  ■ 

...  I Palmo  cubo 0,018515 

Metro  cubo  | 

Palmi  cubi 

54,010152 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i 

Contisi 

del  Circondario  . . . . 

I 1 Metri  tabi  I 

1 Palmo  cubo 0,048334 

| Metro  cubo  | 

Palftal  tabi 

54,552903 

Secondo  la  legge  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  abusiva  cuba. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  256  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a mezza  Canna  abusiva  cuba. 

Palmi  abusivi  cubi  9 V>  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divide  in  ? Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Misure  legali  seconda  la  legge  1840. 


Tutti  i 

i Comuni  del 

Circondario  . . . . 

1 | Ettolitri  1 

. . . . 1 Tomolo 0,555451 

Ettolitro 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i 

[ Comuni  del 

Circondario  . . . 

• 1 EUolilu  1 

Tomolo  0,553489 

Ettolitro 

Ij  Tomolo,  tanto  prima  che  dopo  il  1840,  si  divide  in  21  Misure. 

Nei  Comuni  di  Castel  di  Sangro,  Alfedenn,  Barrea,  Civilella  Alfedena  si  divideva  invece  in  16  Misure. 


Tomoli 

(,800338 


Tomoli 

(.807700 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Torri  i Comuni  del  Circondario 


i Barile 

Ettolitri 

0,436250 

litri 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  27,4  43  .... 

0,727081 

Litro 

BirlU 


2,292362 

Caraffe 


4 ,375367 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
Misarr  da  vimo. 


Soi-Moha,  Campo  or  Giovi,  Pacentro,  Po-  , Barile  di  60  Caraffe 
POLt,  Pestimi,  Pettorano  sul  Gizio  , [ 

Raiano,  Bugnaia,  Astersa,  Rivisondoli  . i Caraffa  di  Once  24 . 


Ettolitri 

0,385730 

Litri 


0,642884 


Ettolitro 

Litro 


•«ili 

2,592485 


Cwtffe 

1,555494 
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Provincia  di  AQUILA  DEGLI  Aitili//!. 


Circondari*  tii  SOLIMI 


1 Coppa  ili  30  Caraffe . 
Caraffa  di  Once  24.. 

Roccacasale,  Prezza,  Roccaraso,  Intro-  \ Barile  di  CO  Caraffe . 

D4C0CA I Caraffa  di  Once  28.. 

i Barile  di  60  Caraffe  . 

Scanso } 

! Caraffa  di  Once  31  . . 

I Salma  di  420  Caraffe 

Altedexa,  Scosti.  { 

I Caraffa  di  Once  27 . . 

\ Salina  di  120  Caraffe 
Barde*,  Civirtua  Alfedena,  Villetta  ..{ 

( Caraffa  di  nn  Rotule. 

i Barile  di  60  Caraffe  . 

Pratola  Peligsa  . ; 

i Caraffa  di  Once  30 . . 

v Barile  di  60  Caraffe  . 

Ateleta ( 

I Caraffa  di  Once  33 . . 


Aleede.na,  Scuse.. 


I Babbea,  Civitella  Alfeuesa,  Villetta 


Pratola  Ph  iosa  . 


Solmosa  , Roccafia  , Pratola  Peligsa  , 
Buusara  . Pescocostaszo . Bocca raso, 
Castel  di  Sakgro  

Pettoraso  sol  Gizio 


Pentirà,  Raia.no,  Vittorito 


Scasso  

Cititeli.*  Alfedena,  Villetta  . 
Roccacasale  


Pacestro 


Ritisosdoli  . 


Istrodacoca 


Ettolitri 

0,102865 

uni 

0,642884 

Ettolitri 

0,450019 

Litri 

0,750031 

Ettolitri 

0,498235 

Litri 

0,830392 

Ettolitri 

0,  *807893 

litri 

0,72324* 

Ettolitri 

1, 07 1473 

] Un 

0,892894 

Ettolitri 

0,482163 

Litri 

0,803605 

Ettolitri 

0,530379 

Litri 

0,883965 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


Metro  di  Itotoli  23,04,  pari 
a Chilogr.  20,529 

Cannata  di  Rotoli  21.6,  puri 
a Chilogr.  19,246  

Staio  di  Rotoli  23,  pari  a 
Chilogr.  20,493  

Metro  di  Rotoli  18,9,  pari  a 
Chilogr.  16,840  

Foglietta  di  Rotoli  0,36,  pari 
a Chilogr.  0,321 

Caraffa  di  Rotoli  0.78,  pari 
a Chilogr.  0,695  

Staio  di  Rotoli  11,88,  pari  a 
Chilogr.  10,585 

Metro  di  Rotoli  10,  pari  a 
Chilogr  8,910 | 

Caraffa  di  Rotoli  0,99,  pari 
a Chilogr.  0.882  

Metro  di  Rotoli  20,  pari  a 
Chilogr.  17,820  

Metro  di  Rotoli  22,50,  pari  a 
Chilogr.  20,0*7 

Metro  di  Rotoli  25,74,  pari  a 
Chilogr.  22,934  

Caraffa  di  Rotoli  0,66,  pari  a 
Chilogr.  0.588  


Ettolitri 

0,224775 

Ettolitro 

Mftrt 

4,448888  . 

0,210727 

Id. 

Colmile 

4,745481 

0,224385 

Id. 

Stali 

4,456626 

0,(84386 

Id. 

rirlri 

5,423407 

Lari 

0,351211 

, Litro 

Fojlietli 

2,847289 

0,760958 

Id. 

Caraffe 

1,314133 

Ettolitri 

0,115900 

Ettolitro 

Sta*! 

8,628147 

Utvi 

9,755870 

Litro 

Rari 

O.t  02502 

0,965831 

Id. 

Caraffe 

t ,035378 

Ettolitri 

0,195117 

Ettolitro 

Meri 

5, (25119 

0,2(9507 

Id. 

4,555662 

0,25(1(6 

Id. 

3,982222 

LiUi 

0,643887 

Litro 

Cuo». 

(,553066 
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Circondario  di  $012014. 


Villa  i.aoo Me  Irò  di  un  Rotolo,  pari  a ; 

chilogr.  0,89! j 

Campo  di  Giove Caraffa  di  Rotoli  0,72,  pari  a 

chilogr,  0,642  ' 

Scontrose Caraffa  di  Rotoli  1,41  , pari 

a chilogr.  0,989  1 


Litri 

0.975587 


0,702423 


1,082902 


Metri 

1,025024 


0,923445  | 


11  Barile  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Rarili  fanno  una  Botto. 

1 pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  qnelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che  ui 
nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicati  alle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  devo  in  esse  contenersi,  giacche  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 


Titti  i Comuni  del  Circondario 


^ Rotolo. 
I Libbra. 


Ciilogruuui  I Rotali 

0,890997  Cbilogramnia  j 1,422338 

I H.  .<• 

0,320759  Id.  3,417605 


Secondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Botolo  è di  Once  33  */i  e si  divide  in  10U0  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  de' luoghi  e delle  merci  si  usano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  e ju. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi,  il  Trappéso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  io  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Drammi'  1 */»  fanno  il  Peso  aureo 

40  Roto!  fanno  un  Peso  per  la  calce 
4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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CIRCONDARIO  UNICO  DI  AREZZO 


COMUN I 


MISURE  LOCAI.! 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Braccio  fiorentino 


MISURE  MEI  BICHE 


Tetti  i Costisi  della  I’ruvincia < l'aggetto 

I Canna  agrimensoria. 
t Passetto  ila  panno. . 

Almo 

■ I l'assetto  ila  tela.  . . . 

S estimo,  Catriolia,  Sas  lìio.  Valda»no,  r „ - . . 

Loro  Ciltess*.  Montevarchi I l ,rie  da  ,ravl 


Founo della  Chiana,  S.  Sepolcro, Skstino  | Passetto 

jFon.NO  DELLA  CUUNA.  POPPI,  PlEVE  SàN  * ~ „ . . 

I STEf.NO , Canna  da  panno.. 

Catuiglu.Latebina.  Montevahcbi.S.  Gio.  ( 

Valdauso,  Loro  Cotenna I Pas*eUo  l“r  Uk  • 


VALOOE 

Ut  I OnONLtUIOK 

M MJ*t  Xl.-II.ll_M*  * 


Uriti 

0.5836 

.Metro 

1,1673 

Id. 

2,9181 

Id. 

0,6809 

Id. 

0,7782 

Id. 

0,3210 

Id. 

0,8754 

Id. 

2,3345 

Id. 

0,7295 

Id. 

Brincia 

1,7134 

hnitll 

0,8367 

Canne 

0.3447 

Pastelli 

4,4687 


Pi-ili 

3,4 153 

PaMelti 

4,1423 

Canne 

0,4484 

Pa liciti 

4,3707 


Il  Braccio  si  divido  in  ?U  Soldi , 
il  Soldo  in  12  Denari, 
il  Denaro  in  12  Punti. 

Il  Passetto,  misura  da  stoffe,  è uguale  a 2 Braccia. 

La  Canna  agrimensoria,  base  della  misura  dei  terreni,  6 eguale  a 5 Braccia. 

Una  misura  di  4 Braccia  dicessi  Canna  mercantile. 

11  Passetto  da  panno  di  Arezzo  corrispondo  a Braccia  1 Q Passetto  da  tela  a Braccia  1 Vi- 
li Passetto  di  hoiano  è di  Braccia  I ‘jC. 

Il  Passetto  da  tela  di  Cavriglia  è di  Braccia  1 '/♦■ 

Il  Piede  da  travi  di  Sesti  no  è di  Soldi  11  del  Braccio  Fiorentino. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Covoni  della  Protincia  .... 

i Braccio  quadrato 

Metri  quadrali 

0,3406 

Are 

Metro  quadrate 

( Quadrato 

34,0619 

Ettara 

Il  Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 


Bracci*  quadrale 

2,9358  I 

Quadrali  I 

2,9358 


li  Stioro,  si  usava  nei 
Laterina,  Monte  Santa 


MISURE  DI  VOLUME 


Tom  t Codoni  della  Pboyincu  . 


Traino 

Braccio  cubo . 
Catasta 


Uriti  tulli 

0,3976 


Metro  cubo 

Id. 

Id, 


Trai»» 

2,5152 

Bi accia  cube 

5,0303 

Caldaie 

0.4096 
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ProTÌtifia  ili  AKLZZO 


Circonda  rio  unico  di  MEZZO. 


Il  Traino , misura  del  legname  da  no*»! raziono,  è di  2 Braccia  cube,  e si  divide  in  12  Braccioli  o Braccia  di  Tramo, 
il  Bracciolo  in  12  Orice  di  Traino, 
l’Oncia  di  Traino  in  Soldi  cubi  111  */, , 
il  Braccio  cubo  6 di  8000  Soldi  cubi, 
il  Soldo  cubo  di  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  di  61  Denari  cubi. 


La  Catasta,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  di  24  Braccia  cube,  sì  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti. 
Nell’uso  abitualo  di  qualche  Comune  la  Catasta  si  fa  di  18  Braccia  cube. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  (ÌLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  della  Pbovincia <'  Staio 

i Quartiiccio 


Cavuolu.S  G,o.  Valimi, no.  Lom  Ciò-  j Suio  da  noci  e clslagne . 
penna,  Bucine I D 


Litri 

73,0886 

Ettolitro 

24,3629 

ld. 

0,3807 

Li  Irò 

36,5443 

Ettolitro 

SwcU 
1 .1682 
51,  u 

4,(046 

Quulutti 

2,6269 


, 


Stai* 

2,7364 


11  Sacco  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  2 Mine, 
la  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Otto  Sacchi  fanno  il  Moggio. 

Nel  Comune  di  Badia  Teaalda  il  Sacco  degli  aridi  si  forma  di  quattro  Sfata  legali  e non  di  «ole  tre. 

Lo  stesso  in  Castel  Focognano. 

Nei  Comuni  di  Civitella  in  Val  di  Chiana,  Potano  della  Chiana,  Pratovecchio,  Alighieri,  Monteraignano  e Monte  Santa  Maria 
Tiberina , lo  Staio  si  divide  in  24  Coppo. 

Nella  Città  di  Cortona  lo  Staio  da  grano  si  divide  in  20  Coppe. 


Nel  Comune  di  Caatiglioofiorentino  i mugnai  usano  una  Coppa  corrispondente  alla  ventiduesima  parte  dello  Staio  legalo 
Nei  Comuni  di  Cavriglia,  San  Giovanni  valliamo  si  usava  uno  Staio  por  la  calce  del  poso  di  50  Libbre. 

Lo  Staio  da  calcina  di  Bucino  è indicato  corrispondere  a Litri  30,454,  ossia  Staia  legali  1 'L. 

Lo  Staio  da  castagne  di  Montevarchi  corrisponde  a circa  Litri  31.  Por  la  calco  in  Montevarchi  sì  usa  lo  Staio  legale,  ma  col 
colmo,  o porciN  ?»  ritiene  corrispondere  a circa  Litri  27. 

In  San  Sepolcro  si  usava  una  Soma  da  calce  di  circa  Litri  60. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  della  Provincia  . 


I Fiasco  

) Quarluccio.  . 


Quar  luccio. 


Monterchi,  Angbuiu,  Castelfocognano, 

ClVITELLA  IN  VAL  DI  CHIANA,  FoiANO  / 

della  Chiana,  Monte  Santa  Maria  Ti-  j 
berina,  Monte  S.  Savino \ 


Barile  da  olio 


Cortona Barlozza  da  vino. 

Monte  Santa  Maria  Tiberina Soma  da  vino  . 

\ Barile  da  vino. 


litri 

45,5840 

Etlolilro 

2,279* 

Litro 

0,2849 

Iti. 

33,4289 

Ellolitro 

2,0893 

Litro 

0,26(2 

ld. 

41,7864 

Ettolitro 

34,1880 

ld 

Ettolitri 

0,8205 

ld. 

Litri 

47,8632 

Id. 

45,5840 

Id. 

«Unii 

2,1938 

Fi**'  Iti 

0,4388 

Qt**r1  ucci 

3,5100 

h.nli 

2,9914 

Fi**>  hi 

0,4786 

Quartucci 

3,8290 


B.rili 

2,3931 


(Urlone 

2,9250 

Some 

(.2187 

Diiili 

2,0893 
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Proiloefa  di  AREZZO. 


Circondane  unito  di  MEZZO. 


r 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

tm 

MI  AL' MS  LOCALI 

Il  Barilo  da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma,  due  Mezzette  un  Boccale. 

11  Barilo  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzétte, 
la  Monella  in  2 Quartucci. 

Duo  Barili  fanno  una  Soma. 

Il  Barilo  da  olio  di  Ànghiari  si  ritiene  del  peso  di  110  Libbre  toscano,  o Chilogr.  37,34962,  e si  di  ride  in  20  Fiaschi,  o 40  Boccali. 
La  Barlozza  da  vino  di  Cortona  si  divido  in  15  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Quartucci  legali. 

In  Cortona  si  usava  una  Libbra  da  olio  di  Litri  4,1 786  circa. 

11  Barilo  da  olio  di  Foiano  si  divido  in  2 Staia, 

10  Staio  in  20  Boccali, 

11  Boccale  in  2 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  ? Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 Misurini. 

Mei  Comune  di  Foiano  si  usava  pure  una  Soma  da  uva  ragguagliata  al  peso  di  300  Libbre,  e divisa  in  2 Bigoni. 

La  Soma  da  vino  di  Monto  Santa  Maria  si  considera  del  peso  di  240  Libero  corrispondente  circa  a Litri  82. 

Il  Barilo  da  vino  di  Subbiano  si  divido  in  21  Fiaschi,  quello  da  olio  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci  legali  da  vino. 

PESI 


Tutti  i Comuni  della  Provincia I Libbra 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 

1 Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

150  Libbre  fanno  un  Cantaro  comune. 

160  Libbre  fanno  un  Cantaro  por  la  lana  ed  i salumL 

1000  Libbre  la  Tonnellata. 

La  Libbra  mercantilo  sorve  pure  per  gli  usi  farmaceutici. 

Il  Grano  della  Libbra  serve  pure  per  gli  orefici. 

Quattro  Grani  fanno  un  Carato,  peso  speciale  poi  gioiellieri 


CAUograraiai  Llkkr» 

0,3395  Chilogramma  2,9454 
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Le  esperienze  per  determinare  i rapporti  delle  misure  toscane  alle  misnre  metriehe  decimali  furano  eseguilo 
in  Firenze  nell'anno  1 80K  da  una  Commissione  nominata  dalla  Giunta  Imperiale  straordinaria  che  reggeva  in 
quel  tempo  il  governo  della  Toscana. 

Quantunque  a comporre  la  predetta  Commissione  fossero  chiamati  uomini  chiari  per  ingegno  e per  dottrina, 

e fosse  quindi  da  sperare  che  il  lavoro  riuscirebbe  commendevole  per  ogni  rispetto,  pure  dalla  Relazione  che 

venne  pubblicala  l'anno  seguente,  insieme  alle  Tavole  di  ragguaglio,  manifestamente  apparisce  che  la  Commissione, 
non  pose  in  opera  tutte  le  cure  e tutti  i mezzi  che  anche  allora  avrebbe  potuto  impiegare,  e che  da  esperienze 
cosi  delicate  erano  richiesti.  Senza  voler  qui  enumerare  tutte  le  cause  di  imperfezione  o di  errore  che  nel  lavoro 
de'Commissarii  posson  notarsi,  diremo  «oliatilo  che  alcuni  do' tipi  di  confronto  da  essi  impiegali  erano  mal  definiti; 
che  adoperarono  strumenti  poco  atti  ad  esperienze  di  precisione,  e senza  sottoporli  alle  necessarie  verificazioni; 

che  trascurarono  il  metodo  della  doppia  pesala  pel  determinare  la  quantità  d'acqua  che  riempiva  lo  staio  ed  i 

mezzi  barili  da  olio  e da  vino;  che  assunsero  per  temperatura  dell'acqua  contenuta  nei  predetti  vasi  quella 

deil'ambicntc  in  cui  i vasi  stessi  trova  valisi;  e,  che  infine  sperimentarono  a temperatura  così  elevata,  che  era  loro 

impossibile,  anche  con  istrumenti  e tipi  più  perfetti  e maggior  copia  d'osservazioni,  ottenere  un  grado  sufficiente 
di  precisione.  E come  se  ciò  non  bastasse,  nelle  vario  correzioni  numeriche  che  dovettero  far  subire  ai  risultati 
delle  loro  esperienze,  commisero  errori  in  gran  numero  di  già  notali,  uno  in  un'opera  inediti  del  Commendalnr 
Casini  relativa  alla  Metrologia  della  Toscana,  c molli  altri  in  uno  scritto  del  Professore  Goti  pubblicato  nei  giornale 
Il  Monitore  totenno  del  22  giugno  1860. 

lai  Sezione  della  Reai  Commissione  Consultiva  dei  Pesi  c delle  Misure  rimasta  in  Torino  per  curare  la  pubblicazione 
delle  presenti  Tavole  di  Ragguaglio,  non  volle  inscrivere  in  esse  i risultati  che  si  erano  ottenuti  nel  1808,  senza 
aver  prima  udilo  il  parere  della  Commissione  Consultiva  residente  iu  Firenze  presso  il  Ministero  delle  Finanze, 

alla  quale  nell’anno  1871  propose  che  prendesse  in  esame  il  lavoro  eseguilo  nel  1808,  e riferisse  quindi  il 

risultato  dc'suoi  studi  e delle  sue  deliberazioni.  Accintasi  all’oliera,  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  dopo 
aver  fallo  delie  ricerche  preliminari  per  rinvenire  i campioni  delle  antiche  misure  e pesi  toscani,  che,  tranne 
per  il  campione  del  doppio  braccio  o passetto,  riuscirono  tu’ le  infruttuose,  fu  d'unanime  avviso  clic  quand’anche 
i delti  campioni  potessero  essere  ritrovati,  si  per  il  lungo  tempo  di  anni  80  decorso  dalla  loro  costruzione,  e 
*1  per  la  niuna  cura  avuta  nel  custodirli , sarebbero  stati  talmente  alterali  clic  inutile  affatto  riuscirebbe  qualunque 
esperienza  eseguila  con  essi , e che  perciò  altro  alla  Commissione  non  restava  che  calcolare  coi  dati  delle  esperienze 
del  1808  i rapporti  delle  misure  toscano  a quelle  metriche  decimali. 

Nello  stabilire  le  forinole  per  dedurre  tali  rapporti  fu  ritenuto  che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane, 
cioè  quella  temperatura,  alla  quale  le  misure  toseane  della  medesima  specie,  qualunque  sia  la  materia  onde  sono 
composte,  dovrebbero  risultare  lidie  eguali  fra  loro,  non  potesse  essere  lo  zero  del  termometro  centigrado  o di 
Réaumur,  come  la  legge  dispone  per  le  misure  francesi;  ma  bensì  la  temperatura  media  di  Firenze  nelle  sole 
ore  in  etti  il  solo  vi  sta  sopra  l'orizzonte , clic  dalla  Commissione  fu  trovala  prossimamente  di  18",  5.  Nella  seguente 
tavoletta  sono  contenuti  i risultati  dei  calcoli  della  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  e quelli  corrispondenti  fatti 
nel  1808.  ti  da  av  vertirsi  che  il  rapporto  della  Libbra  al  Chilogramma,  dovendo  essere  preso  senza  veruna  correzione 
quale  si  ottenne  dall'esperienza,  non  è stato  qui  sotto  riportato,  che  i calcoli  sono  stati  eseguili  anche  nella  ipotesi 
che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane  sia  zero,  e elio  per  le  costanti  relative  allo  dilatazioni,  alle 
densità,  ecc.,  che  entrano  nelle  formule  sopraddette,  sono  stali  prescelti  quei  valori,  ottenuti  dai  fisici  moderni 
clic  offrono  maggior  probabilità  di  precisione. 
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RAGGUAGLIO  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali. 


M 1 8 D R B 

RAPPORTI  CALCOLATI 

1 

Toscane 

Decimali 

Dalia  foia  missione  del  1808 
•Ila  temperatura  di 

Dalla  Commissione  Consultivi  di  Firenze  nel  1811 

alla  temperatura 
di 

0# 

0° 

18*,  5 

Braccio 

Metri 

0,583626 

0,583410 

0,583610 

Staio 

Ettolitri 

0,243629 

0,244293 

0,244512 

Barile  da  olio 

Ettolitri 

0,334289 

0,335209 

0,335510 

Barile  da  vino 

Ettolitri 

0,455840 

0,457127 

0,457539 

Non  ostante  che  da  quanto  è dello  di  sopra  possa  con  molta  probabilità  ritenersi  che  i numeri  della  prima 
colonna,  cioè  i rapporti  calcolali  nel  1808,  sieno  meno  prossimi  al  vero  dei  numeri  delle  altre  due  colonne, 
cioè  dei  rapporti  trovati  nel  1871,  pur  tuttavia  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze  considerando  che  si  gli  unì 
e si  gli  altri  sono  erronei,  perchè  dedotti  da  mede-ime  ed  imperfette  esperienze;  che  il  divario  che  corre  tra 
essi,  notevole  dal  lato  scientifico,  sia  di  poco  o di  niun  conto  dal  lato  pratico  e commerciale;  e che  infine  i 
rapporti  del  1808  sono  da  molti  anni  usati  in  Toscana  nelle  private  e pubbliche  contrattazioni;  fu  unanime  nel 
proporre  che  nelle  tavole  officiali  dei  ragguagli  delle  antiche  misure  italiane  a quelle  metriche  decimali  fossero 
inscritti  per  le  misure  toscane  i risultati  ottenuti  dalla  Commissione  Imperiale  del  1 808 , conservando  in  essi  le 
sole  prime  quattro  cifre  significative  a sinistra  e sopprimendo  tutte  le  altre , perchè  erronee  per  la  scienza,  inutili 
pel  commercio. 

Braccio  — Metri  0,5836 

Staio  = Ettolitri  9,2436 

Barile  da  olio  = Ettolitri  0,3343 

Barile  da  vino  = Ettolitri  0,4558 


Visto  e trovato  conforme  all ori</ma!e 
il  Presidente 


'ÉomtHr^'Ktne 


Prof.  SILVESTRO  6BERARD1. 


» 
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PROVINCIA  DI  ASCOLI  PICENO 
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MISURI!  LOCALI 

VALORE 

DEkobuh  azioni; 

la 

inoli  arri  io» 

MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Conivi  del  Circojtoirio. 


seguenti. 


Aiousta  del  Tronto,  Montalto  delti 
Marche  . Monti  di  Noti,  Rotella, 
Santa  Mania  del  T «orto  (eoegata  di 
Ascoli) 


l Braccio  

M.frt 

0,670465 

Metro 

I Piede  da  legname 

0,497896 

Id. 

Piede  da  terra 

0,55(831 

Id. 

Piede  da  terra  

0,530647 

Id. 

Piede  da  terra 

0,577(73 

Id. 

Piede  da  terra 

0,33835* 

Id. 

Piede  da  terra  

0,58*640 

Id. 

Piede  da  terra  * . . • 

0,*4*50( 

Id. 

Piede  da  terra 

0,*8*08( 

Id. 

VALORE 

auDii  locoi 


aritela 

4, 401946 

PMi 

3,356876 

4.802351 

1,884563 

4,732583 

4,790337 

4,740542 

2,355707 

9,065770 


Il  Braccio  mercantile  di  Ascoli  corrisponde  a ire  Palmi  romani, 
tre  Braccia  fanno  la  Canoa  mercantile. 

La  Canna  architettonica  6 di  10  Palmi  romani. 

Il  Piede  da  terra  di  Ascoli  ai  divìde  in  Once  29  */», 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

II  Piede  da  terra  di  Amandola  si  divide  in  Once  28  Vi- 
li Prede  da  terra  di  Arquata  del  Tronto  ai  divide  in  Once  SI 

Il  Piede  da  terra  di  Castignano  sì  divide  in  30  Once. 

Il  Piede  da  terra  di  Force  ai  divide  in  Once  31 

li  Palmo  da  terra  di  San  Benedetto  del  Tronto  ai  divide  in  Once  22  */,. 

Il  Piede  da  terra  di  Offida  ai  divide  in  26  Once, 
l'Oncia  ai  divide  sempre  in  b Minuti. 

Rei  Comune  di  Arquata  del  Tronto  quaLiro  Piedi  fanno  una  Canna. 

lu  tutti  gli  altri  Comuni  la  Canna  è di  10  Piedi,  o nel  Comune  di  8.  Benedetto  la  Canna  A di  10  Palmi. 

11  aoppresso  Comune  di  Roccaberarda,  formante  ora  frazione  dei  Comune  di  Castignano,  uaava  il  Piede  da  terra  di  Aacoli. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

1 litui  quadrili 

Passo  da  legname 3,19*707  Metro  qoadi. 

T^  ,-9°ww  DtL  C,K0mtU0meD0.  \ j nibbio “m3I3M  sturi 

Amandola | Modiolo 0,48(565  Id. 

Aiodata  dil  Tionto,  Santa  Mania  del 
Tionto  (eoegata  di  Ascoli) 

Castignano I Quarta I 0,(55994 

Iota 1 Modiolo | 0,3*1 78( 


Fmi  da  U(Me 

0,3130(8 

AaSMl 

0,8(4(17 

■MUH 

3,551578 


0,977(63 


6,  *(0583 

BofWII 

4,045850 
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Protinela  di  ASCOLI  PICENO 


Càeundario  di  A5C0U  PICENO. 


MISURE  METRICHE 

. ' 

V ALONE 

DEMOMlNAZlOKi: 

im 

44 1*1  aa  LOCALI 

0,180201 
0,31198.) 
1,87 4672 


Modioli 

3,00)  8i0 
5,549359 

Muillli 

3/205303 

F.u-U. 

0,533427 


11  Rubbio  di  Ascoli  si  divido  in  8 Quarte, 
la  Quarta  in  50  Canno  quadrate. 

Il  Modiolo  di  Amandola  si  divide  in  10  Staia, 
lo  Staio  in  10  Canno  quadrate. 

11  Rubbio  di  Arquata  si  divide  in  8 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Prebende, 
la  Prebenda  in  60  Canno  quadrate. 

La  Quarta  di  Caatignano  ai  divide  in  50  Canne  quadrate. 

Il  Modiolo  di  Force  si  divide  in  100  Canne  quadrale.  In  questo  Comune  Canne  quadrate  8,33  formano  uno  Staio. 

11  Modiolo  di  Montalto  si  divide  in  100  Canne  quadrate. 

11  Modiolo  di  San  Benedetto  del  Tronto  si  divide  in  100  Canne  quadrate. 

11  Moiuro  di  Montegallo  si  divide  in  10  Stara, 
lo  Staro  in  10  Canno  quadrate. 

11  Rubbio  di  Oflìda  si  divide  in  8 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Prebende, 
la  Prebenda  in  25  Canne  quadrate. 

Le  misuro  locali  agrario  sono  andate  in  disuso  dopo  cho  i nuovi  catasti  furono  fatti  sulla  base  della  misura  metrica  decimale. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tetti  i Comodi  del  Circonda  aio. 


Passo  da  legna  . 
l’asso  da  pietra 
Passo  da  muro  . 


Mitri  cubi  Piasi  i 

2,855069  Metro  cubo  0,350254 
4,427534  Id.  0,700509 

4,784448  ld.  0,560407 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

I | Et  ioli 

Tutti  i Comodi  dei.  Circondario Rubbio 2,8 


E itoli  tri  i tluUxi 

2.806480  Ettolitro  0.356318 


Xei  Comuni  di  Montedinove,  Force,  Oflìda,  c nelle  borgate  Patrigno: te  e Porcina  del  Comune  di  Montalto  delle  Marche  il 
Rubbio  si  divido  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Prebenda. 

In  tutti  gli  altri  Comuni  del  Circondario  il  Rubbio  si  divide  in  2 Sacelli, 
il  Sacco  in  4 Quarti*, 
la  Quarta  in  4 Coppi  o Prebende. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


K.itvliiri  I 

0,732395 


Tutti  i Coscdi  dei.  Circondario  meno  i ) Soma  da  vino 0,732395 

seguenti I Mplro  ja  o)io 0,215334 

Amandola,  Montetortino I Soma  da  vino 0,843773 


Amandola Caldarola  da  olio. 

Montefoiitlno Caldarola  da  olio. 

i Soma  da  vino. . . . 

Asolata  dei.  Tronto 

' Caldarola  da  olio. 

„ i Soma  da  vino 

Montegallo i 

I Caldarola  da  olio. 


Montegallo 


0,843773 
0,07444 1 
0,078622 
0,854461 
0,052248 
0,895t63 
0,050459 


Ettolitro 

ld. 

Id. 

Litro 

ld. 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


4,365383 

Metri 

4,644023 

Nome 

1.228844 

Caldarol* 

0,134389 
0,127490 
M 70328 

i-aldarule 

0,49)  394 

AnJIRI* 

4,117(45 

Caldini* 

0,178066 
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CIRCONDARIO  DI  FERMO 


VISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DEWQMTUZIONE 

VALORE 

im 

MISI  KC  MCIkiCllt: 

DE>OMtV  AZIONE 

valore 

ta 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio 

r h 

MHri 

0,670265 

Metro 

BrmerU 

1. 491946 

Tutti  i Conimi  dui.  Circondario 

Piede  da  legname 

0,335104 

Id. 

Ptodl 

2,9841 53 

i Tctti  i Commi  dii.  Circondario  meno  i 

Piede  da  (erra  e da  Diuro. . 

0,424501 

Id. 

2,355707 

seguenti 

0,577173 

0.445844 

Id. 

4,732583 

2,2379(7 

Grottakare,  Montelfabe.  Cupka  Marit- 
tima , Morte  IUbbmno  , Montkfiobe 

Piede  da  terra 

Id. 

pki.i.'Aso,  MontegraKaro 

0,606963 

0,614410 

Id. 

1,647547  | 
4,627578 

Massa  Permana , Monte  Vidon  Corrado. 

Piede  da  terra 

id 

Piede  da  muro 

0,446805 

Id. 

2,238115 

| Monte  Giorgio,  Montapponb 

Piede  da  terra 

Id. 

0,610686 

1,637503 

0,558554 

Id. 

1,790337 

2,98389° 

2,065770 

1,802354 

0,335133 

0,484081 

0,554831 

Id. 

Id. 

Id 

1 II  Proccio  mercantilo  corrisponde  a tre  Palm 

romani. 

1 11  Piede  da  terra  di  Fermo  si  divide  in  Once  22 

! l'Oncia  in  .*>  Minuti. 

1 11  Piede  da  terra  di  C.o9*ignano  si  divide  in  Once  31. 

1 11  Pip<ie  da  ferra  di  Grotlamare  si  divido  in  Once  24. 

1 It  Piede  da  terra  di  Falerone  mi  divide  in  Once  32  %• 

1 11  Pipile  da  terra  di  Massa  Fermami  ai  divide  in  Once  18. 

! !!  Piede  di  terra  di  Ripatransone  ai  divide  in  Once  18. 

1 II  Piede  da  terra  di  Sant'Elpidio  a Mare  si  divide  in  Once  26. 

! Il  Piede  da  terra  di  Santa  Vittoria  si  divide  in  Once  29  4/s 

Per  tutti  i precedenti,  l'Oncia  si  divide  in  5 Minuti.  Dieci  Piedi  fanno  una  Canna. 

Il  Pipite  da  terra  di  Sant’KIpidio  a Mare  si  divide  anche  in  Once  16,  ed  allora  l’Oncia  si  divide  in  IO  Minuti. 

i il  Piede  da  terra  di  Monto  San  Pietrangeli  si  divide  in  30  Once, 

| l'Oncia  in  IO  Minuti. 

11  Piede  da  terra  di  Monte  Giorgio  si  divide 
il  Palmo  in  5 Quinti.  Dieci  Piedi  Tanno 

Tctti  i Comi  hi  del  Circondario  meno  i | 
seguenti 1 

in  3 Palmi, 
una  Canna. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Modiolo 

tuir» 

0,180201 

Ettara 

Mo4U.ll 

5,549359 

0,333129 

0,199669 

Id. 

3,004840 

5,008289 

Grottamare . Montecranaro  . Cifra  Ma- 
rittima. MoNTEriORE  dei.l'Aso,  Monte!.- 

Modiolo 

Id. 

fare.  Monte  Rubbiano 

0,368404 

0,377500 

Id. 

2,714414 

2,649007 

Massa  Fermana,  Monte  Vidon  Corrado. 

Modiolo 

Id. 

0,372938 

0,341983 

Id. 

2.68144  4 

Monte  S.  Pikiranuku 

! 

Modiolo 

Id. 

3,205303 
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Proviueia  di  A SCOLI  PICENO. 


Gruslirii  di  FIRN. 


RiUTEaVSOSE Rubbio  . 

SantEipidio  a Mabf. Modiolo. 

Santa  Vittoiua  nt  Maturano Modiolo. 


Citar* 

1 ,797013 
0,234334 
0,307837  ' 


SabkU 

0,55647# 

MoJioli 

4,267443 

3,248472 


Il  Modiolo  di  Fermo  come  quelli  di  Falerone,  Cossignann,  Massa  Permana,  Montegiorgio,  Monto  San  Pietrangeli,  e Saut’Elpidio 
a Mare  ai  dividono  in  HK»  Tavole  o Canne  quadrale, 
la  Canna  quadrata  o Tavola  in  IO»  Piedi  quadrati. 

Il  Modiolo  di  urottamare  e quello  di  Santa  Vittoria  ai  dividono  in  10  Staio, 
lo  Staio  in  IO  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Ripatransone  si  divìde  in  8 Quarte, 
la  Quarta  in  6 Prebende, 
la  Prebenda  in  ?5  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Le  misure  locali  agrarie  sono  andate  in  disuso  dopoché  i nuovi  catasti  furono  fotti  sulla  base  della  misura  metrica  decimale. 


Tutti  i Contiti  del  Cibcondabio. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Crocomumo  . 


Piede  cubo 

■etri  ct»W 

0,037630 

Metro  cubo 

1 

Passo  da  legna  

8,  *1 8943 

Id. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

1 1 Ettolitri 

| 

Rubbio 

8,806*80 

Ettolitro 

PU41  «ubi 

26,574379 

*0/450665 


Il  Rubbio  si  divide  in  2 Socchi, 
il  Sacco  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppi  o Provende. 

Nei  Comuni  di  Sant'  Elpidio  Monco,  Monte  S.  Pietro  Morico,  Monteleone,  Monte  Rinaldo,  Montelpare,  Montegrauaro,  lo  stesso 
Rubbio  si  divide  in  8 Coppe,  la  Coppa  in  4 Provando. 

Nel  Comune  di  Monte  Giorgio  si  usavano  del  pari  le  due  suddivisioni  dello  stesso  Rubbio. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Cossignano,  Sarta  Vittoeu. 


Monte  Gioegio,  Saxt'Elndio  a Mais... 


Montetiou 


Soma  da  fido 

Ettolitri 

0,648165 

Ettolitro 

*7*5*281 7 

1 Metro  da  olio * 

0,88688* 

id. 

■etri 

4,408704 

Soma  da  vino 

0,95738* 

Id. 

Soma 

1,0**578 

Cannata  da  olio 

0,118675 

Id. 

CtMtlt  | 

8, *86365 

Metro  da  olio. 

0,48538* 

Id. 

M»irt 

5,395958 

Caldarola  da  olio 

0,056159 

Litro 

Col  «lamie  1 

0,4  78066  j 

Caldarola  da  olio 

0,442318 

Ettolitro 

8,903298  ! 

Soma  da  vino 

0,843773 

Id. 

4,8288** 

Metro  da  olio 

0,88*635 

Id. 

m*iri 

4,451666 

Metro  da  olio 

0,479708 

Id. 

5,56*578 

Soma  da  vino 

0,976587 

Id. 

*T02*037 

Metro  da  olio 

0,835867 

Id. 

Metri 

4,239677 

Barile  da  vino 

0,583*46 

Id. 

Sortii 

4,71  4043 

Barile  da  olio 

0,57*807 

Id. 

*,73971* 
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0,3*3254 


La  Soma  da  vino  di  Fermo  si  divide  in  2 Barili, 
il  Carpo  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

11  Metro  da  olio  di  Fermo  si  divide  fn  2 Cannato, 
la  Cannata  in  2 Caldaroli, 
il  Caidarolo  in  4 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Qu artucci. 

La  Soma  da  vino  di  Montolpare  si  divida  in  2 Barili, 
il  Barile  in  22  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Cannata  da  olio  di  Montolpare  si  divide  in  20  Foglietto. 

11  Metro  da  olio  di  Monto  San  Pietrangeli  si  divide  in  33  Foglietto.  Quattro  Foglietto  fanno  tm  Boccale» 

La  Caldarola  da  olio  di  Cossignano  si  divide  in  10  Foglietto. 

La  Caldarola  da  olio  di  Santa  Vittoria  in  Matonano  si  divide  in  5 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Monto  Giorgio  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Metro  da  olio  di  Monto  Giorgio  si  divide  in  2 Cannato, 
la  Cannata  in  5 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Qu  art  ucci. 

Il  Metro  da  olio  di  Sant'Elpidio  a Mare  si  divide  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 fluartucce. 

La  Soma  da  vino  di  Monto  Bubbiano  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliotie. 

Il  Metro  da  olio  di  Monte  Rubbiano  si  divide  in  Boccali  10  Vt. 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

11  Barile  da  vino  di  Móntcfioro  si  divido  in  4 Quartaroli, 
il  Quartarolo  in  S Boccali, 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Il  Barile  da  olio  di  Montofiore  si  divide  in  28  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quartucce. 

La  Soma  aa  vino  di  Ripatransone  si  divide  in  4 Barili, 
il  Barile  in  Boccali  16  Vm 
il  Boccalo  m 4 Foglietto 

11  Metro  da  olio  di  Ripatransone  si  divide  in  2 Caidarolo, 

la  Caldarola  in  21  Foglietto.  Quattro  Foglietto  fanno  un  Boccalo. 

La  Soma  da  vino  di  Montegranaro  si  divide  in  3 Barili, 
il  Barile  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Metro  da  olio  di  Montegranaro  si  divide  in  2 Cannato, 

la  Cannata  in  4 Boccali,  « 

il  fioccale  in  4 Foglietto. 


**£756342 

Metri 

4,479263 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  meno  i 
seguenti 

Monti:  S.  I'ietrangelt,  Monte  Giorgio, 
Monte  Rubbiano,  Ripatransone,  Cossi- 
gnano.  Sant  Elpidfo  a Mare,  Monte- 
cranaro.  Santa  Vittoria  in  Matenano 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave, 
l'Ottava  in  3 Denari, 


| Libbra 

Chilojr»  etimi 

0,380978 

Chilogrammi 

| Libbra 

0,339078 

Id. 

L&fcr* 

3,445484 


il  Denaro  in  21  Grani.  Cento  Libbre  fanno  un  Quintale.  Mille  Libbre  fanno  nn  Migliaio. 

.Nei  Comuni  di  Montolparo  e Ripatransone  si  usavano  del  pari  il  peso  di  Fermo  e quello  di  Roma. 
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CIRCONDARIO  DI  AVELLINO 


BHsmr  locali 

MISL'KE  METRICHE 

LFAOMIN  AZIONE 

j VALORE 

In 

«EKOWW.tOJfE 

VALORE 

in 

i 

MlHAE  MI. TAMJ1K 

MWAf.  LOCALI 

("inondino  (TI  AVHlttO 


CAPRiGLU.OsFgDRLSTTOR' Alpinolo,  Pietra 
Stormi»,  S.  Ancii.o  a Scala,  Somionte, 
Scrino,  S.  Agata  hi  Sotto,  Soloera, 
S.  Michele  di  Scrino  , Lafio,  S.  Ledi 
ni  Lanino,  Sorbo  oi  Sekpico,  Aiti  lo  del 
Seiieto,  Maihcalciati,  Atripalda.  Cesi-  i 

NALE,  MoNTEFREDANE,  S.  STEFANO  DEL 

Sole,  Taveknola  S,  Felice,  Candida,  ! 
Chiosano  di  S.  Domenico,  Parolise, 
S.  Potito  Cetra , Monttfalcione,  Mon- 
TEM1LETTO , PIATOLA  Se.RRA,  (.MANCHE, 
Torre  le  Nocelle.  Altavilla  Irfina, 
(ìrottolei.la,  Hoccabascerana,  Chian- 
CHETEUA,  Mo.NTEEI  SCO,  PRITCRO,  PIETRA 
de"  Fuji,  Prato  di  Principato  (etra, 
S.  Paolina,  S Pietro  Indelicato,  Tor- 
rioni, Tiro,  S.  Martino  Valle  Caldina, 
Rotondi,  Cervinara 


Mercogliano,  Monteforte  Iufiko,  Avella, 
Baiano,  Qcadrklle,  Latro,  Mugnano 
dei.  Cardinale,  Sirignano,  Domicella, 
AIahiano  di  Noi  a,  Migliano,  Moscuno, 
Sperone,  Pago  del  Vallo  di  Latro, 
Quindici  , T ausano 


Mobilio  di  900  Passi  quadrati  i 
ili  Palmi  7 */:i  di  tato | 

Vignale  di  1600  Passi  qua-  l 
diati  di  Palmi  3 */s  di  lato.  ) 


Ell»l* 

0,336486 


W'IT- 

i, 971 893 


Forino,  Mo 
PEIUORE 


Moggio  di  900  Passi  quadrali  ' 
di  Palmi  8 di  lato 

Vigna  di  1600  Passi  quadrali  / 
di  Palmi  6 di  lalo 1 

Tumulala  di  3600  Pass»  qua-  i 
tirali  di  Palmi  i di  lato,  1 

• 0,4004  46 

Id. 

2,497245 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  12  di  lalo i 

Moggio  di  600  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 1/3  di  lalo  . . . 

0,224324 

Id. 

4,457840 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 */3  di  lato. . . . 

0,367771 

Id. 

3,719085 

Il  Moggio  legale  agrario  6 di  IOOOO  Palmi  quadrali.  100  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 
|,a  c-inua  quadrala  prima  del  1810  era  di  61  Palmi  quadrali. 


MISl'UK  DI  VOLI  MI-: 


Misure  lis/ali  scrollilo  In  teijltc  del  1840. 


Titti  i Cumini  dei.  Circondario I l’almo  fillio 


Mvtfi  fttbt  I I F«l»l  coki 

0,018515  Metro  cubo  54,01 0U5 


Misure  affusivi’  anteriormente  al  1840. 


Titti  i Comuni  pf.i.  Ciucon-pario I Palmo  cubo 


Metri  calai 

0,018331 


Metro  cubo 


Pelml  cobi 

54,552903 


Seconrlo  la  lecce  1810,  mille  Palmi  cubi  fanne  la  Canna  cuba.  , . , , „ . 

Secondo  I n»»  anteriore  al  181(1,  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e al 2 Palmi  cubi  Tanno  la  (.anna  cuba. 
f,,i  Clima  di  costumanza  rH‘r  l‘*  fabbriebo  equivale  ad  un  <|iiarlO  di  (lamia  abusiva  cuba. 
l!a  Canna  per  la  legna  da  fuoco  .it  256  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a mexxa  Canna  abusiva  cuba. 

Palmi  abusivi  cubi  9 fanno  ìa  Soma  per  1 arena  che  si  divido  in  7 Cofani. 
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MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  OLI  ARIDI 

•Visure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tftti  i Comuni  dei.  Circondario | Tomolo..... j 0,555451  J 

Misure  abusi  re  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  j Tomolo | 0,553189  | 

Il  Tomolo  prima  e dopo  il  1840  si  divido  in  24  Misure. 


Tomoli 

1.800338 


Tomoli 

1,807700 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  ledali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Conriu  del  Circondario 


l Barile 

Etto  litri 

0,436250 

Lilri 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  27,143  .... 

0,727084 

Litro 

Varili 

2, 29  2 £62 

Canile 

4,375357 


Misure  abusici  anteriori  al  1840. 


Ificare  Sa  vino. 


Avellino,  S.  Michele  di  Seduco,  Forino, 
S.  Lucia  di  Larino,  A imo  del  Sebeto, 
ÀTRJPALDA , C.ESINALE,  S.  STEFANO  DEL 
Sole,  S.  Potito  Ultra  

Bell  ozi,  Montefredane,  Montefalcione  , 
Grottolella.  Pratola  Serra,  Sperone, 
Roccabàscerana 


CaPRIGLIA 


OSPEDALETTO  d'ÀLPTNOLO  . 


Voltirara  Irpina,  Manicalzati 
Chiusano  di  S.  Domenico 


Barile  di  60  Caraffe . 
Caraffa  di  Once  27.. 


Pietbastornina  . Summonte,  S.  Angelo  a 
Scala,  Torre  le  Nocelle,  S.  Martino 
Valle  Caudina.  Cf.rvinaba,  Monteforte, 
Altavilla  Irpina .... 

Solofra,  Marza.no  di  Nolà  , Pago  del 
Vallo  di  Lauro  


Barile  di  40  Pinle 

Pinla  di  un  Rotolo 

Barile  di  52  Caraffe 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Barile  di  53  Caraffe 

Caraffa  di  Once  29  */:ì 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  un  Boleto 


Barile  di  00  Caraffe  . . . 
Caraffa  di  Once  28.... 
Cantaro  di  100  Caraffe. 
Caraffa  di  un  Rotolo  . . 
Peso  di  109  Rotoli.... 


Ettolitri 

0,433947 

Litri 

0,723244 

Enulitri 

0,337158 

Litri 

0,892894 

Eli  olii  ri 

0,464305 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

0,416446 

Litri 

0,785747 

Ettolitri 

0,535737 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

0.450019 

Litri 

0.750031 

EiinBlrt 

0,892894 

litri 

0,892894 

Ettolitri 

0,973255 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 


Varili 

2,304431 

Cd  ni  Ho 

1,382659 

Vanii 

2,799883 

Pinle 

1.119953 

Varili 

2,153757  i 

Canile 

MI  9953 

Varili 

2.401272 

Caraffe 

1.272074 

Varili 

1,866589 

Caraffe 

1.119953 

Varili 

2,222130 

CiralFe 

1.333278 

Cullar! 

1.1 19953 

Caraffe 

1,119953 

Peri 

1,027480 
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cirraidjH*  di  smiro. 


MIME  LOCALI 

MISERE  NITRICHE 

COMUNI 

llCNOMIII  Al  IONE 

VALORE 

Ib 

«MUlftK  NvTNimv 

nENOMmziovr 

VALORE 

in 

«asm  locai  1 

Kll<ilitn 

Lino 

Salma  di  ISO  Caraffa 

1,071473 

Litri 

Ettolitro 

0,9.73291  ! 

Caraffa  di  un  Rotolo 

0,802894 

KM.  Ritiri 

Litro 

1,119953 

l'wi 

Mokidiilito 

Peso  di  li!  Caraifa 

1,080402 

Litri 

Ettolitro 

n, 925381 

Caraffe 

Caraffa  di  un  Rotolo 

0.892894 

Ettolitri 

I.i  Ir. 

1,119953 

C BIANCHE.  CulANCUL  IELLA,  Putrì  HI.  T«R- 

Barile  di  48  Caraffe 

0,3*7167 

Ettolitro 

2,880539 

Cari  Ile 

1.382659 

rioni,  S Pietro  Indelicato,  Tiro 

Caraffa  di  Once  27  

0,7232*1 

Ettolitri 

Litro 

MoNTinsco,  Pietra  de’ Fisi,  S.  Paolina . . 

Barile  di  .10  Caraifa  . 

0.267868 

Litri 

Ettolitro 

3,733178 

Canile 

Caraffa  di  un  Rùtolo 

0,892891 

Ettolitri 

Litro 

1,119953  : 

0,182163 

0,166091 

Litri 

2,073988  • 
2,115605 

Caraffe 

Avella  

Barile  di  60  Caraffe  ....... 

Id. 

Caraffa  d’Once  29  

0,770818 

Ridilli 

Litro 

1,287303 

Baiano  , Quadrelli; j 

Barile  di  60  Caraffe 

0.487520 

Litri 

Ettolitro 

2,051197  : 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  30  1/3  .... 

0,81253* 

Ettolitri 

Litro 

1,230718  : 

Barili 

Mccnako  del  Cardinale,  Sirignano 

Barile  di  60  Caraffe 

0,482163 

Litri 

Ettolitro 

2,073988 

Caraffa  di  Once  30 

t 

Misure  da  olio. 

0,803605 

Litro 

1,2**393 

Avellino 

Staio  o Melaina  di  Rotoli  100 

Ettolitri 

Stala 

Bellizzi 

pari  a chilogrammi  89.100. 
Staio  di  Rotoli  <0  I/o  pari  a 

0,975587 

Litri 

Ettolitro 

1,025021 

chilogr.  9,0  58  

9,918168 

Litro 

0,100822 

S.  Agata  di  Sotto,  Candida 

Quarantino  di  Rotoli  20  1/3 

Ettolitri 

Quarantini 

Serlno,  Aiello 

pari  a chilogr.  48.1 17  ... 
Metro  di  Rotoli  20  pari  a 

0,198369 

Ettolitro 

5,041 101 

Metri 

ArRrPÀLDA,  S.  Pomo  Ultra,  Domicellà, 
Marza.no  di  Nola,  Pago  del  Vallo  di 

chilogr.  17,81 

Staio  di  Rotoli  IO  1/3  pari  a 

0,1951(7 

Id. 

5,125419 

Stata 

chilogr.  9,207  

0,100811 

Id. 

9,919586 

Torre  le  Nocelle  

Ambula  di  Rotoli  2 3/3  pari 

Litri 

Avella 

a chilogr,  2,376  

Staio  di  Rotoli  6 l/a  pari  a 

2,601 565 

Litro 

0,381381 

chilogr.  5,643  

G.178718 

Id. 

0,101816 

Sperone  

Soma  di  Rotoli  160  pari  a 

Ettolitri 

So  RI* 

chilogr.  It2,&6 

1,560939 

Ettolitro 

0,610610 

11  Barilo  legale  si  divida  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botto. 

I pesi  indienti  nello  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  cho  dovevano  contenere,  e non  servono  che 

di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  allo  misure  da  olio  son  quelli  del  volume  di  olio  che  devo  in  osso  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l’olio  sì  misurava  a peso  e non  a capacità. 
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CIRCONDARIO  DI  ARIANO 


MISERE  LOCALI 


VALORI!  VAIjORE 

in  DEMMUXAZI05E  i* 

iut  MCTRiii!::  m>uL  uiau 


MISURE  ni  LUNGHEZZA 


Mhurtt  Ir  nuli  secondo  In  legge  ilei  1840, 


Titti  i Comuni  ufi.  Circondario 


M^ln 

\ Canna . ^,645508 

' I l'almo 0,264560 


Mature  abusive  mi  tenori  ni  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Mriri 

^ Passo 1,8*5690 

' ì Palmo 0,863670 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palm», 
il  Palmo  legale  in  10 Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 


700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  lo  misure  anteriori  al  1810  il  Pauso  si  divide  in  7 Palmi, 


il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


\ Moggio 6,99868*  Ellara 

, Mi-tri  ipiadrall 

* Palmo  quadrato 0,069987  Mclro  quadr. 


Misure  abusive  anteriori  al  18*0. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  quadralo 


Ariano  di  Puglia,  Casalbore.  Montecalvo 
InpiNo,  Sant arcangelo,  Flcmfri.  Vil- 
lanova  dee  Battista.  Zungoli,  Caio  fu, 
Castel  Baronia,  S.  Sossio,  S.  Nicola 
Baronia,  Tri-vico.  Vallata,  Bonito, 
Gbottaminarda,  Meleto  Valle  Bonito. 
T aerasi  . Mirabella  Kclana,  Greci.  Mox- 
tklkont  di  Puglia 


Mi-tri  quadrili 

0,069522  Melro  quadr. 


Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 '/ 3 di  lato  . . . 


Vignalo  di  1600  Passi  qua-  i 
drali  di  Palmi  5 • ì di  lalo.  ) 


CtLvf 

0,336486 


Aixaoia.  Axzano  moli  Ibpini  Oiinaba  I Vrrsuradi3600Passii|uadrili 
Daino  Ibi-ina . Satinano  di  Piglia  di  Palmi  7 di  lalo -. 


1,826366 


Cinn* 

0,378000 

Paini 

3,780000 


I 


Pii» 

0.5*1803 

Palmi 

3,792619 


8 Palmi  fanno  una  Canna. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  M$lio. 

Come  baso  delle  misuro  agrarie  si  usavano  noi  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  4 */••  9 Va»  ?»  ?'/«• 


Moggia 

14,288400 

Palm»  quadrali 

I 4,288400 


Palmi  quadriti 

1 4.383963 


2,971893 


Vertute 

0.NI54I7 
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Provìncia  di  AVELLINO. 


Circondano  di  4114*1) 


MISURE  NUTRICHI! 


bE!U>lIVA30ilKK  I 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
Munir  d«  vino. 


Cas  albore  . Greq,  Savtgnano  di  Puglia, 
Montaguto 


Mosticalvo  Ibpixo 


S.  Arcangelo  . 


VillaSOva  del  Battista,  Accadia,  Obsaba 
Dacno  Irpina 


Castel  Baronia 


S.  Nicola  Baronia  . 


Sax  Sossio  . 


Tre  vico,  Asiano  degli  Ianni. 


Gaottaminarda 


Milito  Valle  Bonito,  Fontanarosa,  Tai 
rasi,  Mirabella  Eclano 


Monteleone  di  Puglia. 


( Barile  di  32  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  28  

| Barile  di  10  Pinle 

I Pinta  di  un  Rotino 

i Barile  di  10  Giraffe 

I Caraffa  di  Once  28 

t Barile  di  10  Caraffe 

i Caraffa  di  Once.  39 

I Barile  di  32  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  66 

| Barile  di  32  Caraffe 

t Caraffa  di  un  Rotolo  

Ì Barile  di  32  Amboln 

Ambula  di  Once  72 

i Barile  di  32  Caraffe 

| Caraffa  di  Once  10 

; Barile  di  32  Caraffe  

i Caraffa  di  Once  38 

i Barile  di  32  Caraffe 

| Caraffa  di  Once  12 

j Barile  di  32  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  18 

i Cantaro  di  100  Caraffe  .... 

I Caraffa  di  un  Botolo 

| Salma  di  120  Caraffe 

I Caraffa  di  un  Rotolo  

( Barile  di  30  Caraffe 

) Caraffa  di  Once  38  

I Barile  di  30  Caraffe 

| Caraffa  di  un  Rotolo 

\ Barile  di  10  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  37 


Ariano,  Casalbore,  S.  Arcangelo, Bonito.  . ) Pignatta  di  Botoli  2 9'3  pari 

) a cbilogr.  2,376  


Ettolitri 

0,210001 

Ettolitro 

Litri 

0.750031 

Litro 

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

Litri 

0,892891 

Litro 

Et  tu  litri 

0.300012 

Ettolitro 

0,750031 

Litro 

ettolitri 

0,117875 

Ettolitro 

Ulti 

t .011686 

Litro 

Ettolitri 

0,565738 

Ettolitro 

Litri 

1,767931 

Litro 

Ettolitri 

0,285726 

Ettolitro 

Litri 

0.892891 

Litro 

Ettolitri 

0,617(69 

Ettolitro 

Litri 

1.928652 

l.itro 

Etti  •litri 

0,312871 

Ettolitro 

Litri 

1.071 473 

Litro 

Ettolitri 

0.325728 

Ettolitro 

Litri 

1.017900 

Litro 

Klluiiiri 

0, 360015 

Ettolitro 

LiUi 

1.125047 

Litro 

Ettolitri 

0,1 1 1 116 

Ettolitro 

Litri 

t. 285768 

Litro 

E, («litri 

0.892891 

Ettolitro 

9892891 

Litro 

III, Altri 

1.071173 

Ettolitro 

1 Uri 

0,892891 

Litro 

Ettolitri 

0.305370 

Ettolitro 

l.iln 

t. 017900 

Litro 

| Ettolitri 

0 267868 

Ettolitro 

Litri 

0.892894 

Litro 

Ettolitri 

0,396145 

Ettolitro 

latri 

0,991  II  3 

Litro 

Litri 

2,601565 

Litro 

I 


Barili 

1.166193 

Ca  raffi' 

1,333278 

Barili 

S, 799883 

Pinle 

1.119933 

Bulli 

3,333195 

Canhe 

1,333278 

Barili 

2,393063  , 

Ore» 

0.9578*5 

Barili 

t ,767603 

Cara  llr 

0,365633  j 

Barili 

3,199851 

C.F.S, 

1.119953 

Bum 

1,620303 

Ambolc 

0,318197 

Barili 

2,916515 

Caraffe 

0,933294 

Bariti 

3,070018 

Caraffe 

0,982415 

Ih, Gl 

2,777602 

Caraffe 

0,888852 

Bai  A 

2,430454 

Tariffe 

0,777745 

Cr  viari 

1.1 19933 

Caraffe 

1.1(9953 


0,333294 

Caraffe 

1,119953 

Bum 

3.274718 


0.982415 

RariJi 

3.733)78 

Caraffe 

t.  Il  9953 

Barali 

2.322118 

Caraffe 

1,008967 


Pt.n.O. 

0,381381 
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Proùucia  di  AVKI.MM) 


Circondali»  di  AMIMI. 


MI  SIRE  METRICHE 


Fumkhi.  Castel  Baronia,  Carife,  S Ai-  f Mignatta  di  Botoli  5 ■/.!  pari 
cola  Baronia ( a chilogr.  4,752 


Vallata Caraffa  di  Rotoli  0,75  pari  a 

chilogr.  0,608  

Accadi» Caraffa  di  Botoli  0,66  pari 

a chilogr.  0,588  

Anfano  degli  lari.vi Quartnccio  di  un  Botolo  pari 

a chilogr.  0,891  


Monteleone  di  Plolia Litra  di  Rotoli  8 1/3  pari  a 

chilogr.  2,97 

Montaglto,  Orsara  Dauno  Irpina Staio  di  Rotoli  10,56  pari  a 

chilogr.  9,409  


Monteleone  Irpino Ambola  di  Rotoli  3 l/s  pari  a 

chilogr.  2,970  


Ulri 

5,203131 


0,643887 


0,975587 


3,251957 

E1 1*1101 

0,103022 

uni 

3,251957 


Pi,u*tL 

0,192192 


Cinflii 

1.366699 


Quartate! 

1,025024 

Lì  tre 

0,307507 

Stai* 

9,706666 


0,307507 


I)  Barile  legalo  ai  divido  in  60  Caraffe, 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico  . 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso,  non  a capacità. 


Titti  i Covrivi  del  Cibcoxdabio 


Chi  I(>  grammi  Itateli 

0,890997  Chilogramina  1,122338 

Libar* 

0,320759  Id.  3,417605 


Secondo  la  legge  del  1840,  ceuto  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Once  33  */i  « *i  divido  in  1000  Truppe». 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1810,  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi,  il  Trappeso  in  20  Acini 

I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  (0  Acini  o urani. 

Dramme  1 */•  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  por  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 


IV 
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CIRCONDARIO  DI  SANT’ANGELO  DEI  LOMBARDI 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

OENOMm  AZIONE 

VADOSE 

1» 

MUCRE  LOCALI 

r n 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 

Metri 

Gamia 

Canna 

2,645503 

Melro 

0,378000 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palmi 

Palmo 

0,264550 

1(1. 

3,780000 

Misure  a basire  anteriori  al  1840. 

Melri 

Paul 

Passo 

1,845690 

Melro 

0,541803 

Tutti  i Comuni  del  Cihcondahio 

Palmi 

Palmo 

0,263670 

Id. 

3,792619 

La  Canna  togato  si  divido  in  10  Palmi, 
il  Palmo  ledale  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

TUO  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  lo  misure  anteriori  al  1840,  il  Passo  si  divide  in  7 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

8 Palmi  fanno  una  Canna. 

10  Palmi  fanno  nna  Pertica. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  in  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  5V..7V..7V 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

J(ù«rir  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Torri  i ('animi  dei.  Circondario  . . 


Are 

6,998684 

Mriri  quadrati 

0,069987 

Melro  quadr. 

0.1  42884 

Palmi  4 «mirali 

I 4,288400 


Misure  abasipe  anteriori  al  1810. 


Tutti  i Ciuchi  del  Circondario | 

S.  Angelo  dei  Lombardi,  Lioni,  Ci  ardi.  . 
Lombardi,  Rocca  S Felice,  Frigento,  j 
Sturno , Gesualdo,  Villamaina,  Luogo-  I 
sano,  Nosco,  Paternopoli,  Torella  dei  [ 
Lombardi.  S.  Mango  sul  Calore,  Gas-  ) 
sano  ! spino  .Caste  [.tranci,  Caste  i.vetere  , 
di  Calore.  Montkmarano,  Calabritto,  \ 
Teora,  Sene  roda,  Caposele,  Morra  1 
Irpino,  Andretta,  Montella J 

Montella,  Calitri,  Aquilonia.Monteterde,  j 
Bisaccia,  Lacf.donia,  Rocchetta  S.  An-  } 

Conta  della  Campania, S.  Andeea  di  Conia,  j 
Cairano ( 

Teora I 


Palmo  quadralo 

Metri  quadrati 

0,069522 

Metro  quadr. 

Moggio  di  900  Passi  quadrali  , 
di  Palmi  7 1/3  di  lato  . . J 

F.ttare 

0,336486 

Ellara 

Vignalcdi  4 600  Passi  quadrali 
di  Palmi  5 i/t  di  lato  . . . 

Tomolo  di  4 200  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato  ...... 

0,408789 

Id. 

Tomolodi  4 000  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 di  lato 

0,340657 

Id. 

Tomolo  di  600  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 

0,204394 

Id. 

Palmi  quadrali 

1 4,383963 


Moggia 

2,971893 


Tomoli 

2,446252 

2,985503 

4,893504 
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Proràcia  di  AVELLINO. 


Circondario  di  SANT'  AWELfl  PII  mlE.CStl 
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Pruiinria  di  AVELLANO.  encomiano  di  SHT'AUSLO  BEI  LOIE  ARDI. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  j| 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

n Liete  MxntiGMr 

denominazione 

VALORE  [ 

in 

M IACEE  LOCALI 

Barile  di  30  Caraffe 

Euoliiri 

0,3375(4 

Ettolitro 

Barili 

2,962840 

Frigrnto,  SiuaNO  

Caraffa  di  Once  12 

Litri 

1,125047 

Litro 

Ctra  He 

0,888852 

\ 

Barile  di  30  Caraffe 

Ettolitri 

0,216973 

Ettolitro 

Barili 

4,608862 

Gesualdo  

Caraffa  di  Once  27 

Litri 

0,723244 

Litro 

Caiaffii 

1,382659 

Torllla  de’Lombabdi,  Villanata.  I'atkr-  j 

Barile  di  30  Caraffe 

Ettolitri 

0,267868 

Ettolitro 

forili 

3,733(78 

nopoli,  Luogosano,  S.  Angelo  all’Esca.  . ( 

Caraffa  di  un  Rotolo  

0.892894 

Litro 

4,4(9953 

S.  Masco  sul  Calori-:,  Cassano  1rpi.no,  | 

Salma  di  420  Caraffe 

Ettolitri 

1,074  473’ 

Ettolitro 

Ri  Ime 

0.933294 

0,892894 

Ettolitri 

0,535737 

Litro 

Ettolitro 

1,449953 

Barili 

4,866580 

Barile  di  60  Caraffe 

Castelfranci,  Montf.marano 1 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Cara  il  e 

4,(  4995  4 

Ettolitri 

1,785789 

0,446447 

Some 

0,559977 

Barili 

2,239907 

Barile  di  50  Caraffe 

Id 

Teoba  , Akdretta 

Caraffa  di  un  Rotalo 

Litri 

0,892894 

Litro 

CafalT» 

1,4  49953 

Calitri 

Paio  dì  80  Caraffe 

Ettolitri 

0,714315 

Ettolitro 

Paia 

4,399942 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Caraffe 

4,1  4995.3 

Aquiloni*,  Bisaccia,  Lacf.doma 

Barile  di  32  Caraffe 

Ettolitri 

0,285726 

Ettolitro 

Barili 

3,499854 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892891 

Litro 

Caraffe 

1 .4  4 9953 

Montkver.de 

Barile  di  Rotoli  37  1/9  ... . 

Ettolitri 

0,334835 

Ettolitro 

BanR 

2,986512 

Rocchetta  S.  Antonio j 

Barile  di  32  Caraffe 

0,287(55 

Id. 

3,482442 

Caraffa  di  Once  33  l/l  .... 

Litri 

0,897359 

Litro 

Cantile 

4,4  4 1384 

Mi. are  4*  olio. 

S.  Angelo  dei  Lombardi, Guardia  Lombardi, 

Liosi,  Cassano  Urino,  Mortella,  Ba- 

Quarantino  di  Rotoli  20  1/3 

Ettolitri 

«noli  Irrino.Cairano.S  Andbladi  Conla, 

pari  a chilogr.  4 8,4  4 7 ... 

0,498369 

Ettolitro 

5,044401 

Bisaccia  , Quaoldctta  , Senercbia 

Rocca  S.  Felice,  Lacedonia,  S.  Mango 

Caraffa  di  Rotoli  0,66  pari  a 

uni 

0,643887 

Litro 

1,553066 

Pigaatte 

Gesualdo 

Pignatta  di  Rotoli  2 */s  pari 

a chilogr.  2,376  

2,604  565 

Id. 

0,381384 

Sturno,  Patkrnoboli  

Ambola  di  Rotoli  3 t/3  pari 
a chilogr.  2,97 

3,251957 

Id. 

Am  Rota 

0,307507 

Fkigexto 

Quarantino  di  Rotoli  20  </3 

Ettolitri 

Quarantini 

pari  a chilogr.  48,4  47  ... 

0,498369 

Ettolitro 

5,044  (04 

Torella  dei  Lombardi,  Calitri, Calabritto, 
Roccbetta  S.  Antonio 

Quarantino  di  Rotoli  21  1/3 
pari  a chilogr.  19,008  ... 

0,208125 

Id. 

4,804799 

Villana  ina 

Coppa  di  Rotoli  2,61  pari  a 
chilogr.  2,352  

Litri 

2,575550 

Litro 

C‘o|388267 

Nosco,  Carosels 

Staio  di  Rotoli  4 0 t/3  pari  a 

sun 

chilogr.  9,207  

0,(008(4 

Ettolitro 

9,919586 

Conia,  Teoba 

Metro  di  Rotoli  20  pari  a 

EltaUlrk 

Metri 

chilogr.  47,82  

0,(95(17 

Id. 

5,125119 
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Provincia  di  AVELLILO. 


Circondano  di  SASf  ANGELO  DEI  U1B41H 


Axdretta,  Morra  Ispiro Caraffa  di  Rotoli  3/3  pari  a 

chilogr.  0,594  

Morteveroe Staio  di  Rotoli  13,86  pari  a 

chilogr.  19,349  

Aquiuhiu Staio  di  21  Caraffe  di  220nce 

pari  a chilogr.  <2,349  ... 


Ut  ri 

0,650391 

Ettolitri 

0, <35216 


Cirih 

1,537536 

stali 

7,395555 


7,395555 


Il  Barile  legale  si  divide  in  60  Caraffa, 
li*  Barili  fanno  una  Botto. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere , e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l’olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


i Rotolo . . 

Cbilog^mmi 

Chilogrammo 

Rotoli 

1,122338 

Libbre 

1 Libbra  

Id. 

3,417605 

Secondo  la  legge  del  1840,  cento  Botoli  fanno  un  Cantaro. 

il  Rotolo  6 di  Once  33  ’/i  * si  divide  in  1000  Trappesi. 

I.a  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840,  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  t si  usano  puro  taloru  Botoli  di  Onca  30  , 36  , 39,  42,  44  , 48,  52  e 56. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi , il  Trappeso  in  20  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  1 Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli. 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 '/*  fanno  il  Peso  aureo. 

4U  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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PROVINCIA  DI  BARI  DELLE  PUGLIE 


CIRCONDARIO  DI  RARI  DELLE  PUGLIE 


MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Titti  j Comuni  del  Circondario  . 


\ Canna  

Metri 

2,645503 

Metro 

) Palmo 

0,264550 

Id. 

Canai- 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


ML<uve  abusive  anteriori  al  1840. 


Tetti  i Comuni  del  Cuuoiuiaeio. 


i (ninna  . 
I Palmo  . 


Metri 

2.109360 


Canne 

0,474077 

Pallili 

3,792619 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi , 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misure  anteriori  al  1810  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

IO  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie,  oltre  al  Passe  ordinario  di  7 Palmi , si  usavano  pure  Passi  di  Palmi  5 '/«»  C,  6 7,,  6 7* , 6 7*» 
6 7„  6 */tt  7 7.. 

Nel  Comune  ai  Putignano  forse  per  alterazione  degli  antichi  campioni  si  riteneva  il  Palmo  d’uso  locale  eguale  a metri  0,283179, 
e quindi  il  Posso  da  terra  di  Palmi  7 eguale  a Metri  1, 812253. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


4 Moggio 

*6,998684 

M*tr>  quadrati 

Ara 

I Palmo  quadralo 

0,069987 

Metro  qoadr. 

Mogcia 

0.142884 

Palmi  quadrati 

14,  “38400 


Misure  abusive  anteriori  al  4840. 


Tetti  i Comesi  del  Cucondario 

Bua  delle  Puglie  , Biteitto,  Oapeuso  , 
Cabbonaba  di  Basi,  Cegi.it.  dei  Campo, 
Mostbone,  Caeketo  di  Bah,  Loseto, 
S.  Nicakdbo  di  Bau,  Valenzano 


| Palmo  quadralo 

Metri  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr. 

Aratro  di  1250  Passi  quadrati 

\ di  Palmi  6 di  lato 

EtUrr 

j Tomolo  di  800  Passi  quadrati  1 
( di  Palmi  7 >/a  di  lato .... 

0,312848 

Ettara 

Palmi  quadrali 

4 4,383963 


Tomoli 

3,496436 
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COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

denominazioni; 

VALORE 

la 

MMtae  MXTRiL.nr 

DENOMINAZIONE 

| VALORE 

la 

Misure  locali 

Bitokto,  Palo  bel  Colle 

Vigna  di  2500  Passi  quadrali 
di  Palmi  t>  9/3  di  lato 

0,772465 

Ellara 

VigB* 

4,294557 

Noicattabo 

Vignale  di  2500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 l/i  di  lato. 

0,734325 

Id. 

Vignali  I 

t, 364 795  ! 

Rutigliano  . Conversano  , CaSAMASSIVA  , 
Tubi.  Acodatita  delle  Fonti,  S Mt- 

Vignale  di  2500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 dì  lalo.. 

0,625697 

Id. 

4,59824  8 ; 

Tomoli 

1,174201  | 

Cisternino.  Locorotondo,  Fasano,  Con- 
versano, Castellana,  Monopoli 

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  lalo.  . 

0,851643 

Id. 

1 Modcgno 

Aratro  di  4250  Passi  quadrati 
di  Palmi  6 1/3  di  lalo .... 

0,386233 

Id. 

Aratri 

2,5894  4 4 { 

Polionano  A Mah  E 

Opera  di  4250  Passi  quadrati 
di  Palmi  6 1/3  di  lato 

Operr 

2,868824  | 

0,348575 

Id. 

Opera  di  4250  Passi  quadrati 
di  Palmi  6 1/6  di  lato. . . . 

0,330470 

Id. 

3,025991  ! 

Aratri 

2,945836  j 

di  Palmi  S 1/4  di  lato 

0,339462 

Id. 

Aratro  di  Passi  q.  4666,666 
di  Palmi  5 */a  di  lato. . . . 

0,350505 

Id. 

2,853029  : 

Ordine  di  50  Passi  quadrati 
di  Palmi  5 1/9  di  lato. . . . 

0,0<05<5 

Id. 

Ordini 

95,4  00607  1 

Vigna  di  4600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  6 */3  di  lato. 

0,494378 

Id. 

Ti 

2,022745  j 

Il  Moggio  legalo  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 

I.»  (ianna  quadrata  anteriore  al  1840  è di  soli  64  Palmi  quadrati. 

Nel  Comune  di  Pulignano  si  usava  per  misura  agraria  un  Tomolo  di  2500  Passi  quadrati  di  Palmi  locali  7 di  lato,  e ritenuto 
eguale  ad  Ettaro  0,848178.  Dotto  Tomolo  si  divideva  in  8 Stop  pelli. 

Nel  Comune  di  Fasano  il  Passo  quadrato  per  la  misura  dei  terreni  di  marina  era  di  soli  Palmi  6 di  lato. 

In  parecchi  Comuni  del  Circondario,  e segnatamente  in  quello  di  Noicaltaro,  era  invalso  l'uso  di  calcolare  le  antiche  misuro 
agrarie  sulla  base  del  Palmo  legale  secondo  la  legge  del  1840,  in  qual  caso  i ragguagli  diversificano  da  quelli  sopra  indicali. 

• 

MISURE  Di  VOLUME 

Misure  le //a  li  secando  la  legge  4840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario | 

Palmo  cubo | 

Metri  rulli  I 

0,018515 

Metro  cubo  | 

Paioli  (ubi 

54,040452  ; 

Misure  abusive  anteriori  al  4840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palmo  cubo 

Metri  cibi 

0,048331 

Metro  cubo  | 

Paini  co U | 

54,552903  1 

■ Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  legali  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuha. 

La  Canna  di  costumanza  per  le  fnhhricho  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  256  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 V»  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

Ne)  Comune  di  Putignano  il  Palmo  cubo  locale  si  riteneva  eguale  a Metri  cubi  0,0182275,  e la  Canna  cuba  locale  eguale  a 
Metri  cubi  9,332476. 
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P™  inria  di  BURI  DELLE  PUGLIE.  Gitoci.™  di  BUI  DII  I Pl'Wil. 


MISURE  LUCALI 

mmmm » 

C 0 M L' N 1 

DENOMINAZIONE 

VALOHE 

* li  LA  A HKlAtlJlZ 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

tuona  LOCALI 

Soma  di  240  Caraffe. ..... 

Ettolitri 

1.800075 

Elio)  i Irò 

Som 

0,55553* 

Musi  rune.  

Litri 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  28. 

0,750031 

Litro 

1,333*78 

Soma  di  240  Caraffe 

£ti«1iln 

1,735787 

Ettolitro 

SOJM 

0,576108 

Castellana . ! „ _ ^ 

f Carati»  di  Cucii  27 

Litri 

0,723244 

Litro 

Caraffe 

1,38*659 

Soma  da  mosto  di  460  Caraffe. 

Lt  Udita 

1,157191 

Ettolitro 

0, 864162 

PoUGNANO  » MaRE 

Soma  da  vino  di  1 50  Caraffe 

1,084867 

la. 

0,92177* 

Caraffa  di  Once  27 

Litri 

0,723244 

Litro 

Caraffa 

1,382659  | 

Palo  del  Colle,  Casa massima 

Soma  di  256  Caraffe 

Ettolitri 

1,64578.3 

Ettolitro 

So.ua 

0,607614 

Caraffa  di  Once  il 

litri 

0,642884 

Litro 

Caraffa 

1,555494 

Soma  di  228  Caraffe 

Ettolitri 

1,648997 

Ettolitro 

fonie 

0,606429  i 

Capubso 

Caraffa  di  Onte  27 

lini 

0,723244 

Litro 

Caraffa 

1,382659 

Carbonara  di  Bari..., ! 

Soma  di  228  Caraffe 

Ettolitri 

1,74  007 1 

Ettolitro 

0*58477  1 

Caraffa  di  Once  28 

Ulti 

0,750031 

Litro 

Caraffa 

1,333278 

Soma  di  240  Caraffe 

Ettolitri 

2,1  42946 

Ettolitro 

Aoma 

0,466647 

Triggiano 

Caraffa  di  1 Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Caraffe 

1,119953 

S.  Nicandro  di  Bari 

Soma  di  256  Caraffe 

Ettolitri 

1,714357 

Ettolitro 

”“583309  ^ 

Cardila  di  Once  25 

Livi 

0,669671 

Litro 

Caraffa 

4,493271  : 

Giovinazzo 

Barile  di  64  Quartueei 

Ettolitri 

0,411446 

Ettolitro 

ffai.il 

2.430454  | 

Quarluccio  di  Onrie  24  .... 

Litri 

0,642884 

Litro 

Quartane! 

4,555491 

A LO  LA  VIVA  DELLE  Fo.NTI 

Soma  di  264  Caraffe 

rttulitri 

1,6972(3 

Ettolitro 

£*589201 

Caraffa  di  Once  24 

litri 

0,642884 

Litro 

Caraffa 

1.555491  1 

Bitetto 

Salma  di  256  Caraffe 

Ettolitri 

t, 862935 

Ettolitro 

Salma 

0,536787 

Caraffa  di  Once  27  t/6  .... 

Litri 

0,727709 

Litro 

Caraffa 

1,374176 

Bari  delle  Puglie,  Cellamare 

Mirare  da  olio. 

Staio  di  Rotoli  21  i/o  pari  a 

Ettolitri 

Stala 

Chilogr  18,810 

0,205957 

Ettolitro 

4,855876 

Bitonto 

Salma  di  Botoli  200  |»ari  a 
Chilogr.  178,199 

l,95H74 

ld. 

Salma 

0,51254* 

Ruiguano , Moiilt.no,  Canneto  di  Bari  . 
Noicattaro,  Mostrone,  S.  Nicandro  di 
Bari  

Staio  di  Botoli  20  pari  a 
Chilogr.  47,820 

0,195117 

Id. 

Mail 

5,425449 

j ClSTERNLNO  

Staio  di  Rotoli  10,2  pari  a 
Chilogr.  '.1,088 

Litri 

9,950988 

Litro 

0,100493 

Locohotondo,  Fasa.no,  Moi  a,  Giovinaazo, 

PtITIGftAXO 

Stai»  di  Rotoli  IO  t/a  pari  a 
Chilogr.  9.207 

Ettolitri 

0,10081 1 

Ettolitro 

9,919586 

Bi mirro  , Palo  dei.  Colle  , Loseto  . 
Acqua  viva  delle  Fonti 

Slaio  ili  Botoli  20  */.i  pari  a 
Chilogr.  18,414 

0,201621 

ld. 

4,959793 

Conversano  

Salma  di  Botoli  216  */3  pan 
a Chilogr.  193,049 

2,1 1377* 

Id. 

Salma 

0,473088 
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Cfanbr»  di  URI  BEUI  FfCLIL 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

il 

Mlll'tlB  NKTftlCU 

DENOMINAZIONE 

VALORE 
MMUhK  LOCALI 

Pouckako  * M .re.  Moropoli,  Cinuum. . 

Staio  di  Botoli  40  pari  a 

Le  ri 

Capirlo,  T uggia  no 

Chilogr.  8,910 

Staio  di  Rotoli  21)  <p  pari  a 

9,755870 

Ettolitri 

Litro 

0,102502 

Tiri 

Chilogr.  18,265 

Quarlara  di  Rotoli  11  pari  a j 

0,199995 

Ettolitro 

5,000116 

Quimr» 

Carburar,  di  Bari.  Crei. re  bel  Carpo,  f 

Chilogr.  9, BOI 

Staio  di  Rotoli  il  1/3  pari  a 

0.107315 

Id. 

9,318399 

Stili 

Chilogr.  19,008 

0,208125 

1,1 

4,804799 

C VS  A M A SSIM  A 

Staio  di  Rotoli  20,7  pari  a 

Chilogr.  18,444. 

0,201917 

Id. 

4,954800 

11  Barila  legalo  è di  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

1 pesi  indicati  por  lo  misure  del  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  o non  servono  elio 
di  nomenclatura  distintiva. 

I posi  indicati  per  le  misure  dall'olio  sono  quelli  del  volumo  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacchi  nel  sistema  metrico 
napolitano  Colio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

Nel  Comune  di  Putignnno  si  usavano  una  Soma  di  250  Caraffe  pel  vino  chiaro,  ritenuta  eguale  ad  Ettolitri  1.792;  una  Sonia 
di  266  Caraffe  pel  vino  mosto  cotto,  ritenuta  eguale  ad  Ettolitri  1,862;  ed  una  Soma  di  285  Caraffe  pel  vino  mosto  crudo, 
ritenuta  eguale  ad  Ettolitri  1,995. 

Nel  Comune  di  Xoicaltaro  11)  Staia  da  olio  formavano  una  Soma  da  olio. 

II  Municipio  di  Fasano  accenna  cho  ritenendosi  nella  consuetudine  la  Caraffa  come  eguale  a Litri  0,73  , sì  faceva  la  Sema 

da  vino  eguale  a Litri  131.40. 

Nel  Comune  di  Monopoli  si  usava  una  Salma  da  mosto  di  15  Quarte,  ed  una  Soma  da  vino  di  12  Quarte.  La  Quarta  era  di 
15  Caraffe.  Nell’uso  comune  si  considerava  la  Quarta  da  vino  eguale  a Litri  11,2. 

PESI 


Tutti  i Comuni  del  Circondahio. 


| Chilo  frinitili 

| 

Rotoli 

t Rotolo 

0,890997 

Cntlogratnma 

1,422338 

Libine 

1 Libbra 

0,320759 

.d,  | 

3,4  47605 

Secondo  la  legge  del  1840  renio  Botoli  fanno  tin  Cantaro. 

Il  Botolo  è di  Once  33  o si  divide  in  mille  Trappesì. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l’Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l’uso  anteriore  alla  legge  del  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  o dello  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  e 56. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi , il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani , 
il  Grano  iu  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Seni  poli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 */,  fanno  un  Peso  aureo. 

40  Botoli  fanno  un  Peso  per  la  calco. 

4 Botoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 
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CIRCONDARIO  DI  ALTAMIRA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  1810. 


Titti  i Conimi  Dm  Ciicoxdadio. 


Misure  abusive  anteriori  al  1810. 


Metri 

3,645503 

0,364550 


Canoe 

0,378000 

Filmi 

3.780000 


Tutti  i Commi  del  Ci«comu*h.  . 


Metri 

2, <09360 


La  Canna  legale  si  divide  in  <0  Palmi, 
il  Palmo  in  <0  Decimi, 
il  Decimo  in  10  C.  diesimi, 
il  Centesimo  io  lo  Millesimi. 

700  Canne  ledali  fanno  il  VliJio  legale. 

IVr  le  misure  anterióri  al  l«4o  la  Canna  si  divide  in  H palmi 
» Palmo  in  14  Once, 
l'Oncia  in  d Minuti. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  l'anno  una  Catena. 

10u  Catene  fanno  il  Miglio. 


Titti  i Com/^,  nE,  Circonda  Ria . 


Tom  i Coirai  del  IIjicosdahio j 

Chimo  Avmjia,  Sast’Ehamo  in  ( 
Colle,  Toritto.  k j 


pure  in  diversi  Comuni  Pas-i  da 

terra  di  Palmi  6,  6*/j»  6*/*. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

1 Aro 

( Moggio 1 6.998684 

Ara 

f Palmo  quadrato 

Metri  quadrati 

0,069987 

Metro  quadr. 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 
| Palmo  quadrato 

Metri  qaadrati 

0,069524 

Metro  quadr. 

J Tomolo  di  1200  Passi  qua- 
j drati  di  Palmi  7 di  lato. . . 

Citare 

0,408789 

Ettari 

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 

drati  di  Palmi  7 di  lato... 

0,851643 

Id. 

Arano  di  1250  Passi  quadrati 

di  Palmi  0 di  lato 

0,386233 

Id. 

Vignalo  di  2500  Passi  qua- 

drati  di  Palmi  6 di  lato... 

0,625697 

Id. 

Tomolo  di  2035  Passi  qua- 

drati  di  Palmi  Gladi  lato. 

0,650975 

Id. 

Tomolo  di  <600  Passi  qua- 

drati  di  Palmi  7 di  lato. . . 

0,545031 

Id. 

Canee 

0.474077 

Plinti 

3,792019 


0,1 12884 

Palmi  <j«iifrali 

14,28K40U 


Palutt  qnadiaii 

14,363963 

Ti'ino'i 

3,446353 


1,174261 

Aratri 

2,389114 

Vijtntìi 

1,598318 

Tomoli 

1,536157 


1,834689 
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Predati*  di  BARI  DELLE  DUGLIE. 


Il  Moggio  ledale  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata  legala. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1840  è di  64  Palmi  quadrati. 

Nei  Comuni  di  Gravina  in  Puglia,  di  Altaraura,  ed  in  qualche  altro  Comune,  si  usava  da  taluni  misurare  il  Tomolo  antico  non 
più  sulla  base  del  Palmo  antico,  bensì  del  Palmo  legale,  il  che  altera  naturalmente  il  ragguaglio  metrico  del  Tomolo  «tesso. 
Nello  sto<so  Comune  di  Gravina  si  usava  pura  una  Rasoi*  da  vigne  divisa  in  25  Ordini, 
l'Ordine  di  25  Viti, 
la  Vile  di  Palmi  quadrati  20  */*• 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


* Metri  cubi  Palmi  rubi 

Tutti  i Comuni  del  Cinr.oNn.vaio I Palmo  cubo 0,018515  Metro  cubo  54.010152 


.Visura  abusive  anteriori  al  1840. 


Titti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Mrtri  «tilt» 

0.018834 


Metro  cubo 


Palmi  r«il>l 

54,552903 


Secondo  la  legge  del  18-40  mille  Palmi  cubi  logali  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  256  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/,  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divìde  in  7 Cofani. 

fisi  Comune  di  Gravina  si  usava  la  Soma  di  Puglia  di  Palmi  cubi  51,2  ossia  un  decimo  della  Canna  cuba  abusiva. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  arroti  do  la  legge  4840. 


I Ettolitri 

Tutti  t Commi  del  Circondario I Tomolo 0,555454  Ettolitro 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo  . 


Ettolitri 

0,553189 


li  Tomolo  prima  e dopo  il  1840  si  divideva  in  24  Misure. 

Nel  Comune  di  Gravina  in  Puglia  il  Tomolo  abusivo  si  riteneva  eguale  ad  ettolitri  0,549925. 
Nel  Comune  di  Gioia  del  Colle  il  Tomolo  si  divideva  in  2 Mezzetti, 
il  Mozzetto  in  4 Stoppelli, 
lo  Stoppello  in  Metà,  Quarti,  Ottavi. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


*7, 800338 


Tu  noli 

1,807700 


Tutti  i Commi  dfl  Ci»cokd*»io. 


Caraffa  di  Once  27, ( 43. 


Elioliti  i 

0,400250 

Litri 

0,727084 


Salili 

2,292262 

Caraffa 

1,373357 


Misura  abusive  anteriori  al  1840. 


Mi  mi*  da  vino. 


Alt  anitra,  Sant  Ebano  un  Collb 


j Soma  di  256  Caraffe. 
I Caraffa  di  1 Rotolo . . 


Ettolitri 

2,285809 

LI, ri 

0,892894 


Stilar 

0,407489 

Caraffe 

1,1 19053 
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Provincia  di  BARI  DELLE  PUGLIE.  CirtsmUnV  ifi  tlTllTM 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  j 

COMUNI 

DENON  IV  AZIONE 

IE 

denominazioni: 

VALORE  j 

in 

MI8L-RI  LOCALI 

Soma  di  240  Caraffe 

titoli  (ri 

1,671498 

Ettolitro 

Som« 

0.598266 

AlBKROBELLO 

Caraffa  di  Once  26 

Litri 

0.696458 

Litro 

Caraffe 

1,435838 

B [NETTO 

Quartara  di  16  Caraffe 

Ettolitri 

0,142863 

Ettolitro 

Quartate 

6,999709 

Caraffa  di  1 Rololo 

Litri 

0,892894 

Litro 

CiftlTf 

t,f  19953  1 

Cosatilo  delle  Mlroe 

Barilo  di  18  Caraffe 

Ettolitri 

0,347157 

Ettolitro 

Svili 

2.880539 

Caraffa  di  Once  27 

Litri 

0.723244 

Litro 

Cai, IT. 

1,382659  | 

Gravina  in  Puglia 

Soma  di  Caraffe  240  

Ettolitri 
1 .800075 

Ettolitro 

Soma 

0,555532 

Caraffa  di  Oncc  28 

Litri 

0,750031 

Litro 

Caratf. 

1,333278 

Grumo  Appula ! 

Soma  di  256  Caraffe 

Ettolitri 

1.861302 

Ettolitro 

0,537258 

Caraffa  di  Once  27  1/7 

Litri 

0,727071 

Litro 

Caraffa 

1,375381 

Noci 

Soma  di  240  Caraffe 

Ettolitri 

1,623282 

Ettolitro 

0,616036 

Caraffa  di  Once  25  </4 

Litn 

0,676367 

Litro 

Caraffe 

1,478486 

Tomtto j 

Soma  di  256  Caraffe 

Ettolitri 

1 ,782931 

Eliolitro 

Soma 

0,560874 

Caraffa  di  Once  26 

Litri 

0,696458 

Litro 

l!  435838 

Gioia  del  Colle j 

Soma  di  240  Caraffe 

Ettolitri 

2.142946 

Ettolitro 

Po . • 

0,466647 

Caraffa  di  1 Rololo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Caraffe 

1,149953 

Altamura,  Alberobello 

Muore  «tu  oli». 

Staio  di  Rotoli  10  pari  a 

Litri 

Stata 

Chilogr.  8,910 

9,755870 

Litro 

0,102502 

Bigetto 

Staio  di  Rotoli  20  */.i  pari  a 
Chilogr  18,414 

Ettolitri 

0,201621 

Ettolitro 

4,959793 

Cassano  delle  Murge 

Staio  di  Rotoli  21  t/3  pari  a 
Chilogr.  19,008  

0,208125 

id. 

4,804799 

Sakt'Eraho  ni  Colle 

Staio  di  Rotoli  24  pari  a 
Chilogr.  21,384 . . 

6,2341 41 

Id. 

4,270933  j 

Noci 

Cannata  di  Rotoli  11  pari  a 
Chilogr.  9,801 

0,107315 

ld. 

Catinai  r 

9,318399 

Tonno 

Metro  di  Rotoli  10,56  pari  a 
Chilogr.  9.409 

0,103022 

Id. 

Metri 

9,706666 

Gioia  del  Colle,  Grumo  Apula,  Gravina 
in  Puglia  

Staio  di  Rotoli  20  pari  a 
Chilogr.  17,820 

0,195117 

Id. 

Stala 

5,125119 

11  Barile  legalo  si  divide  in  60  Caraffe. 
(2  Barili  fanno  una  Botte. 

I pesi  indicati  per  lo  misure  del  vino  sono  quelle  del  volume  dì  acqua  distillata  elio  dovevano  contenere,  e non  servono  che 

di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  ner  lo  misure  dell’olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contener*!,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l’olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

Nel  tiOmune  di  Gioia  del  Colle  IO  Stai»  da  olio  formavano  una  Salma  da  olio.  Ricevasi  Quartara  una  misura  da  olio  del 

poso  di  tei  natoli,  pari  a Chilogrammi  5,316. 

PESI 

1 Rololo 

Chilogrammi 

0,890997 

Chilogr, imma 

Rotoli 

1,122338 



Libbra 

0,320759 

Id. 

libbra 

3,117605 
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Provincia  di  BARI  DELLE  PUGLIE. 


Ctreottiari»  di  AITAMI! 


Secondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro,  il  Rotolo  è di  Once  33  ’/*  « si  divide  in  1000  Trappesi. 

La  Libbra  ai  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l’uao  anteriore  alla  legge  del  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  o dello  merci  si  usano  pure  Rotoli  di  Once  30,  ÒG,  30,  42,  44,  48,  02,  e 56. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi,  ed  il  Tr appeso  in  20  Acini* 

1 gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati , 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli , 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 */*  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina , peso  da  lana. 
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CIRCONDARIO  DI  BARLETTA 


mischi:  idcaii 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

valore 

KKtMCitE 

DENOMINATONE  ! 

i 

VALORE  F 

M 

110.(1  LOCULI 

1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

1 

Mitri 

2,615503 

0,264550 

Canne  , 

0.378000  i 

Palmi 

3,780000  1 

Tutti  i Comuni  del  Cibcondahio j 

ld. 

Misure  abusive  un  ter  ioti  al  ISiO 

Tutti  i Comuni  del  Cibcondamo J 

Canna [ 

Palino 1 

»,  „ 

2 109360 
0,263670 

Metro 

ld. 

Cacti  e 

0,174077  i 

filmi 

3,792619  ! 

La  Canna  legale  si  divide  in  IO  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canno  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  anteriore  alla  Legge  del  1840  la  Canna  si  divide  in  S Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  6 Minuti. 

10  Palmi  Canno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  Canno  la  Catena 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  Lese  delle  misure  agrarie  si  usavano  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4 %, 

5 '/,.  6,  6 •/„  7 V,.  8,  9. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

Are 

6,998681 

Metri  quadrali 

0,069987 

Ara 

Metro  quadr. 

>H|U 

0,1  42884  I 
Palmi  quadrati  i 
1 'i , 288  & 00 

Tutti  i Comuni  dfl  Circondario 

Patmo  quadralo 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Conn  o del  Circondario 

| Palmo  quadrato  

Melfi  quadrili 

0.069522 

Metro  quadr. 

Pai  ti  li  quadrali 

1 4,383963 

Bini  ctu.Trani,  Mini  unito  Musili , Camusa 

Verdura  di  .3600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  lalo . . 

ftllW 

1,230366 

Eltara 

0*81 5 II  7 

Vili." 

2,022715 

tirali  di  Palmi  6 */3  di  lalo. 

0,194378 

ld. 

drati  di  Palmi  ti  di  lato.. 

0, Diti  116 

ld 

2,497215 

Vigna  di  1600  Passi  quadrali 
di  Palmi  4 >/»  di  falò.  » . . 

0,225251 

ld. 

1,4.19495 

Sr mazzola,  Biscrome 

tirali  di  Palmi  7 di  lato.. 

0,408789 

ld. 

1 2, "446252 

Corato 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 (/3  di  lato  ... 

0,336186 

ld. 

2,971893 

I Vignale  di  1600  passi  qua- 
drali di  Palmi  5 i/a  di  lalo. 

« 
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Proibirla  di  RVRI  DELLE  PUGLIE. 


CiiModjrio  di  BiSUTIl. 


VISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

ia 

MISURE  METRICHE 


DENOTI  inazioni; 


valore 

In 

»mt*r  locali 


Il  Moggio  legale  aprano  è di  (0000  Palmi  quadrati. 

100  Panni  quadrati  fanno  una  Canna  quadrata. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1840  è di  Ci  Palmi  quadrati. 

In  taluni  Comuni  del  Circondario  pra  invalso  l'uso  di  calcolare  il  ragguaglio  delle  antiche  misure  agrarie  sulla  base  del 
Palmo  legale  secondo  la  legge  del  1810,  in  qual  caso  il  ragguuclio  diveraifiea  da  quello  sopra  notato. 

Nel  Comune  di  Andria  la  Verdura  sopra  indicata  si  usava  pei  terreni  appartenenti  al  Tavoliere  di  Puglia.  Per  gli  altri  la 
Versore  era  di  Passi  quadrati  35*25  di  Palmi  7 di  lato.  La  Ventura  poi  nel  Ristretto  si  faceva  di  4800  Passi  superficiali  di 
Palmi  6 di  lato.  Questa  Ventura  si  divideva  »u  3 Vignali, 
il  Vignale  in  40  Ordini, 

Cordine  in  40  Viti. 

la  Vite  in  30  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Visure  lerjali  seconda  la  legge  1840. 

I | Mrtri  rubi  I I Piloti  cubi 

Tutti  i Coitomi  del  Circondario I Palmo  cubo .|  0,018515  I Metro  cubo  # 54,010152 

Misure  abusiva  anteriori  al  1840. 

Il  Xeni  cubi  I ■ Palmi  cubi 

Palmo  cubo 0, 018331  I Metro  cubo  54,552903 


Metri  rubi  I 

0,018315  I Metro  cubo 


Palmi  cubi 

51,010152 


Ttrrri  i Comcni  dfa  Cwcosruaio. 


Xeni  eubi 

0,018331 


Metro  cubo 


Palmi  eubi 

54,552903 


Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 51  *2  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

La  Canna  di  costumanza  per  lo  fabbriche  è dì  128  Palmi  cubi  abusivi. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  ò di  256  Palmi  cubi  abusivi.  In  barletta  la  Canna  per  la  legna  da  fuoco  si  fa  di  soli  64  Palmi  cubi. 

Palmi  cubi  9 */,  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  (JU  ARIDI 

Misure  legali  scrotulo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Tomolo 


Misure  abusiti  anteriori  al  1840 
Titti  i Comi  ni  del  Circondario I Tomolo ..I 


Ettolitri 

0,555451 


Ettolitri 

0,553189  Ettolitro 


Temoli 

4,800338 


Tomoli 

4,807700 


Il  Tomolo  legalo  ed  il  Tomolo  abusivo  si  dividono  in  21  Misure. 
.Nel  Comune  di  Discaglia  il  Tomolo  divid evasi  in  8 Stoppi1  Ili, 
lo  Stoppello  in  6 Misure. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


' I Caraffa  di  Once  27,143. 


ruolini 

0.436250 

Litri 

0,727084 


Ettolitro 

Litro 


Barili 

2.292263 

CAraff* 

1,375357 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Mt.,ra  da  ila,. 


Soma  di  224  Caraffe. . . 
Caraffa  di  Once  27  */u  , 


E U.  litri 

1,630068  Ettolitro 

Litri 

0,727709  Litro 


*°0,61 3471 

Ci  ralle 

1,374176 


,f  Di 
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Proibirla  di  BARI  DEH. E PUGLIE.  Cirtondui»  di  MIUTTt 


MISURE  LOCALI 

MISI  RE  J1L1RICHE 

COMUNI 

DFNOMtN.UIO.NE 

VALORE 

in 

M4MAE  MttklOte 

DEMJ.UINAZIOVL 

VALORE 

ia 

MULA*  LOCALI 

Ettolitri 

Soma 

MoLFAITa,  Conilo  ■ 

Soma  di  256  Caraffe 

1 >862935 

Litri 

Ettolitro 

0,536787  | 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  27  io..... 

0,727709 

Ettolitri 

Litro 

t ,374176  ' 

Some 

A .tomi j 

Soma  ili  240  Caraffe 

1,735787 

Litri 

Ettolitro 

0,576408  | 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  27 

0,723244 

Ettolitri 

Litro 

1,382659 

Temuti 

Soma  di  240  Caraffe 

1,744971 

Litri 

Ettolitro 

0,373076  j 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  27  ljl  ..  . 

0,727071 

Etiulitri 

Litro 

4,375384 

Some 

Rivo  Di  Puglia ' 

Soma  di  256  Caraffe 

1,645783 

Litri 

Ettolitro 

0,60764  4 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  24 

0.642884 

Ettolitri 

Litro 

4,553494  ’ 

| Trini.  

Soma  di  238  Caraffe 

2,071513 

Litri 

Ettolitro 

0,482739 

Caraffa 

Caraffa  dì  1 Rotolo 

0,892894 

Ettolitri 

Litro 

1,419953 

Some 

Mimcrviso  Mdrge j 

Soma  di  256  Caraffe 

1,851506 

Litri 

Ettolitro 

0,540404 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  27 

0,723244 

Ettolitri 

Litro 

1.382659 

So  ine 

1 BlSCCGLIE j 

Soma  di  Caraffe  240  

4,542921 

Litri 

Ettolitro 

0,6484  24 

Caraffe 

Caraffa  di  Oncc  24 

0,642884 

Ettolitri 

Litro 

1,555494 

Some 

Casosa  di  Puglia 

Soma  di  240  Caraffe  

1,816147 

Litri 

Ettolitro 

0.550616 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  28  iji  .... 

0,756728 

Ettolitri 

Litro 

1,321479 

1 Spinatola 

Sonia  di  256  Caraffe  legali  . 

Mi»nre  ia  olio. 

1,861312 

Ettolitro 

0,537256 

1 Barletta  

Staio  di  Rotoli  IO  2/3  pari  a 

Siala 

Molletta 

Chilogr.  9.504 

Staio  di  Rotoli  20  t/j  pari  a 

0,t04063 

Ettolitro 

9,609599 

Ardua 

Chilogr.  18,265 

Staio  di  Rotoli  t2  >/3  pari  a 

0,199993 

Id. 

5,0001  16 

1 Sri>  uzol.A 

Chilogr.  10,989 

Staio  di  Rotoli  20  pari  a 

0,120322 

Id. 

8,344001 

Tluluzi , Casosa  di  Puglia,  Mikekvinu 

Chilogr.  17,820 

Metro  di  Rotoli  IO  ^/fi  pari  a 

0,495147 

Id. 

5,4254  4 9 

Metri 

Murcb 

Chilogr.  9,652 

0,105689 

Id. 

9,464759 

: Curato 

Chilogr.  163,725 

Staio  di  Rotoli  10,9  pari  a 

4,814592 

Id. 

'"o, 554  088 

Stila 

Tram,  Huvo  di  Piti;  li  a 

Chilogr.  9,712 

0.106339 

Id 

9,403889 

Chilogr.  8.91 ‘ 

' 9, 7 55870 

Litro 

0,102502 

11  Ilarilc  locale  sì  divido  in  60  Caraffe. 

12  Bufili  fanno  una  Boll»*. 

1 Nella  cittii  di  Barletta  *i  direno  misure  di  mstumaiiza  una  Soma  da  Vino  di  240  Caraffe  legali 

ed  una  Soma  d: 

mosto  ili  281  1 

Il  CaralTo  lesali . 

I Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  IS4U  in  Barletta  si  ailuperova  Dure  una  Soma  da  mosto  di 

272  Caraffe  d’Once  27  ’/*. 

1 I pesi  indicati  per  le  misure  del  uno  sono  «incili  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che  j 

1 di  nomenclatura  distintiva.  j 
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Provincia  di  BARI  DELLE  PUGLIE 


Circonifane  di  B4MITT4. 


MISURE  LOCALI 


C 0 M U N I 


VALORE  I VALORE 

io  I DENOMINAZIONE  io 


I pesi  indicati  per  le  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  perché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

Nei  Comuni  di  Torli  zzi  e Callosa  di  Puglia  la  misura  da  olio  si  denomina  Sfato,  ed  è la  slem  che  in  Mine  r vino  Murge  si 
chiama  Mrtro. 

Nel  Comune  di  Bisceglie  la  Soma  da  vino  prima  del  I81U  si  divideva  in  16  Quartati*  di  Caraffe  16  « la  Soma  da  olio 

si  divideva  in  18  Slaia  di  Botoli  lu  */*•  Dopo  il  1840  la  .Soma  da  vino  fu  ridotta  a Caraffe  *40,  dividendola  in  16  Quartare 
di  15  Caraffe  ciascuna. 

Nel  Comune  di  Canora  di  Puglia  si  era  adottato  l'uso  di  una  Soma  da  vino  locale  corrispondente  a Litri  175,  divisa,  in  4 Barili 
di  60  Caraffe  ciascuno. 


Tutti  t Cumini  del  Circondario. 


i Rotolo 

UttlUfl  <MbH 

0,890997 

Chilogrammi 

| Libbra 

ld. 

R.'U. 

4,122338 

Lil'br* 

3,H760o 


Secondo  la  legge  del  1810  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro;  il  Botolo  è di  Once  33  */*  e si  divide  in  1000  Trappest. 

T.a  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l’Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l’oso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  o dello  merci  si  usavano  pure  Botoli  di  Once  30,  36.  39.  12,  41,  48.  52,  t?  66. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  I fanno  il  Peso  aureo. 

4(»  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana,  e da  canape. 
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PROVINCIA  DI  BELLUNO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Durami  di  Belluno,  Agordo,  Lokga- 
rone,  A ctonio 


Distretti  di  Peltsb  e Fonzaso. 


j CoEom  01  Mel  . 


Braccio  da  panno 

M*lri 

0,680981 

Melro 

Braccio  da  seta 

0,642449 

Id. 

Piede  da  fabbrica  e da  terra. 

0,347735 

Id. 

Braccio  da  panno 

0,6761  R9 

Id. 

Braccio  da  seta 

0,636252 

Id. 

Piede  da  fabbrica 

0,347735 

Id. 

Piede  da  (erra 

0,367053 

Id. 

Braccio  da  panno 

0,695470 

Id. 

Braccio  da  seia 

0,655488 

Id. 

Piede  da  fabbrica  e da  terra 

0,347735 

Id. 

Braccio  da  panno 

0,695470 

Id. 

Braccio  da  seta 

0,653422 

Id. 

Piede  da  lerra 

0,352555 

Id. 

Piede  da  fabbrica 

0,347735 

Id. 

1 

Le  Braccia  mercantili  ai  dividono  in  i O»arto. 

Il  Piede  da  fabbrica  e da  terra  si  divide  in  12  Once.  Cinque  Piedi  fanno  il  Passo.  Mille  Possi  di  5 Piedi  di 

il  Miglio  veneto. 


Urico* 

4,468470 
i .556543 

Sedi 

2.875754 

H ruta  * 

4.478876 

4,574705 

Piedi 

2.875754 
2,724399 

Diateli 

1,437877 

1.526284 

pnat 

2.875754 

!..  «.-.-il 

1,437877 

1,531108 

P..H, 

2,836437 

2.875754 


Ileilit  o fanno 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


ione,  Actonzo,  Pieve  di  Cadore. 


Campo 

Are 

37,787354 

1 

F,  tiara 

Campo 

42,102573 

ld. 

Campo. 

54,379074 

■d.  j 

Compì 

2, G 46388 


2,376152 

4,838943 


11  Campo  di  Relluno  è di  1250  Passi  quadrati,  g si  divide  in  8 Calvio,  la  Calvia  in  \ Ou.nrtaroli. 

Ij  Campo  di  Fclire  è di  1250  Passi  quadrati,  e si  divide  in  5 Staia,  lo  Staio  in  250  Passi  quadrati. 
II  Campo  di  Mei  di  1750  Passi  quadrati  si  divido  in  7 Staia. 

MISURE  DI  VOLUME 


I Tutti  i Comuni  della  Provincia ! Piede  cubo. 


Metri  cubi 

0.042048 


Melro  cubo 


Piedi  cobi 

23,782383 


Il  Piede  rubo  da  fabbrica  k di  1728  Once  cube. 
125  Piedi  cubi  fanno  un  Passo  cubo. 
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MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 

- — - 

VALORE 

DENOMINAZIONE 

la 

MIAI 'RE  LOCALI 

i 


MISURE  Iti  CAPACITA  PER  Gl.l  ARIDI 


Dismetti  di  Belluno,  Agordo,  Long»-  / ^ 
none,  Alronzo,  Pieve  di  C»do«e 1 


I Distretti  di  Peltre  e Fonzaso I Sacco 

Mel M°Sgì 


Sarro  

tiUuliiri 

0,957158 

Ettolitro 

ficchi 

1 .044105 

Calvia 

0.360000 

Id. 

Calti* 

2.777718 

Sacco  

0,81 3618 

Id. 

Sacelli 

(,229033 

Moggio 

3,332688 

Id. 

Muggii 

0,300058 

Staio 

0,833172 

Id. 

Maia 

1,200232 

Il  Sacco  di  Belluno  si  divide  in  8 Cai  vie,  la  Calvia  in  4 Quartaroli. 

La  Calvia  di  Auronzo  e Pieve  di  Cadore,  misura  speciale  di  essi  distretti  si  divide  in  4 Quartaroli,  il  Quartarolo  in  2 Mezzette- 
li  Sacco  di  Feltro  si  divide  in  4 Staia  o Staroli,  lo  Staio  in  4 Quartaroli. 

Il  Moggio  di  Mei  si  divide  in  8 Mezzeni,  il  Mezzeno  in  8 Quartaroli.  Lo  Staio  di  Mei  si  divide  in  4 Quarte,  la  Quarta  in 
4 Quartaroli. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 
Distretti  di  Bellino,  Acordo,  Losca-  i m „ j E'J 


Mastello 

Ettolitri 

0,747330 

Ettolitro 

MaitelU 

4,338097 

Mastello 

0,887526 

ld. 

1,126728 

Conzo 

0,9(2451 

Id. 

Cobi! 

1,096306 

Il  Mastello  di  Belluno  si  divide  in  40  Boccali. 
Il  Mastello  di  Feltra  si  divide  in  60  Boccali. 

Il  Conzo  di  Mei  si  divide  in  4G  Boccali. 


Co*ONB  DI  LlNTIAl  E DISTRETTO  DI  FeLTRE 


Comuni  di  Hel  e di  Cessna  , 


Comune  di  Sappada. 


i Libbra  grossa 

CbUognmml 

0,516749 

Chilogrammi 

Libbra 

1,935177 

| Libbra  saltile 

0,30(230 

Id. 

3,319726 

| Libbra  grossa 

0,516749 

Id. 

1,935177 

! Libbra  sottile 

0,338883 

Id. 

2,950868 

| Libbra  sottile 

0,338883 

Id. 

2.950868 

1 Libbra  grossa 

0,501073 

Id. 

1,995717 

t Libbra  grossa 

0,476999 

Id. 

2,096442 

} Libbra  sottile 

0,301230 

Id. 

3,319726 

La  Libbra  grossa,  o sottile  si  divido  in  I?  Once. 

Cento  Lihbre  fanno  un  Centinaio. 

Gli  orefici  usano  il  Marco  uguale  a Grammi  238,499  diviso  in  8 Once, 
l’Oncia  in  144  Carati, 

il  Carato  in  4 Grani.  .... 

Per  gli  usi  farmaceutici  si  adopera  la  Libbra  medica  viennese  eguale  a grammi  420,008,  od  anchoja  Libbra  sottile  di  Venezia. 
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PROVINCIA  DI  BENEVENTO 


CIRCONDARIO  DI  BENEVENTO 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

r 

Misure  legali  napolitano  secondo  tu  legge 

ifcf  18(0. 

Metri 

Cinnc 

\ Canoa 

2,6(5503 

Metro 

0,378000 

Tetti  i Comesi  del  Circondario 

Palmi 

Palmo 

0,261550 

LI 

3,780000 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Metri 

Cairn* 

2,109360 

0,474077 

Tetti  i Comesi  dee  Circondario 

Palmi 

Palmo  

0,263670 

ld. 

3,792619 

Secondo  la  Ime  del  1840  la  Canna  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  lo  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

7GU  Canne  fu  uno  un  Miglio. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  |H4u,  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti 
Jtì  Paliui  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio- 

Secondo  ie  varie  località  si  usano  ancuo  Passi  dii  terra  di  Palmi 


, 8. 


MISURE  M SUPERFICIE 

Misure  Ivy  ah  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  t Conciti  del  Circondario 


\ Moi^io 

1 Palmo  quailralo 


Ar* 

6,998681 

IMli  'tn*ilr»li 

0,069987 


Ara 

Metro  quadr. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Mi'spu 

0,142884 

Palmi  quadrali 

11,288100 


1 . 

Meli!  i|U«ll.ll 

0,069522 

r.n«t* 

Metro  quadr. 

Palmi  i|iiailnti 

1 (,383963  j 

Benevento. S.Leiciu,  S.  Asi.elo  a Chinilo  . . 

Tomolo  ili  900  Passi  quadrali 

1 

di  Palmi  7 di  lato 

0,306591 

Ellara 

3,261670  | 
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Provine!»  di  BENEVENTO. 


Grembi»  di  «nEYUTO. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

ia 

*oint  Mi  itiuii 

DENOMINAZIONE 

VII. ORE 
in 

mal  M.  LUCALI  ! 

Cepp aloni,  Cagiano,  Castelpoto.  Cam  poli 
del  Monte  Taborno,  Fogliasse,  Torre- 
cuso,  Palpisi,  Tocco  Gaudio,  Viti  laro, 
Apollo?*.  Bone,*,  Montrsarciiio.  Pan-  i 
nahano,  Aiuola,  Ahi*  aia,  Bulli  ano,  Por* 
cbu,  Moiano,  Paolise,  S N aezaiio  Cai. vi. 
Paddli,  S.  Giorgio  la  Montagna,  San  i 
Martino  Sannito,  S.  Nicola  Manfredi.  ' 
Pago  Velano,  Pescolamazza  , Pietrai. - 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 </3  di  lato  , . . 

Venule  di  1600  Passi  quadrali 
di  Palmi  o i/a  di  lato  . . . 

Dl-ir 

0,336486 

li  i tara 

2,971893 

Fbioneto  l’Abbate . Fbaoneto  Moxiokte. 

Tomolo  di  576  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lalo  

0,256285 

id. 

T°3,90I900 

Secondo  la  legge  del  1840,  il  Moggio  legale  si  compone  di  10000  Palmi  quadrati. 

La  Canna  legale  quadrata  ò di  ldu  Palmi  quadrati. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  la  Canna  quadrata  si  compone  di  64  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

I Jlisun-  ledali  secondo  la  leyye  del  1840. 

Tetti  i Comi  si  bel  Cibcondamo 

Palmo  cubo 

Meiri  cubi 

0,018515 

Metro  cobo 

Palmi  cubi 

54,010145 

abusive  anteriori  ni  1840. 

Tutti  i Conisi  pel  Cibcossamo 

Palmo  cubo 

Metri  rubi 

0,048331 

.Melro  cubo 

Palali  cubi 

54,552903 

Secondo  la  legge  napoli  tana  del  1840,  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriori!  al  1810,  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba,  j 
256  Palmi  cubi,  ossia  mezza  Canna  abusiva  cuba  la  la  Canna  per  la  legna  da  fuoco. 

La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  è di  un  quarto  di  Canna  abusiva  cuba,  ossia  di  128  Palmi  cubi. 

Palmi  cubi  abusivi  9 */,  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  1)1  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Misura  antica 

Benevento,  S.  Leccio,  S.  Angelo  a Cupolo  . 

Soma 

Ettolitri 

1,686063 

Cttolilro 

5 0, 593098 

| 

Misura  moderna. 

Benevento, S.  Lucio, S.  Angelo  a Ci  polo.  . 

Soma 

Etto!  Uri 

1,657020 

Etlulilro 

0.  fi  03  ì 93 

Misure  ledati  secondo  la  letjgr  del  1840. 

Tdtti  ì Comuni  del  Circondario,  meno  i 
precedenti 

Tomolo * . . . 

Eilulili* 

0,555451 

EUolilro 

T U800338 
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Provincia  di  BENEVENTO. 


Cuvombrìo  di  BENFVFVTO. 


Visure  abusive  anteriori  al  1840. 


Ceppalont,  Arfaise,  Bonea,  Campoli  del  ( 

Monte  Taborno,  CaI'Tako,  Castklpoto, 

Aiuola  , Fuclunise,  Palpisi.  Arpaia,  I 
Tocco  Gaudio,  Torrecuso,  Vit  ulano,  / 

Apollosa,  Montesarchio,  Pannarano,  I 
Succiano,  Forchia,  Molino.  S Giorgio  .r  , 

la  Montagna,  Paolise , S.  Martino  / 1 0,1100 

Sannito,  $.  Nazzaro  Calvi,  P aduli,  i 
S.  Nicola  Manfredi,  Apice,  Fragnkto  l 
l’Abbate,  Fragni to  Manforte,  Pas-  j 
solamazza,  Pago  Ariano,  Pietralcina,  | 

Blonalbergo / 

La  Soma  o Salma  di  Benevento  di  misura  amica  ai  divide  in  4 Tomoli  piccoli, 
il  Tomolo  in  2 Mozzetti , 
il  Mezzette  in  2 Quurti, 
il  Quarto  in  6 Misuro. 

La  Soma  di  Benevento  ili  misura  moderna  si  divide  in  3 Tomoli  grossi, 
il  Tomolo  in  2 Mozzetti, 
il  Mezzette  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  6 Misuro. 

Il  Tomolo  napolitano  prima  e dopo  il  1810  si  divide  in  24  Misure. 


Elioliti! 

0,553189  Elicli  Irò 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Eli! 

i Soma  da  vino  impuro 4 

. . 1 Ciinis  «lo  finn  miPit  .1 


Benevento,  S.  Lei  ciò,  S Angelo  l Gitolo.  . ; Soma  da  vino  puro 

f Piede  da  olio  . . . 


Bagnar*  (borgata  di  S Angelo  a Cifoli  »}  . . 


\ Soma  da  vino  . . 
I Ambula  da  olio 


EUoIRri 

1,635876 

1,443420 

Litri 

7,300500 

Ettolitri 

4,795804 

Litri 

2,987001 


Misure  legali  napolitano  xecviulo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario,  meno  i } 
precedenti / 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Pescolamazza,  Bonea,  Pietralcina.  Ci  pia-  1 

ioni,  MoNTESABCtìlo.  Pago  VkuNO.  Fra-  f di  40  I lille  . 

••NITO  I.  Abbati:.  Padiu,  Fiuomo  Mob-  i Pillta  tll  un  Kb,o1o 

FORTE  . ■ ■ > 


Fogliasse,  Torrecuso,  Apiulosa  . . 


Turco  Gai  dio 


^ ( uni  laro  ili  100  i!,i ralle  ... 
I Caraffa  ili  un  Untolo  . ... 
^ Peso  ili  lòfi  Caraffe 


r»RSAB»l!0  . 


^ Salma  di  1 20  Caraffe 
I Caraffa  ili  un  Untolo 
| llarilc  ili  60  Caraffe . . 
I Caraffa  ili  Onre  27  . . 


Ettolitro 

■il. 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


T0moH 

t, 807700 


| BlIoRui 

0,136250 

Ettolitro 

1 itti 

0,727084 

Litro 

0. 

Ettolitri 

0,357 1 58 

Ettolitro 

uut 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

0,802894 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

l'C  alili» 

1. 33934 1 

Ettolitro 

lini 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

, 4.074  473 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

| Ettolitri 

0, 433947 

Ettolitro 

Litri 

0,723244 

Litro 

Su  mr 

0,611293 

0,692799 

Piedi 

0,136977 

Soni* 

0,1)56851 

Ambulc 

0,331784 


BiTill 

2,292262 

CinlTr 

4,375357 


Barili 

2,799883 

Piote 

1,119953 

CaDtara 

1,119953 

Caraffe 

1,1 19953 

p».t 

0,746636 

Caraffe 

1,119953 

S.W 

0,933294 

Caraffe 

t, 119953 

Barili 

2,304431 

fautti- 

1,382659 
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Ciifoudari#  di  BE\EYE$T6. 


S.  Giorgio  la  Montagna  . S.  Mautino  \ 
Sannito.  S.  Nicola  Manfredi i 


S.  N azzero  Calvi 


Buonalbergo 


\ Barile  di  60  Caraffe 

0,443461 

Litri 

Ettolitro 

2,251988 

Ctrtffr 

! Caraffa  di  Once  27,592  .... 

0,739102 

Ettolitri 

Litro 

1,352993 

Barili 

. Barile  di  18  Caraffe ....... 

0,347457 

litri 

Ettolitro 

2,880539 

1 Caraffa  di  Once  27 

0,723211 

Et  luti  tri 

Litro 

1,382659 

Barili 

^ Barile  di  30  Caraffe 

0,207868 

litri 

Etlolilro 

3,733178 

| Caraffa  di  un  Rotolo 

0,892891 

F.li  fi  litri 

Litro 

1,149953 

i Barile  di  00  Caraffe 

0,482163 

Litri 

Ettolitro 

2,073988 

CaritL 

| Caraffa  di  Once  30  

0,803605 

Ettolitri 

Litro 

1,244393 

Barili 

1 Barile  di  60  Caraffe 

0,578596 

litri 

Ettolitro 

1,728323 

1 Caraffa  di  Once  30  | 

0,961326 

Litro 

1,036991 

Iliiurr  da  olio. 


S.  Marnilo  Calvi 

Staio  di  Rotoli  10  */3  pari  a 
chilogr.  9,504  

Ettolitri 

0,101063 

Etlolilro 

] Buio 

9,609599 

Fragneto  l’Abbate,  Fhagnkto  Monforte  . . 

Caraffa  di  Rotoli  3/3  pari  a 
chilogr.  0,594  

Litri 

0,650391 

Litro 

Cirri!* 

1,537536 

Pago  Veiano,  Pescoi.amazza,  Pietiiali.ina,  i 

Ance 

Pignatta  di  Rotoli  2 2/3  pari 
a chilogr.  2,376  

2,601565 

Id. 

PÌRB.IU 

0,384384 

BlON ALBERGO  

Ambula  di  Rotoli  3 1/3  pari 
a chilogr.  2,97 

3,251957 

Id. 

AnbcU 

0,307507 

PaorLi 

Ambula  di  Rotoli  3 pari  a 
chilogr.  2,673  

2,926761 

id. 

0,311675 

La  Soma  o Salma  da  vino  impuro  di  Benevento  si  divide  in  12  Lanselio, 
la  Langella  in  Amhole  8 Vg, 
l' Ambula  in  ? Caraffe. 

La  Soma  da  vino  puro  di  Benevento  si  divide  in  90  Ambulo. 

11  Piede  da  olio  di  Benevento  si  divido  in  4 Ambulo,  l ‘Ambula  in  4 Quartua.c. 

[ La  Soma  da  vino  di  Bagnara  si  divido  in  102  Amhole. 

11  Barilo  legalo  napolitano  si  divide  in  60  Caraffe. 

• 12  Barili  fanno  una  Bolle, 

1 pesi  indicati  nelle  misure  napoli  Urne  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere  e non 
servono  che  di  nomenclatura  distintiva. 

1 pedi  indicati  nello  misure  napolitano  da  olio  son  quelli  del  volume  ili  olio  che  devo  in  esso  contenersi  giacché  nel  sistema 
metrico  napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 


Titti  i Comi  ni  dei.  Circondario  . , 


^ Rotolo  . 
) Libbra . 


Clilb'gt  JliMt  > 

0,890907 

Chilogrammi 

0,320759 

“•  1 

1.122338  | 

Ljbbtr 

3,117605 


Secondo  la  legge  del  1810.  cento  Botoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Botolo  é di  Once  33  ■/,  e si  divido  in  1 tinti  Trnppesi. 

La  Libbra  si  divide  m ik'  lince.  l’Oncia  in  30  Tranpesi. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  1840.  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

(ìli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappoli,  il  Troppe*»  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  I Oncia  in  130  ('.arati , 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I Farmacisti  dividono  I Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

I»»  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  I * , fanno  il  Peso  aureo. 

4Ù  Botoli  fanno  un  Peso  per  la  calco. 

I 4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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CIRCONDARIO  DI  CERRETO  SANNITA 


IIOMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DEN0MINA740NB 

VALORE 

hi 

«ut  hi.  atti  «ietti 

l'EMlMiN  AZIONE 

VALORE  | 

in 

muuke  uciu  1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1 

840. 

Mrlri 

Canne 

Canna  

9,645503 

Metro 

0,378000 

1 Con™  DFL  ClRCOMHHIO 

Palmi 

Palmo 

0,464550 

Id. 

3,780000 

• 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Mei  ri 

Canne  < 

2,109360 

Metro 

0,474077  i 

i Concili  m CiBComumo 

Palmi 

Palmo 

0,463670 

Id 

3,794619 

La  Canna  legale  si  divido  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi , 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legalo. 

Secondo  l'uso  allusivo  anteriore  al  1841)  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

10  Palmi  Tanno  una  Pertica. 

Come  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  pure  nolio  varie  località  Passi  da  terra  di  Palmi  5 */, , 7 •/»■  8. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secando  la  legge  del  1840. 


Ti  tti  i Comuni  oh.  CiRcnvrur.ru 


Misure  abusive  anteriori  al  1810. 


Cerreto  Sannita,  Cosano  Mitri,  S.  Lo* 
RkMftLLo,  Pietra  foia,  Amorosi,  Castri, - 
venere.  Solopaca,  Gt  arpia  S.  Pramokti, 
Meuzzano,  S.  Salvatori  Tf.  lesino  , 
Flusso  Telesino,  Di  razzano,  Limatola, 
S.  Agata  de’  Goti 


TEI.ANDOLFO,  MoRCONR, 


11  Moggio  legale  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata  legalo. 

La  Canna  quadrala  prima  del  1810  era  di  61  Palmi  quadrati. 


Are 

6,998684 

Metri  quadrali 

0,069987 

Metro  quadr. 

| Palmo  quadrato 

Metri  quadrati 

0,069544 

Me  Irò  quadr. 

! Moggio  di  900  Pihsì  quadrati 
f di  Palmi  7 t/3  di  lato  . . . 

[ Vignale  di  1600  Passi  qna- 
| drati  di  Palmi  5 t/i  di  lato. 

Ettaro 

0,336486 

Ellara 

I Tomolo  di  576  Passi  quadrali 

1 di  Palmi  8 di  lato  

0,456485 

Id. 

MoRt'i  a 

0,1  42884 

Palmi  'iiikHtUì 

1 4,488400 


Palliai  quadrati 

1 4,383903 


2, 97)893 


Tomoli 

3,901900 
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Provincia  ili  BENEVENTO.  CirrtiJni*  di  mimo  SAttlT» 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

| 

DEROMt  n AZIONE 

i 

MISURE  DI  VOLUME 

1 

Misure  legali  tremulo  la  legge  del  1810. 

M>  iri  ««LI 

Plinti  tulli 

! Tutti  i Conuxi  ul  Ciar.iiXB.vnio 

l'almo  cubo 

0,018515  | 

Melro  rubo 

54,010445  i 

Misure  abusi  re  anteriori  al  1 810. 

Mrtri  tubi 

Palmi  cubi  ] 

j Tutti  i Contai  bel  Cirlukoakio 

Palmo  cubo 

0,018331 

Metro  cubo 

54,555903 

Secondo  la  lecirc  del  1810.  mi  Un  Palmi  cubi 

fanno  la  Canna  cuba. 

Il  Secondo  l’uso  interiora  «ni  181  *.  mille  Palul  cubi  fanno  mia  Pertica  cuba  e 

2 Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

| La  Canna  di  costumanza  per  lo  fabbriche  equivale  ai!  un  quarto  di  (lamia  cuba  abusiva. 

li  La  Canna  per  la  leirna  da  fuoco  di  256  Palmi  cubi  abusivi  equi  vale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/»  Tanno  la  Soma  per  l'arena  clic  si  divido  in  7 Cofani. 

.MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

VRIDI 

JJfiwrp  legali  secondo  la  legge  del  1810. 

Ettolitri 

Tomoli 

Tutti  i Cumi  ni  df.l  Circondario 

Tomolo 

0,555451 

Ettolitro 

1,800338 

Misure  abusive  Mferion  al  1840. 

Ettolitri 

Tomoli 

Tetti  i Comim  bel  Cibgoxdaiuo  . . 

Tomolo 

0,553189 

Ettolitro 

1,807700 

I Il  Tomolo  prima  e dopo  il  1840  si  divide  in 

24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misura  legali  secondo  la  legge  del  1840. 

Ettolitri 

Bauli 

Barile 

0.436250 

Ettolitro 

2.592565 

Tutti  i Cumini  dei.  i truomhiiio 

Litri 

Caraffe 

Caraffa  ili  Once  27,1  43  . . . . 

0,757084 

Litro 

1,375357 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Minare  da  vino. 

Ettolitri 

Barili 

Barile  di  72  Caraffe 

0,559309 

Ettolitro 

t.  787920 

Cosino  Mltri 

Litri 

Carjffo 

Caraffa  ili  Once  29  

0,776818 

Litro 

1.287303 

Et  1 ■•litri 

Barili 

Barile  di  GO  Caraffe 

0,430019 

Ettolitro 

2,522130 

Amorosi 

Litri 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  28 

0.750031 

Litro 

1,333278 

Ettolitri 

Barili 

Barile  di  G0  Caraffe  .... 

0.396595 

Ettolitro 

2,551463 

! S.  Saltatore  Tei.es iso 

Litri 

Caraffe 

1 

Cara  da  di  Once  24.676  .... 

0.660992 

Litro 

1,515878 
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Provincia  di  BEiNEVFNTO.  Circwdiris  di  CFBRKTO  S.M31TA. 


MISURE  LOCALI 

C 0 M r N I 

IlEVoMl/s  AZIONE 

VALORE 

in 

MUBB  NET AlClil 

DENOMINAZIONE 

<■11 

1 

CaSALDLM,  SASslNORO,  Campolattaig  . . . 

Barile  di  40  Pinte  

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

Barili 

2,799883 

Pinta  di  un  Rotolo 

litri 

0.893894 

Litro 

Putto 

1.119953 

Barile  di  60  Caraffe 

Uloliln 

0.535737 

Ettolitro 

B»nii 

t. 866589 

POKTKLAKDOLPO.  SOLOPACA 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0.892894 

Litro 

Caraffe 

1,1 19953  [ 

S.  Lupo 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,433947 

Ettolitro 

Barili 

2,304431 

Caraffa  di  Once  27  

Litri 

0,723244 

Litro 

Carati* 

4,382659 

MoRCONE  1 

Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,385730 

Ettolitro 

JUrlii 

2,592485 

Caraffa  di  Once  36 

Litri 

0.964326 

Litro 

Candir 

1,036994 

Barile  di  50  Caraffe 

Ettolitri 

0,446447 

Ettolitro 

Bai  ili  ! 

2,239907 

Flusso  Telksko,  Mkmzzano 

Caraffa  di  un  Rotolo  

Litri 

0,893894 

Litro 

Crntfr 

1,119983 

Cosano  Metri,  Mortone 

Ultore  4*  olio. 

Staio  dì  Rotoli  10  2/3  pari 

Ettolitri 

-Mail 

a chilogr.  9,504  

0,104063 

Ettolitro 

9,609599 

PlKTRAROLA  

Staio  di  Rotoli  11,52  paria 
chilogr.  10.264  

0,1 1 3388 

u. 

8,897777  j 

Amorosi,  Cerreto  Sannita,  Castelv e nere. 

S.  Lorenzello,  S.  Saltatore,  Teli  sino, 
Fricchio,  Di  razzano.  S.  Aoata 

Staio  di  Rotoli  10  >/3  pari  a 
chilogr.  9,207  

0,10081 1 

Id. 

9,919586  1 

Civitella  (Borgata  di  Cesano  Mi  rai,  . . 

Ciurma  S.  Framonti,  S.  Lorenzo  Mah- 

Pignatta  di  Redoli  2 S/3  pari 

Litri 

P’gnatto 

2,601565 

Litro 

0,384384 

Campolattaro 

Arabola  di  Rotoli  2.88  pali  a 
chilogr.  2,566  

2,809691 

id. 

*(L3559II 

PostELAXDoi.ro,  S.  Loro 

Am  boia  di  Rotoli  2,64  pari  a 
chilogr.  2,352  

2,575550 

id. 

0,388267 

Sassinoro 

Caraffa  di  Rotoli  0,72  pari  a 
chilogr.  0,642  

0,702423 

id. 

Camita 

1,423644 

Mfuzzako 

Staio  di  Rotoli  8 pari  a chi- 
logrammi 7,128  

7,804696 

id. 

$Uia 

0,128128 

Il  II  Barile  lettale  si  divido  in  60  Caraffe. 
12  Barili  fanno  mia  Botte. 

I peri  indicati  nello  misure  da  vino  nono  anelli  del  volume  di  armi  a distillata  che  dovevano  contenere  e ne 

i servono  elio  | 

||  di  nomenclatura  distintiva. 

i]  1 Beai  indicati  alle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in 

esse  contenersi 

, giacché  nel  si 

Atonia  metrico 

napolitano  Colio  si  misurava  a peso  c non 

a capacità. 

PESI 

Chilogrammi 

0,890997 

Chilogrammi 

1 Untali 

1.122338 

Turi  i Comesi  del  Circondario 

Libbra . . . . . 

0,320759 

Id. 

1 I.ìIiIm*  , i 

3,117605 
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Profiufia  di  BKNKVKMO. 


C 0 M lì  N I 


MISURE  LOCALI 

liEvlUMtliM 

VALORE 

i« 

IHl  U •OTHIà.W. 

Secondo  la  legai*  del  184U,  cento  llotolì  fanno  un  Cantaro. 

11  Rotolo  è di  poco  33  V*  e divìde  in  louo  Troppo?! 

La  Libbra  si  divido  in  12  Once,  l'Oncia  in  30  Trappoli. 

Secondo  ruso  abusivo  anteriore  al  18it),  cento  Libbre  fanno  un  C hiaro  piccolo. 

Secondo  la  \arietà  dei  luoghi  e delle  merci  xi  usano  pure  Rotoli  di  lìnee  3U,  36,  39,  42,  44,  48,  52  e 56. 

(ìli  oretici  dividono  l’Oncia  in  30  Tfappesi,  il  Trapper*  in  2i>  Acmi. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l'Oncia  in  IO  Dramme, 
la  Dramrnu  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani 

Dramme  t V*  fanno  un  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  il  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 


i 
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CIRCONDARIO  DI  SAN  BARTOLOMEO  IN  CALDO 


VALORE 

in 

autu  LAVALI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Mutu  e legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Titti  i ('omini  del  Circondario 


I Titti  i Cumini  del  Circondario  . 


\ Canna  . 
I Palmo  . 


Metri 

£,645503 

0,264550 


Misure  abusive  anteriori  al  (840. 


\ Canna  . 

f Palmo 


Metri 

2,109360 

Metro 

0,203670 

ld. 

Caìiìic 

0,378000 

Palmi 

3,780900 


Caiittr 

0,474077 

Palmi 

3,792619 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi , 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  IO  Centesimi, 
il  Centesimo  in  IO  Millesimi. 

"0U  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'ilio  abusilo  anteriore  al  1810  la  tonila  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 

! Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Paesi». 
lU  Passi  lamio  una  Galena. 

IH0  Galeno  fanno  un  Migljo. 
lU  Palmi  fanno  una  Pertica. 

Come  base  dello  misure  agrario  si  usavano  pure  nelle  vano  loca  li  lì  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  4 V*,  5 V»>  T Vf,  8. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  ta  legge  del  1840. 


! Tutti  i Cmirut  del  Circondario 


\ 'luggio 


S.  Bartolomeo  in  G alimi.  S.  Croce  di 
Moncone,  Foiano  di  Vai.  Fortore  . . . 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

( Tutti  i Cumini  del  Circondario | Palino  quadralo j 

Tomolo  di  900  Passi  quadrati  j 
i di  Palmi  7 di  lalo I 

S.  Bartolomeo  in  Calimi,  S.  Croce  di  ’ Tomolo  di  2756  i/4  Passi  \ 
Moncone,  Foiano  di  Vai.  Fortore  . . . . \ quadrali  di  Palmi  4 di  lalo 

I Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
\ drali  di  Palmi  I */a  di  lalo  . 

S Bartolomeo  in  Caldo,  Foiano  di  Val 
Fortori.  Montefalco.ne  di  Valle  Fon-  Versuradi 3600  Passuiuadrali 
T0RR  1 di  Palmi  1 di  lato 

Castelpaoa.no Tomolo  di  625  Passi  quadrali 

ili  Palmi  7 di  lato 


| Circe  Maggiore.  Beino,  S.  Marco  de'Ca-  l Tomolo  di  576  Passi  quadrali 
voti  . . \ di  Palmi  8 di  lalo 


Arr 

6,998684 

Metri  quiduli 

0,069987 

I Ara 

Metro  quadr. 

0,1  42884  | 

Palmi  r|ua  tirati 

14,288100  1 

M>tit 

0,069522 

Metro  quadr. 

I 

l'aluii  quadrai 

14,383963 

Elitre 

0,306391 

Ellara 

Tomoli 

3,261670  ! 

1 

1. 226366 

ld 

V<t.iu* 

0,813417 

0.212911 

ld 

't  *09680  4 

0.256283 

ld. 

9,901900  , 
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Provinria  di  BENKVEMO. 


MISURE  LUTALI 

C O M U N I 

DENOMINAZIONE 

v vi. ohe 

in 

mu.*t  tenuti». 

S.  Giorgio  la  Molara,  Ginestra , Foiano  i 
di  Val  Fortore,  Molinara,  Cartelvetere  ' 
in  Val  Fortore,  ColleSannita.Baselice,  , 
Girceli  o,  Castelfranco  in  MinCIano.  . . ' 

Moggio  di  900  Passi  ,|u, idrati 
di  l'almi  7 1/3  di  lato  . . . 

Vignale  di  lOOOPassiquadrali 
di  Palmi  5 i/i  di  lato  . . . 

CllWr 

0,336486 

Ciraadarin  di  SW  IMTHIRt  11  8tlW 


MISURE  METRICHE 


NUORE 

MliUfct  tucul 


1 


Mo-ìrU 

2,971893 


11  Mo^io  legata  è di  1000U  l'alati  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  fanno  una  Canna  Quadrata. 


La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1 84t»  era  ili  01  Palmi  quadrati. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  «Mondo  la  legge  del  la  40. 
I Palmo  cubo j < 


Metri  a ni»  I 

0,018515  I,  Metro  cubo 


Palmi  . «ili, 

;.i  olona 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


.Visure  allusive  anteriori  al  1540. 
I Palino  rubo ì 


Strili  cubi  | 

0,018331  Mei 


Palmi  cubi 

54,352903 


Secondo  la  legge  del  1810.  mille  Palmi  cubi  fanno  la  (latina  cuba. 

Secondo  l’uso  anteriore  «1  1840,  mille  Palmi  rubi  fanno  la  Pertica  culla  e fili  Palmi  cubi  fanno  la  ( 


La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  mi  un  quarto  della  Canna  abusiva  cuba. 
La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  abusiva  cuba. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutu  t Comuni  dei  Circondario  . . . 


Un  i>lt<ti 

0,555451  I Kll 


Tomoli 

1.800338 


Misure  allusive  auteriuii  al  1810 
Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo I 


Rtlolllli  I 

■0,553189  I Ettolitro 


Tomoli 

1,807700  I 


Il  Tomolo  legale  si  divido  in  24  Misure. 

Il  Tomolo  abusivo  si  divide  in  IG  Quart.troli 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  sterni, h la  legge  del  1840 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . . . . 

\ Barile 

1 Cara  Ila  di  Once  27,143  . 

Ettolitri 

((.436250 

l.Uti 

0,727084 

Eltolilro 

Ltlro 

Salili 

2.292262  . 

Ortffr 

1.375357 

Misure  allusive  anteriori  al  1840. 

Vii 'lire  da  tino. 

S.  Bartolomeo  in  Gai  no,  S.  Croce  di 
Morconr,  Baselice,  S Giorgio  la  Mo- 
i.ara,  Molinara  , S.  Marco  di:'  ('avuti  , 
Circello,  Castelvetere  in  Val  Fortori 
Foiano  di  Vvl  Fortore.  Reino,  Colle 
Sannita,  Ginestra , Monteeai.cone  in 
Val  Fortore 

j 

Barile  di  40  Caraffe 
, Caraffa  ili  un  Mutalo 

Elinliiri 

0,357138 

Litri 

0,892891 

Eltolilro 

Litro 

Strili  ! 

2.799883 

Canile 

1,1 19953 
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fiorimi,;  «li  BENEVENTO. 


CìrcMilari*  di  SA.1  lARTOLWIO  1*  CALDO. 


MISERE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C O M l N 1 

DUNOSI  1 NAZIONE 

VALORE 

in 

MIM.BE  METRI»  Ite. 

DEMuaiVUIOPk  E 

VALORE 

in 

Ubimi  LOCALI 

t 

Barile  di  40  Caraffe  

EUo  Lui 

0,385730 

Ettolitro 

Barili 

2,592*85  ! 

Cerce  Maggiore 

Caraffa  <ii  Once  36  

Liti* 

0,964326 

Litro 

Caraffe 

1,03699* 

Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 
0. *01 802 

Ettolitro 

Sanlt 

2, *88785  ! 

Castelfranco  in  Mìsclano 

Caraffa  di  Once  37  * » .... 

Diri 

<,00*506 

Litro 

Caraffe 

0,99551* 

t 

ì S.  Bartolomeo  in  Caldo  

Misure  da  olia. 

Staio  di  Rotoli  IO  *[.i  pari  a 

Ettolitri 

suda 

chilogr.  9,50* 

0,104063 

Ettolitro 

9,609599 

i Castelfagano,  Cantei vetere  in  Val  Fon- 

(giraffa  di  Botoli  0,72  pati  a 

Litri 

Caraffe 

0,702*23 

2,601565 

Li  Irò 

t,  *236** 
1*o’38i38* 

S.  timido  la  Molara,  F cu  ano  di  Val  For-  i 
tore,  S.  Marco  Dti  C a voti,  Molinara  . 

Ambo  la  di  Botoli  2 j pari 
a chilogr.  2,376  

Id. 

Baseeice,  Coll»  Semita  

Staio  di  Rotoli  1 0,56  pari  a 

Ettolitri 

Stala 

chilogr.  9,100  

0,103022 

Ettolitro 

9,706666 

Ambula  di  Rotoli  2,88  pari  a 

Lini 

chilogr.  2,566  

2,800691 

Litro 

0, 35591 1 

j Castelfranco  in  Misciaxu 

Metro  di  Rotoli  2 pari  a chi- 
logrammi 1 ,782 

1,95117* 

Id. 

Bletri 

0,512512 

Ginestra 

Ambula  di  Rotoli  2,6*  pari  a 
ebilogr.  2,332  

2,575550 

Id. 

AnaUol* 

0,388267 

■ Montefalcone  di  Val  Fortore  

Ambola  di  Rotoli  3,24  pari  a 
chilogr.  2,887 

3,160902 

Id. 

0,316365 

11  Barile  legale  si  divide  in  CO  Caraffe. 

12  Barili  legali  fanno  una  Botte. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  elio  dovevano  contenere  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  alle  misure  da  olio  sono  quolli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacche  nel  sistema  metrico 
napolitano  I olio  si  misurava  a peso  e non  a capacitili. 

PESI 


Titti  i Comuni  del  Circondario 


i Rotolo  . . 

Oiìtafiamml 

0,890997 

Chilogrammi 

) Libbra  

0,320759 

ld. 

Rotoli 

t,  122338 

Libbre 

3,117605 


Secondo  la  legge  del  1840,  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  6 di  Once  33  V.  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

La  Libbra  sì  divide  in  12  Once,  l’Oncia  in  90  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840,  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi,  il  Trappeso  m 20  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l’Onoit  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  18  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 */,  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fhnno  un  Peeo  per  la  calce 
4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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MISURE  DI  LUNGHEZZA 

M«t] 

IBimcìo  mercanl.  di  Bergamo  0, 

Braccio  da  fabbr.  di  Bergamo.  0, 

Braccio  di  Milano 0, 

Careno  di  Bergamo 8, 

Vane seta,  Biumano | Trabucco  di  Milano 8, 


Moti 

0,659319 

Metro 

0,5314)4 

Id. 

0,594936 

Id. 

3,636603 

ld. 

3,611110 

Id. 

Staccia 

1,516715 

1,881770 

1,680858 

Careni 

0,380780 

Tnbo«  fai 

0,388979 


Il  Braccio  mercantile  di  Bergamo , il  Braccio  da  fabbrica  di  Bergamo  ed  il  Braccio  di  Milano  ai  diridono  in  12  Once, 
l’ODCia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  I?  Atomi. 

Il  Cavetto  di  Bergamo  ed  il  Trabocco  di  Milano  li  dividono  in  6 Piedi , 
il  Piede  in  12  Uoce, 


l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Pertica  di  Bergamo 

Aro 

6,633083 

MeLn  quadriti 

Ettara 

Braccio  da  (attrita  ,tadr  di  Berjaa». 

0,388401 

Metro  quadr. 

Braccio  qnadralo  di  Milano . 

0,353949 

Id. 

Pertica  di  Milano 

6,545179 

Ellara 

radiche 

15,098711 

Braccia 

3,541061 

8,885363 

Pertlch* 

<5,278420 


La  Pertica  di  Bergamo,  come  la  Pertica  di  Milano,  si  divide  in  24  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once  di  Tavola, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  in  12  Atomi  dì  Tavola. 

Il  Braccio  da  fabbrica  quadrato  di  Bergamo  ed  il  Braccio  quadrato  di  Milano  si  dividono  in  12  Once  di  Braccio  quadrato, 
l'Oncia  in  12  Punii, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  quadrato. 


MISURE  DI  VOLUME 


Torri  i Comuni  del  Circondario. 


1 Brame  da  fattrice  uh)  di  Dtrgaii. 

SMrt  cab! 

0,150078 

Metro  cubo 

1 Braccio  cubo  di  Milano  .... 

0,810577 

Id. 

Sfaccia  cuba 

6,663464 

4,748818 


11  Braccio  cubo  d*  fabbrica  di  Bergamo  ed  il  Braccio  cubo  di  Milano  si  dividono  in  12  Once  di  Braocio  cubo, 
l'Oncia  in  12  Punti , 
il  Punto  in  <2  Atomi  di  Braccio  cubo. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Il  EtlaMtrt  I 1 Som* 

Soma  o Sacco  di  Bergamo  . 1,71 3813  I Ettolitro  J 0,583835 
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Provincia  di  RElUìAMO.  Circondario  di  MIGAM. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

denominazione 

valore 

in 

MI9DBC  «nilCHC 

DENOMINAZIONE 

A 

Sarkico,  Vi  a panica,  Comuni  del  Manda- 

Sacco  o Bisarca  da  carbone. 

Et  (olito 
5,140543 

Ettolitro 

S*«hl 

0,t  95493 

| Comuni  del  Mandamento  di  Sarnico 

Bissacehina  poi  rat-bone  .... 

3,494915 

Id. 

Bum:  ihine 

0,  *0081 5 1 

- 

Il  Sacco  di  Bergamo  si  divide 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Ouaiiaro  in  4 Sedicini, 
il  Sedicino  in  4 Quartini. 

n 8 Staia, 

MISURE  ni  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

1 

Ettolitri 

0.706905 

Uni 

1,63635* 

1,54736* 

IMUM 

0, *97*47 

Brest* 

1,(1*616 

Pini. 

6,1 1 11  *7 
6,5*7656 

feti. 

3,0103*3 

Comuni  dei  Mandamenti  di  Zogno  e Piazza 

Skri.na,  Zogno,  Comuni  del  Mandamento 
di  Piazza  

1 Parifica 

Decalitro 

Id. 

Kerla  bresciana « 

Ettolitro 

La  Brenta  di  Boriamo  si  divide  in  6 Secchie, 
la  Secchia  in  9 Pirite, 

1 La  Pinta  in  2 Boccali, 

il  Boccale  in  A Zaino. 

La  Zorla  bresciana  si  divide  in  4 Secchie , 
la  Secchia  in  9 Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 

; il  Boccale  in  2 Mezzi, 

il  Mezzo  in  2 Tazze. 

La  Pinta  di  Zogno  e quella  di  Serino  si  dividono  in  2 Boccali,  il  iloccato  in 

Zaine. 

PESI 

Tutti  t Comuni  dei.  Circondario J 

Libbra  grossa  di  Bergamo  . . 
Libbra  piccola  di  Bergamo. . . 

QiiLignmm» 

0,814844 

0,345149 

Chitogramma 

Id. 

Libbra 

1,330381  j 
3,075703 

La  Libbra  grossa  si  divido  in  39  Once, 
la  Libbra  piccola  in  12  Once. 
l’Oncia  in  21  Denari . 

| il  Denaro  in  24  Grani. 

j Per  gli  usi  farmaceutici  si  adoperava  la  Libbra  piccola  mercantilo,  o la  Libbra  medica  di  Vienna  eguale  a Grammi  420,008. 
(Hi  orenci  usavano  il  Marco  di  Zocca  di  Milano  di  Grammi  234,997:  il  Lutato  d'Olanda  di  Grammi  0,20567:  ed  il  Carato  di 
Venezia  di  Grammi  0,20703. 

1 

J 
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CIRCONDARIO  DI  CLUSONE 


1 COMUNI 

MISURE  I.0CAU 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

ia 

MLMJBC  KCTftrcra 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

ia 

mirti  locali 

r 

1 

MISURE  DI  I.UNGFIEZ7.A 
Braccio  mercant.  di  Bergamo. 

Moiri 

0,659319 

Metro 

Brjfcii 

4,546745 

Tutti  i Comuxi  del  Circondario 

Braccio  da  fabbr.  di  Bergamo. 

0,531 41 4 

Id. 

1.881770 

Braccio  di  Milano 

0,594936 

Id. 

1.680852 

' 

Carezzo  di  Bergamo 

2.626603 

Id. 

Cattisi 

0,380720 

H Braccio  mercantile  di  Bergamo,  il  Braccio  da  fabbrica  di  Bergamo  ed  il  Rmccio  di  Milano  si  dividono  in  12  Once. 
l’Oncia  in  12  Punti,  R 

il  Punto  in  12  Atomi 
Il  Cavano  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Commi  del  Circondario. 


< Pertica  di  Bergamo 

Ar* 

6,623082 

Mrtit  i)uidnll 

Etlara 

< Braccio  da  fabbrica  quadralo. 

0,282401 

Mclro  qpadr 

[ Braccio  quadralo  di  Milano  . 

0,353949 

id. 

Partirli# 

I 5,09871 1 

Broccia  t*»4« 

3,541001 

2.825263 


L«  Partici  si  divide  in  24  Tavolo, 
li  Tivoli  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Onre, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

»I  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

11  Braccio  quadrato  da  fabbrica  di  Bergamo  ed  il  Braccio  quadrato  di  Milano  si  dividono  in  12  Once, 
1 Oncia  ui  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  quadrato. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tom  i Comuni  del  Circondario. 


Braccio  da  fabbrica  cubo... 
Braccio  cubo  di  Milano 


Mei  ri  cuW 

0,150072 

0,210577 


Metro  cubo 
' Id. 


Bnwcl*  robe 

6,663464 

4,748848 


^ ®5SSl®  cVk°  da  fabbrica  di  Bergamo  ed  il  Braccio  cubo  di  Milan‘0  si  dividono  in  12  Once, 
I Oncia  m 12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  rubo. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Tutti  i Comuni  del  Circondario» j Soma  o Sacco  di  Bergamo. 

Comuni  del  Mandamento  di  Cluson.i.  esclusi  f 0 
quelli  di  Valle  di  Scalte ì Sacco  dl  fusone. 


S CHILI*  A RIO,  VlLHWORE,  OLTREraVO,  Co-  J 
lere,  Azione , formanti  la  Valle  di  l Sacco  della  valle  di  Scalve. 
Scalte I 


Eifelllri 

1,71281 2 

Etlnlilrn 

5,101607 

Id. 

6,419999 

Id. 

Som» 

0.583835 

S»n  hi 

0,196016 


0,155763 


n bieco  di  Bergamo  il  divido  in  8 Sta», 

10  Staio  in  4 Quartari . 

11  Quarta™  In  1 SedJeim, 
v u s>‘5,lcino  in  1 Quartini. . 

-el  Mandamento  di  Lovent  ai  u-m  il  Sacco  di  OJn.one  col  ,iomo  di  Sacco  da  mulo  e ai  divido  in  2 Succhi  da  Portino. 
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CIRCONDARIO  DI  TREVIGLIO 


MISURE  LOCALI 


MISITIB  METRICHE 


Comuni  del  Mandamento  di  TnF.vir.i  io.  e 
Comuni  di  Cono,  A stessati,  Iseo.  Fos- 

T AVELLA,  MozZASICA 

Comuni  dei  Mandamenti  di  Martinekgu, 
Romano,  Verdello  Maggiore,  eccettualo 
il  Comune  di  Moiirnica 

Comuni  dei  Mandamenti  di  Verdello  Mag- 
giore, Martisesgo,  e Comuni  di  Barbata, 
Baiuano,  Fara  Olivana,  .Moresco,  Pu- 
msisGO,  Romaso,  Torre  Pallavtcisa  . 

Comuni  dei  Mandamenti  di  Treviglio  c Ro- 
mano, eccettuati  i Comuni  di  Bariano, 
Moresco,  Romano  di  Lombardia 

Comuni  dei  Mandamenti  di  Verdello  Mag- 
giore e Martlsengo,  c Comuni  di  Be- 
vano, Fara  Olitane,  PrsiENENCo, Romano 


DENOMINAZIONE 

io 

denominazione 

ttisl'u  WCTULja 

1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

■ Braccio  milanese 

*0*591936 

Metro 

Braccio  mcrcant.  di  Bergamo 

0,65931» 

Id. 

( Braccio  da  fabbr.  di  Bergamo 

0,531  Ili 

Id. 

1 

2,611410 

Id. 

1 Piede  Liprando  

0,416208 

id. 

| Cavezzo  di  Bergamo 

2,626603 

Id. 

i Braccio  o Piede  bresciano  . . 

0,175467 

Id. 

I Trabucco  cremonese 

2,901233 

Id. 

. VALORE 
la 

■MCU  LOCiU 


Bracca 

t. 680851 


1,546715 


Trabucchi 

0,38897» 

Fi» di 

8,811  <36 

Cimi! 

0,380720 

•rami 

2,103195 

Tnbatcki 

0,344681 


Il  Braccio  milaneso,  il  Braccio  mercantile  di  Bergamo,  il  Braccio  da  fabbrica  di  Bergamo  ed  il  Braccio  o Piede  bresciano  si 
dividono  in  12  Once, 
lOncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

E Trabucco  di  Milano,  il  Cavezzo  di  Borgaruo,  cd  il  Trabucco  cremonese  si  dividono  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

MISURE  1)1  SUPERFICIE 


Mandamenti  di  Trbviglio  e (àomuni  di  An-  i Braccio  quadralo  milanese  . 
tignate,  Covo,  Fontanella,  Isso,  Moz-  [ 

zanica  ) Braccio  d asse  milauese  . . . 

Mandamenti  di  Martinengo  e Verdello  ) 

Maogioh!,  e Comuni  di  Barrata  Ba-  J,  Wkr . d, fc 

hiano , Fa^a  Oi ivana.  Morfngo,  Punk-  i n J 

nengo,  Romano.  Torre  Pallavicina  . . . ) 

Mandamenti  di  Treviglio  c Romano,  ec-  j 

cetluati  i Comuni  di  Bariano,  Morengo,  ' Pertica  di  Milano 

e Romano  di  Lombardia \ 


Pertica  di  Milano. 


Mandamenti  dì  Martinengo  e Verdello 
Maggiore  c Comuni  di  Bariano,  Fari 
Olivana,  Romano,  Pumenengo 


Pertica  di  Bergamo 

Braccio  o Pic.lr  qk.adialo  ili  Brrxia 
Poi  lira  crurnoiit'hC 


TI.UI  ,,i,»Aiili 
0,353949 

Metro  quadr. 

Inula  quadr 

2,825263 

1,415798 

Id. 

Bracai  d a ne 

0,706316 

0,282401 

Id 

3,541061 

*6,545179 

EH  Ara 

Pertifh* 

1 5.3784  Ì0 

6,623082 

Id. 

15,09871 1 

0.226069 

Are 

8,080469 

1 

Metro  quadr. 
Ettara 

Braccia  quadr. 

4,423128 

ferì  ir  he 

12,375520 

D Braccio  quadrato  milanese,  il  Braccio  da  fabbrica  quadrato  di  Bergamo,  il  Braccio  o Piede  quadrato  di  B»otia 
In  12  Once  di  Braccio  quadrato. 


UOneia  in  12  Punti, 
u Punto  m 12  Atomi 


Punto  m 12  Atomi  di  Braccio  quadralo. 
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JIISURP.  locali 

MISURE  METRICBE 

COMUNI 

1 

j VALORE 

DE>O*IN*7[0VE  in 

MISCHI  e KETR1UIB 

valore 

DE\OM!*AZIO*E  in 

1 "Hi  ll  LOCALI 

i 

I 


Il  Braccio  d'asse  milanese,  eguale  a quattro  Braccia  quadrale,  si  divide  in  12  Duce  di  Braccio  d'ause, 
ronda  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  d'asw». 

La  Pertica,  misura  agraria,  si  divida  in  24  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi  <U  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Onda  in  12  Punti, 
n Punto  in  12  Atomi  di  Tavola, 


MISURE  DI  VOLUME 


Mandamento  di  Tritìgmo,  Comuni  di  Às- 
teoiute,  Coto,  Fontanella,  Isso,  Moi- 

Braccio  cubo  di  -Milano 

Stiri  «uhi 

0.410577 

Metro  cubo 

Mandamenti  di  Martinengo,  Verdello  Mag- 
giori, e Comuni  di  Barbata,  B ariano, 
Fara  Olia  asa  , Moresco  , Pctieuengo  , 
Rombo,  Tome  Palla yicdu 

Bracci»  ila  fabbrica  cube  di  tergano 

0,150072 

ld. 

Caldo 

Bracci*  t Pi&de  colio  di  lencia  .... 

0,1 07 188 

ld. 

Bri'  il  fut>* 

4,748848 


8, 003464 
9,303364 


Il  Braccio  cubo  milanese,  il  Braccio  da  fabbrica  di  Bergamo  cd  il  Braccio  o Biodo  cubo  di  Broscia  si  dividono  iu  1 2 Once 
di  Braccio  cubo,  ' 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  cubo. 

Bel  Mandamento  di  Trevislio  e nei  Comuni  di  Antcgnate,  Uovo,  Fontanella,  Isso  e Mozzanica  si  usava  puro  il  Carro  da  legna 
milanese,  eguale  a 16  Braccia  cube. 


MISURE  1)1  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Mandamento  di  Tmyiouo,  Comuni  di  Alo-  | "“(SS'0  di  Alitano.  . 
rendo,  Mommo I Moggio  da  carbone  . 


Tetti  t Comlm  del  Circondario, eccettualo  ,•  „ „ 

il  Comune  di  Mormoo  s#m4  0 Sact0  dl  Bi  rKamo  ' 


ARIDI 

Eli  «litri 

1,464313 

Ettolitro 

4,451033 

ld 

1,714814 

ld. 

Moduli 

0,683834 


0 ,444241 


Semi 

0,583836 


Il  Moggio  di  Milano  si  divide  in  8 Stai*, 
lo  Staio  in  \ Quartari, 


10  Staio  in  \ Quartari, 

11  Quartato  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

La  Soma  di  Bergamo  si  divide  in  8 Stata, 

10  Staio  in  4 Quartati, 

11  Qunrtaro  in  « Sedirini , 
il  Sedieino  in  4 Quartini. 

Diari  Some  fanno  un  Carro. 


MISERE  DI  CAPACITA  PEI  LiyillDI 


Tutti  t Cobuw  dei.  Circondari.'.  fuetto 
il  Comune  di  Moliamo,  

limila  di  Milano 

Eli  olili! 

0,755344 

Ettolitro 

Mandamenti  di  Martuìinco.  Romano,  e 
Verdello  Maggiore,  eccettuati  i Comuni 
di  Calcici  e JIoiiamca 

Illecita  di  Bergamo  

0.706905 

ld 
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Proibitisi  «li  BKRGAHO. 


f.irctadan*  m fRKlKUQ. 


V Al.OftC  [ VALORE 

tu  rnoMi* azione  [ in 

miai  kk  MkTRlCHK  i **i»t*n  L*>r.vt 


Eit.-liln 

0, 497127 


ZrrU 

2.010343 


La  Brenta  di  Milano  si  «livido  in  3 Stai  a , 

10  Staio  in  4 Quartati . 

11  QuarUro  in  8 Bacali, 
il  Boccale  in  4 Zaino. 

La  Brenta  di  Boriamo  gì  divido  in  6 Socchio, 
la  Socchia  in  9 l'imo, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaino. 

La  Zorla  bresciana  si  divido  in  4 Secchio, 
l.t  Secchia  in  9 Piu  re, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mozzi, 
il  Mozzo  in  2 'l  azzo. 


Mandamento  di  Tre  viglio,  e Comuni  di 
Morengo  e Mozzatila 

Libbra  piccola  di  Milano  . . . 

Cl'ilv.gratmni 

0,326793 

Chilogramma 

•Horesgo 

Libbra  grossa  di  Milano. . . . 

0,762517 

ld. 

Mandamrnlo  di  Tri.  viglio  , Cnimme  di 

MotZAKICA 

Libbra  <jmw  di  30  Once  Milanesi.  . . 

0,816985 

Id. 

Mandamenti  di  Martinengo,  Romano,  Ver- 

Libbra  grossa  di  Bergamo. . . 

0,81  2822 

Id 

dello  Maggiore,  eccettuali  i Comuni 

di  Morldgo  e Mozzami» 

Libbra  piccula  di  Bergamo. . 

0,325129 

ld. 

Lil.br* 

3,0GC041 
4,31 1 446 


4,230281 

3,075703 


La  Libbra  piccola  «li  Milano  gì  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  piccole  fanno  un  Buhbo. 

I0D  Libbre  piccole  fanno  un  Quintale. 

La  Libbra  grossa  di  Milano  si  divide  in  28  Olmo, 
l'Oncia  in  24  Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  grosse  fanno  un  Peso. 

!0!i  Libbre  grosse  fanno  un  Fascia 

La  Libbra  grossa  di  30  Once  milanesi  ha  le  <>r.ce  eguali  alla  Libbra  crossa  e piccola  di  Milano. 

La  Libbra  grossa  di  Bergamo  si  divide  in  30  Once, 
l'Oncia  in  I Quarti, 
il  Quarto  in  6 Denari , 
il  Denaro  in  21  Grani. 

10  Libbre  grosse  fanno  un  Peso. 

La  Libbra  piccola  di  Bergamo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari , 
il  Denaro  in  21  Grani. 

Pei  medicinali  si  usava  la  Libbra  medica  viennese  eguale  a grammi  42i»,Ot'8.  Però  anteriormente  al  1841,  ed  anche  posterior- 
mente, in  via  abusiva,  ai  uaavano  anche  le  Libbre  piccolo  di  Milano  o Bergamo  ne;  Gomnni  ove  esse  erano  in  uso  per  gli 
usi  mercantili. 

Per  I oro  o le  gioie  usavaai  in  tutto  il  Circondario  il  Marco  di  Zecca  di  Milano  pari  a Grammi  234,997,  ed  il  Carato  d’Olanda 
di  Grammi  U.2U567.  Nei  Mandamenti  di  Mariinengo,  e Verdello  maggiore,  c nei  Comuni  di  Banano,  Morengo  e Domano, 
una  vasi  inoltre  il  Carato  di  Venezia  di  Grammi  0,29*03 


Digitized  by  Google 


PROVINCIA  DI  BOLOGNA 


MS 


1 Braccio  mercantile 

M«n 

0,640039 

Metro 

1 Piede  agrimcnsorio 

0,3800:18 

Iti. 

Tutti  i Commi  bei.  Cieuomiaeio 


11  Braccio  si  ritiene  di  20  Once  del  Piede,  e si  divide  in  metà,  lenti,  quarti,  sesti,  «1  ottavi, 
il  Piede  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  12  Punti.  Io  Piedi  fanno  una  Pertica 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Tutti  i Costimi  del  Ciicoximmo 1 Tornalura 


Un  cela 

1,562406 

Pirati 

2,630898  ; 


Dura  | 

0,208044  PI  tara 


Tvmriiirr 

4.8061  83 


La  Tanin iti ra  è di  f 44  Pertiche  quadrate  o Tavole.  La  Tavola  si  divide  in  100  Piedi  quadrati.  1J  Piede  quadrato  i 
quadrato. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Ciicondaiuo 


t Tassello 

MHrt  rubi 

6,864325 

Metro  rubo 

| Carro  da  legna 

5,930776 

M. 

Il  Passetto  è di  125  Piedi  cubi. 

1J  Carro  da  legna  è di  IU8  Piedi  cubi.  • 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

| I lUtoli 

Tom  i Couom  del  Cikcondario I Corba 0," 


titoliti  4 I 

0,7864*8  Ettolitro 


Patenti 

0,145684 

Cstri 

0,168612 


Cork» 

1,271  540 


La  Corba  si  divide  in  ? Staia, 

10  Staio  in  8 Quarliroli , 

11  Ouartirolo  in  8 Quartirini. 

Due  Corbe  fanno  un  Sacco.  Dieci  Sarchi  fanno  un  Carro. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  I.KjUIOI 


Tutti  i Comuni  del  Ciucondahio 


t Corba 

lutatimi 

0,783931 

Kl Ioli  Irò 

/ Libbra  da  olio 

Latri 

0,395330 

Litro 

CerV 

1,272  376  j 

Llfcbcr 

2,529532  ! 


La  tiorba  si  divide  in  1 Quartnrole, 
la  Q'inrtarola  in  lù  Boccali, 
il  Boreale  in  t Fogl Sette. 

Dieci  Corbe  fanno  una 'Castellato. 
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Protinela  di  BOI  OGNA.  Circondario  di  80U61A. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

' ''  1 

« 

PESI 

r 

Chilo  tram  mi 

Libbre 

Tutti  i Comuxi  del  Cibcokdàbio 

Libbra  mercantile 

0,361851 

Chilogramma 

2,763572  j 

La  Libbra  mercantile  si  divide  in  12  Once, 
La  Libbra  medicinale  si  divido  in  12  Oncot 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  24  Grani. 

Libbra  medicinale 

'Oncia  in  8 Ottavi. 

0,325665 

ld. 

3,070636 

Digitized  by  Google 
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CIRCONDARIO  ni  IMOLA 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  [ 

C 0 M U N 1 

DENOMINAZIONE 

vaijore 

è.. 

MIA  tue  «vincili. 

DENOMINAZIONE 

valore  [ 

i» 

NltTAK  1-OC41.I  j 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Un  ri 

0,639350 

Metro 

Itttirii 

1,364088 

Imola,  Mordano 

Piede  agrimensori© 

0,139061 

0,509009 

0,610039 

!d. 

Id. 

Piedi 

2,274481  | 
1,757441  ' 

Bue < il 

t, 562406  J 

Casal  Ficminese,  Castel  Cuelfo.  Medi- 

Braccio  mercantile 

Id. 

cina,  Castel  San  Pietro  dkli.' Emilia  . . 

Piede  agrimensorio 

0,380098 

Id. 

630898  | 

! Il  Braccio  mercantile  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  12  Punti. 

i 11  Piede  agrimensorio  di  Imola  e quello  di  Perca  si  dividono  in  10  Once,  l’Oncia  in  IO  Punti. 

I 11  Piede  agrimensorto  di  Casal  huminese  si 
i Dieci  Piedi  far.no  una  Pertica. 

divido  in  12  Once,  l'Oncia  in  12 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Punti. 

Ellsrt 

0,193302 

0,323771 

Torniture 

5,173263 

3,088603 

Id. 

Casal  Ficminese.  Castel  Giei.fo,  Medi- 

osa,  Castel  Sas  Pietro  dell’Emilia  . . 

Tornatura  

0,208044 

id. 

4,806683 

La  Tornatura  di  Imola  si  divide  in  100  Tavole. 

| La  Tornatura  di  Pozza  si  divide  egualmente  in  100  Tavole. 

■ La  Tornatura  di  Casal  Fiuminese  si  divide  in  144  Tavolo. 

MISURE  DI  VOLUME 
l Piede  cubo 

Metti  «ubi 

0,08  4987 

Metro  cubo 

Piedi  (uh* 

11,766486 

! Imola,  Mordano ^ 

Piede  di  schiappa 

0,212407 

Id. 

4, 706643 

0,184229 

0,864325 

Id. 

5,428034 

P*1**-UÌ 

0,145681 

Casal  Fiumisesf,  Castei.  Guelfo,  Medi- 

Passetto 

Id. 

cima,  Castel  Sas  Pieteo  nell’Emilia  . . 

Carro  da  lesina  

5.930776 

Id. 

0,468612  | 

1 II  Piede  cubo  di  Pozza  è di  1000  Once  cube. 

1 II  Passetto  di  Casa!  Kiuniinese  è di  125  Piedi  cubi, 
li  Carro  da  legna  è di  Iu8  Piedi  cubi. 

MISERE  DI  CAPACITÀ  PER  GL! 

t Corba 

ARIDI 

Kllullirt 

0,088086 

Ettolitro 

Corbe 

1,452041 

Imola,  Dom.  Mordano 

Bozzolo  da  mugnaio 

0,028371 

Litro 

Butioli 

0,352473  | 

Casal  Filminese,  Castel  Guelfo.  Medi- 
cina, Castel  San  Pietro  nell'Emilia  . . 

0,780448 

, 

Ettolitro 

Corbe 

1,271540 

La  G 

orba  di  Imola  si  divide  in  2 Stair 

10  Staio  in  8 Quartiruoli, 

11  Quartirolo  in  8 Scodelle. 

La  Corba  di  Casal  Fiumi  nono  si  divide 
lo  Staio  in  8 Quartiroli, 
i!  Quartirolo  in  # (hmrticini. 

| Due  Corbe  fanno  un  Sacco 

in  2 Slaia, 

Digitized  by  Google 


m 


Pi  et  farla  «li  EOLCGKA. 


MISI  KE  DI  CAPACITÀ  PICI  LIQUIDI 


^ Corba  ila  vino.. 

. . . . < Corba  «la  mosto  . 
i Libbra  da  olio  . . 


Doli.  Dnzza.  Mobww. 


Gasai.  FnaiiNKsr,  Casth.  Ciivi.fo,  Mhj;-  \ **or^il 

cintò.  Cast»  San  Pietro  Nhi.t  K.iiUA.  J Libbra  da  olir». 


La  Corba  «la  vino  di  Imola  si  divide  in  6T»  Roernli,  il  fioccale  in  3 Terzetti  o in  \ Foglietto, 
la  Corba  da  mosto  si  divide  egualmente  in  60  l torca  li.  Diaci  Corbe  fanno  una  Castellata. 

La  Corba  di  Casal  Kinmirose  si  divide  In  4 Qua  riarda, 

In  Qnnrtnmla  in  IT»  fioccali, 
il  fioccalo  in  \ Foglietto 

La  Libbra  da  dio  si  divide  in  metà,  lenti,  quarti. 


CircsmLno  »li  IVOM. 


fclloM'ri 

0,716758 


0,847001 

i 

0,006150 

i:t. <l,„l 

U.78331 

0/495330 


MISURE  METRICHE 

vaiamo; 

DENOMINATONE  Mi 

NKLRK  UlClU 

Ettolitro 

CimIm- 

1, 530123 

li!. 

M 70383  ' 

Litro 

2,524  424 

Ettolitro 

ChhIk- 

1.272370 

Litro 

Ulilnr 

2,520532  1 

I 


(moi  a,  Do/7. a.  Mordano I Libbra 


CMIagraixnii 

0,362583  Chilogranima 


Gasai.  Fiuminese.  Castki.  Cubito,  Medi- 
cina, Castel  San  Pietro  nell' Eh  ili  a . . Libbra. 


0,361  Hai 


La  Libbra  si  divide  in  I?  Cuce,  I Oncia  in  8 Ottavi. 


LiEHr* 

«,757987  li 


2,763572 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  VERGATO 


II!) 


1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  MmiClIE  | 

C 0 M C N 1 

fi 

DEftOMlVAZIONE 

DC\OMINA7.IOVE 

vaijose 

- 

MHt'BK  L DM, ALI  i 

1! 

; 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

r 

| 

! 

Mei  ri 

0,640039 

0,380098 

Biac.-ia 

1,36  24  (ÌU 

r 

i Tltti  i Co  mini  dei.  Circondario . < 

| 

Piede  agrimcnsorio 

IO. 

Piriti 

2.630898 

[! 

j 11  Braccio  si  divide  in  12  Once.  l'Oncia  in  12  Punii. 
11  Piede  si  divido  in  12  Once,  l'Oncia  in  12  Punti. 

10  Piedi  fanno  una  Pertica. 

i 

1 

ìi 

II 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

1 

'■  Titti  i Covi  si  dei.  Ciicosdimo 

Tornatura 

di<m 

0,208044 

E tiara 

Turni  luti- 

4, 806131-1 

[1 

i La  Tornatura  Ri  divide  in  141  Pertiche  quadrate  o Tavole. 

J,  La  Tavola  ai  divide  in  100  Piedi  quadrati,  il  Piodo  quadrato  in  144  Once  quadrato. 

i 

MISURE  DI  VOLUME 

ì 

Titti  i Comuni  del  Circondario J 

Passetto 

Metri  cubi 

6,861325 

5,930776 

Metro  cubo 

Id. 

F.  tarli) 

0,145681  | 

Cai  ri 

0,168612 

19 

i 

11  Passetto  »'  compone  di  125  Piedi  cubi. 
Il  Carro  da  legna  è di  108  Piedi  cubi. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

li 

| 

Et  I olii  i 

0,786448 

Ettolitro 

Catte  : 

4,271540  j 

j 

a 

! 

B 

i 

1 

La  Corba  si  divide  in  2 Staia, 

Jo  Staio  in  8 Quartiroli. 
il  Quartirolo  in  8 Quarticini. 

Due  Corbe  fanno  un  Sacco.  Dieci  Sacchi  fanno  un  Carro. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Kiinlrtn 

0,785931 

Litri 

0,395330 

Cari. 

1.272376  j 
2,529532  j 

Tetti  i Comuni  del  Circondisi!) 

Litro 

La  Corba  si  divide  in  4 Quartarole, 
la  Quartarola  in  15  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Dieci  Corbe  fanno  una  Castellata. 

PESI 

Tetti  i Covisi  del  Circondario 

Libbra 

| QiUocnoiml 

0,361851 

| Chilogramma 

Litifcr* 

2,763572 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  8 Ottavi. 

Digitized  by  Google 
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PROVINCIA  DI  BRESCIA 


nini, OMBRIO  DI  BRESCIA 


C 0 M l N I 


MISURE  LOCALI 


iJtrsoiii  ya/jom: 


■ IM.Hl:  MLTHRHZ 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

In 

■ liL'U  LOCAI! 


Titti  i Comuni  del  Circondario 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

^ Braccio  da  panno 

Braccio  da  *ela 

f Carezzo 


Metri 

0,674124 

0,640:183 

2,852803 


Metro 

Id. 

ld. 


Il  Braccio  da  panno  e il  Braccio  da  «tu  si  dividono  in  12  Orice. 

Il  Ca vezzo,  base  della  misura  agraria,  si  divide  in  6 Piedi , 
il  Piede  iu  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Cumi  ni  dei.  Circondario 


11  Piò,  misura  agraria,  si  divide  in  100  Tavole, 
la  Tavola  in  4 Gavazzi , 
il  Gavazzo  in  36  Piedi. 

La  Tavola  di  4 Carezzi  quadrati  si  divide  pure  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Il  Braccio  quadrato  da  fabbrica  cd  il  Braccio  d'asse  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi- 

La  Pertica  da  fabbrica  o Carezzo  quadrato  si  divido  in  36  Quadretti,  0 Braccia  quadrate  da  fabbrica. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Braccio  da  fabbrica 
Pertica  da  muri . . . 
Carro  da  fieno .... 
Carro  da  letame  . . 
Meda 


Il  Braccio  cubo  da  fabbrica  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punt<»  in  12  Atomi. 

La  Pertica  da  muri  si  usa  anche  pei  movimenti  di  terra. 

La  JAeda  si  usa  per  la  legna  da  fuoco  e si  divide  in  4 Quarte. 


Bn«ii 

1,483408 
1. 561 566 

Ci<rui 

0,350533 


Ara 

32,553938 

Mairi  quadriti 

0,226069 

Braccio  quadrato  da  fabbrica  . 

Metro  «|uadr. 

Braccio  d'asse 

1,356414 

ld. 

8,138484 

Id. 

M 

3,071  SÌ5 

Bracci»  q.ndr. 

4,433438 

Bracci»  detta 

0,7,37338 

Perii  eli* 

0,133873 


Metri  cubi 

0,107188 

Metro  cullo 

3,869582 

Id. 

10,748839 

Id. 

1,289861 

Id. 

7,739164 

Id. 

Bracci»  calia 

9,303364 

Perite  ba 

0,358436 

Carri 

0,093033 

0,775278 

M.d. 

0,139213 
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Provincia  di  BRESCIA. 


MISERE  DI  CAPACITÀ  PER  «LI  ARIDI 


Tutti  i ComCki  del  Circondario,  eccello 
quelli  del  Mandamento  di  Lonato 


Mandamenti  di  Brescia,  Rezzato 


Soma  bresciana 

Ettolitri 

1,459800 

Ettolitro 

0,685307 

| Soma  di  Riviera  di  Salò  . . 

4,539600 

ld. 

0,649519 

Misure  speciali  pel  cartone. 

Sacco  di  Gardone 

EttotUn 

4,279543 

Ettolitro 

•ktU 

0,233670 

Sacco  di  Bovegno  

6,019350 

ld. 

0,166131 

Sacco  di  Iseo  . . 

4,636978 

Id. 

0,806741 

Mandamento  di  Iseo j Sacco  di  Iseo | 4,836978  j Id.  | 0,206741 

La  Soma  bresciana  si  divida  in  12  Quarto, 
la  Quarta  in  4 Coppi, 
il  Coppo  in  4 Stoppo)! i, 

10  Stoppello  in  4 Quartini. 

Nei  Comuni  fli  Camignone . laoo,  Marone,  Monticello  Brucati,  Puzzoru.  Salo  Ma  rasi  no.  Siriano,  e Travagliato  si  usava  per 
l'avena  e pel  risono  un  Sacco  o Carica  di  14  Quarta.  La  Quarta  è la  *iv*sa  della  Soma. 

La  Soma  di  riviera  si  divide  pure  in  1?  Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppi, 

11  Coppo  in  4 Stop  pelli, 

lo  Stoppello  in  4 Quartini, 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Sedutole.  Cai  vagese,  Cphago.  Desfn- 
7. ano  sul  Lago,  Moniga,  Padkmìuk,  Ri- 
voltella, Pozxolengo,  Sf.rmione 


Cellatica | Zerla 

S Mandamento  dì  Lonato,  eccetto  il  Capo-  ( _ , 

luogo ' ZerU‘ 

Mandamento  di  Lonato I Mogg 


Zerla,  o Gerla  di  Brescia  . 

Ettolitri 

0,497427 

Ettolitro 

7<rk 

2,010343 

Zerla 

0,488041 

ld. 

3,049008 

Zerla  di  Riviera 

0,438703 

ld 

3,879447 

Moggio  di  Salò 

0,788882 

ld. 

Moggia 

4,8676(7 

La  Zerla  di  Brescia  si  divido  in  4 Secchie, 
la  Socchia  in  9 Biute, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  o Mozzino  in  2 Tazze. 

15  Zorlo  fanno  un  Carro. 

I.a  Zerla  di  Colla!  ira  si  divide  in  36  Piu  le,  la  Pinta  in  8 Tazze. 

La  Zerla  di  Riviera  si  divido  in  4 Secchie, 
la  Secchia  in  9 Finte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mozzi, 
il  Mozzo  o Mez/.ino  in  2 Tazze. 

15  Zerle  fanno  un  Carro. 

Il  Moggio  di  Salò,  misura  da  Oliti  si  divide  in  8 G»We,  U (ìaleda  in  4 Baeede 


I Chilogrammi  I I . 

Libbra 0,32081  i I Chilogrammi  I 3,147087 

La  Libbra  si  divide  in  IV  Oiicc, 
l’Oncia  in  16  Dramme, 
la  Dramma  in  4 Quarti. 

25  Libbre  fanno  un  Peso.  i’.uuUi  Poni  fanno  ita  Carro. 

La  Libbra  mercantilo  si  usava  pure  per  la  farmacia,  insieme  alla  Libbra  medicinale  di  Vienna. 

, La  Libbra  bresciana  per  gli  usi  farmaceutici  si  divido  in  12  Once, 

I l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani. 

I gioiellieri  ubavano  il  Mano  ui  Zecca  di  Milano  eguale  a Granimi  234,997;  od  il  Carato  di  Venezia  diviso  in  4 Grani,  cd 
eguale  a Grammi  0,211703. 


UUr. 

3,147087 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  BRENO 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

*U*LM  LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Braccio  da  panno 

1 

Metri 

0,68*559 

Metro 

ì 

liuti! 

1,465075 

0,644071 

3,862803 

Id. 

1,559888 

Cimai 

0,350533  ; 

Carezzo  

id. 

Il  Braccio  da  panno  e il  Braccio  da  seta  si  dividono  in  12  Once. 

11  Cavezxo,  base  della  misura  agraria,  si  divide  in  6 Braccia  o Piedi, 
il  Piede  in  1?  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 

U Punto  in  12  Atomi. 

MISURI-:  DI  SUPERFICIE 
I Piò  di  Valcamonica 

Etiare 

11,325539 

Etlara 

PIA 

3,071825  1 

Tetti  i Comuni  dei.  Circondario 

Braccio  quadrato  da  fabbrica. 

Metri  quadrali 

0,226069 

Metro  ijuailr. 

Braccia  ipi  idiate 

4,423428  j 

i 

Braccio  d'asse 

4,356414 

Id. 

Braccia  d anc  . 

0,737238 

Il  Piò  di  Valcamonica  si  divide  in  100  Tavole.  La  Tavola  dì  4 Cavasti  quadrati  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 

il  Piede  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

11  Braccio  da  fabbrica  ed  il  Braccio  d’Asse  ni 
1 Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Tetti  i Comuni  dei.  Circondario 

dividono  rispettivamente  in  12  Once, 

MISURE  DI  VOLUME 

| Metri  cobi 

Braccio  cubo  da  fabbrica. . . 1 0,407488 

| Metro  cubo 

Braccia  c ohe  ■ 

9,303364 

Il  Braccio  cubo  da  fabbrica  si  divide  in  12  C 
l’Oncia  in  12  Punti , 
il  Punto  in  12  Atomi. 

MISTI 

Tetti  i Comuni  del  Circondario 

nco, 

IE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 
Soma  da  grano 

ARIDI 

Ettolitri 

4,626422 

1,761632 

1,702400 

4,992532 

Ettolitro 

Id. 

Some 

0,614960 

Succhi 

0,567655 

Id. 

Gmrulir 

0,587406 

Mandamento  di  Bieno 

Sacco  da  mulo  pel  carbone , . 

Id. 

Secchi 

0,200299  1 

1 

Sacco  da  muto  pel  carbone  . . 

6,232745 

Id. 

0,160444 

Mandamento  di  Edoi.o 

1 

Sacco  da  mulo  pel  carbone 
di  ceduo 

5,564924 

Id. 

0,479697  ! 

La  Soma  da  grano  di  Valcamonica  si  divide  in  6 Quartari, 
il  Ouartaro  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  8 Sedicini, 
il  Sedicino  in  2 Minali. 

11  Sacco  o Cariai  di  Breno  si  divide  in  13  Quarte, 
la  Quarta  in  8 Sedicini, 
il  S»*dicino  in  2 Minali. 

La  Carica  di  Pisogne  si  divtde  in  14  Quarte  bresciane, 
la  Quarta  in  4 Coppi 
il  Coppo  in  4 S Luppoli i , 
lo  Stoppelio  in  4 Quartini. 


Digitized  by  Google 
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Provincia  di  BRESCIA. 


CircMitori®  di  KRTU) 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Il  ftlolttri  I | Some 

Soma 1,195421  Ettolitro  0,83G525 

La  Soma  da  vino  si  divide  in  187  Boccali , il  Boccale  in  2 Menai.  Bue  Boccali  fanno  una  Pinta. 


Cbilu>gri«tu»i  ■ Libbre 

Tl'TT[  i Comi'ni  dkl  Circondario Libbra 0,317999  I Chilogramma  3,4  44662 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l Oncia  in  16  Dramme, 
la  Dramma  in  12  Denari. 

25  Libbre  fanno  un  Poso.  14  Pesi  fanno  un  Cavallo.  15  Pesi  fanno  mia  Soma. 

La  stessa  Libbra  mercantile  per  gli  usi  farmaceutici  si  divide  in  12  Once. 
l'Oncia  in  8 Dramme , 
ja  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Crani. 

I farmacisti  usavano  pure  la  Libbra  medicinale  di  Vienna  eguale  a ( itimi  roi  420.0^. 

I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zecca  a»  .diluito  di  Grammi  23i,9y7  ed  il  uarato  di  Venezia  di  drammi  0,2070' 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  CHIARI 


Torri  i Coment  dpi  Cniroictuio 


Braccio  da  panno 
Braccio  da  sei».  . 
Careno 


Metri 

0.674124 

0,640383 

2,852803 


Il  Braccio  da  panno  ed  il  Braccio  da  sola  si  dividono  in  12  Once. 

11  Carezzo,  base  della  misura  agraria,  ai  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Ponto  in  12  Atomi. 


Torri  i Comuni  del  Circondario 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

« 

Are 

[Piò 

32,553938 

Metri  quadrali 

Ellara 

J Bracrio  quadralo  ila  fabbrica. 

0,226009 

Metro  quadr. 

j Braccio  d'asse 

1.356414 

Id 

1 Pertica  da  fabbrica 

8,138481 

ld. 

^ *i  divide  in  100  Tavole  di  4 Carezzi  quadrati, 

la  Tavola  si  divido  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piedo  in  12  Once, 

1 Oncia  in  12  Punti , 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Il  Braccio  da  fahhrica  ed  il  Braccio  d’Asse  si  dividono  in  12  Once, 

1 Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Pertica  da  fabbrica  o Carezzo  quadrato  si  divide  in  36  Quadretti  o Braccia  quadrato  da  fabbrica. 

MISURE  ni  VOLINE 


Tetti  i Comesi  dee  Ciacoroaiuo 


f Braccio  cubo  da  fabbrica  . . . 

Metri  iuki 

0,107488 

Metro  cubo 

8,8691484 

ld 

/ Carro  da  fieno 

10,748839 

Id. 

I Carro  da  letame 

C 289861 

ld. 

1 Meda 

7,739164 

ld. 

n Braccio  tla  fabbrica  si  divide  in  12  Once, 

1 Oncia  in  12  Punti. 

i Pun*°  ìe  12  Atomi  di  Braccio  cubo, 
i u r?’ca  mun  •'  11811  anche  pei  movimenti  di  terra. 

La  Meda  si  usa  per  la  legna  da  fuoco  e si  divide  in  4 Quarto. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  C.U  ARIDI 
Tutti  i Comuni  pel  Circondario j Soma  bresciana j 1,459200  | 

La  Soma  bresciana  si  divide  in  12  Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppi, 
il  Coppo  in  4 Stoppelli, 
lo  Stoppello  in  4 Quartini. 


Brb.rU  1 

1.483408 
1. 561566 

(Uveiti 

0.350533 


3,071825 

Diaccia  quadrile, 

>.123428 

br.rru  d 

0,737238 

Perl  Ulte 

0,122873 


tirerei*  cab» 

0,303364 

PtIMit 

0.208426 

C...I 

0. 093033 
0,775278 

Mede 

0,129213 


frac 

0,685307 
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Profilici*  di  BRESCIA.  emular»  di  CIUHL 


COMUNI 

MUSE  LOCAI! 

— 

uCMMiMiion; 

OENOMI  NAZIONI; 

jH 

MIS 

Tirrn  i Comuni  uh.  Cmcondmio  . 

Mandamento  di  àd*o  (Comuni  di  Francia- 
corta} 

-tic  DI  CAPACITÀ  PCI  LIO 

Zeria  dì  Broscia . 

Zerla  ili  Ci'lbl.i.i  

L'IDI 

tllnl-lt- 

0 ÌM74Ì7 
0,488041 

Ettolitro 

Id. 

Z«rl* 

2,08  03*3 
t,  049008 

La  Zerla  di  Breccia  si  divide  in  4 Secchie , 
la  Secchia  in  9 Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boreali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi , 
tl  Mezzo  o Mozzino  in  2 Tazze. 

15  Zerle  fanno  un  Carro. 

La  Zerla  di  Franciacorta  si  divide  in  36  Pinle,  la  Pinta  in  8 Tazze. 


PESI 


Tutti  i Coacra  un.  Citcoxiuiiio | Libbra  di  Brescia  | “o'ÌìmIì  j Chilogrammo  | *"  3^1 7087 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  16  Dramme, 
la  Dramma  in  4 Quarti. 

25  Libbre  fanno  un  I%so. 

Cento  Pesi  fanno  un  Carro. 

La  Libbra  mercantilo  negli  usi  farmaceutici  si  divide  In  12  Once, 

{Oncia  tn  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

I farmacisti  usavano  puro  la  Libbra  medicinale  di  Vienna  egualo  a Grammi  420,008. 
gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zecca  di  Milano  eguale  a Grammi  234,997,  éd  il  Carato  di  Veuezia  eguale  a Grammi  0,20703. 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  SALÒ 


MISURE  LOCALI 


i?7 


DENOMINAZIONE 


Proiiofia  di  BRESCIA. 


tire  ondi  rio  di  SUA 


; . 

. . MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

uenomimaziom: 

VALORE 

in 

MIMM  XnHIClit 

1 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

r 

Sai. 6,  Cacatoio,  Castrazione,  Degagna, 
(ì. adoni:  Ritieua,  Manerba.  Mosciumi, 
PoRTKSR,  PlUPENAZZE,  PVEGNAGO.  RaFFA,  | 
S.  Felice  di  Scotolo,  Sou.no,  Vobarno, 
Volgano,  Gabgnano,  Limoni  di  S.  (ìio-  | 
tanni,  Madehno,  Tignale,  Tosccilano , 
Tkemosine,  Hano,  Ideo,  Treviso 

Kllolitn 

1,539584 

Ettolitro 

Som* 

0,019520 

Gatabdo,Gogi.ionb  Sotba.Goglionp.  Sotto, 
Paitonk,  Pbandaglio,  Sopbaponte,  So- 
prazocco,  Vallio,  Villanota  sul  Clisi,  1 
Comuni  dei  Mandamenti  di  Phksegiie, 
e Vistone,  eccettuili  i Comuni  di  Sano, 
Idro,  Tictiso 

t,  159200 

Id. 

0,685307 

Salò,  Gardone  Ritiera,  Mandamento  di 
Gargnano 

Sacco  di  Salò  da  carbone  . . 

5,105008 

Id. 

Sarchi 

0,195860 

Gatardo,  Sopraponte,  Vallio 

j Sacco  di  Brescia  da  carbone . . 

3,224652 

Id. 

0,310111 

Degacna,  Prandaglio,  Vobarno,  Manda- 
menti di  Vestone  e Presegue,  eccetto 
il  Comune  di  Bagolino 

Sacco  di  \ estone  da  carbone  . 

5,:t7Ut9 

Id. 

0,186066 

4,299336 

Id. 

0,232583 

La  Soma  di  riviera,  e la  Soma  di  Broscia,  si  di\idouo  in  12  Quarto, 

La  Quarta  in  4 Coppi, 
il  Coppo  in  4 S tondelli, 
lo  Stoppello  in  4 Quartini. 

MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 


>n.  , 


Mandamento  di  Salò,  eccclluati  i ('.omuni 
di  Gavarpo,  Goglione  Sopra,  Goglione 
Sotto,  Paitowb,  Prand  aglio,  Sopra 
ponte  , Soi'razocco  , Val  Lio,  Villanova 
sin.  Clisi,  Mandamento  di  Gargnano  , 
e Comuni  di  Hano,  Idro,  Trf.viso,  Ro- 
v aglio  Sopra,  Rovaglio  Sotto,  Sabbio 
Chiese 

Gavardo,  Goglione  Sopra,  Coglione  Sotto,  -, 
Paltone,  Prandaulio,  Soprapontk,  So*  i 
prazocco,  Tallio,  Villanova  sul  Clisi.  f 
Mandamento  di  Vistone  , eccettuati 
Haxo,  Idro,  Treviso.  Mandamento  di 
Presegli!,  eccettuati  Prov aglio  Sopra, 
Pbotaglio  Sotto,  Sabbio  Chiese  .... 


Zeri»  di  Riviera 


Zerla  di  Brescia 


Mandamenti  di  Sai.*,  e Gargnano  . 


Mo- 


da olio 


Eu-lml 

MW70J 


0,497427 


0.78K882 


Ettolitro 


Id. 


La  Zerla  o Gerla  di  Riviera,  c la  Zerla  o Gerla  di  Brescia,  si  dividono  in  1 Secchio, 
la  Secchia  in  9 Pinta, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Tazze 
15  Zerle  fanno  il  darre. 

U Moggio  da  olio  si  divide  in  8 UalcUc,  la  G.ilcda  m i liacedo. 


ferie 

2,279447 


2,010343 


(,207617 
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Provincia  di  BRESCIA. 


Cirwidut.  di  MIO. 


COMUNI 

...  . . • - 

MISERE  I.0C.UJ 

MISURE  METRICHE 

DEMWFM  AZIONE 

DC7IOJH.VAZKWE 

VALORE 

!• 

Vttt'U  LOCALI 

PESI 

timi  i Comuni  bel  Cieconb.eio 

Libbra 

Qulaff  immi 

0,32081  i 

Chilogrammi 

in.br* 

3,147087 

La  libbra  si  divide  in  12  Once, 

l'Oncia  in  16  Dramma  t 
la  Dramma  in  4 Quarti. 

25  Libbre  fanno  un  Peso.  100  Pesi  fanno  un  Carro. 

12  Pesi  fanno  un  Quintale.  ?50  Pesi  fanno  un  Carro  da  calce. 

La  Libbra  adoperata  per  eli  usi  farmaceutici  si  divido  in  12  Once, 

1 Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Danaro  in  24  Grani. 

! I farmacisti  usavano  ourfi  U LiLfcr*  medica  di  Vienna  eauaJc  a Grammi  4211008. 

1 I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Milano  di  Grammi  cd  il  Carato  d»  Veneri#  di  Grammi  0,20703. 
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CIRCONDARIO  DI  VEROLANUOVA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Braccio  da  panno 

Meiri 

0,674124 

Metro 

Braccio  da  seta 

0,640383 

Id. 

Carezzo 

2,852803 

Id. 

| Il  Braccio  da  panno  od  il  Braccio  da  seta  si  dividono  in  12  Once. 

11  Cavezza»,  base  della  misura  agraria,  si  divido  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Onco, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 


MISI  RE  1)1  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  dkl  Circondario 


Il  Piò.  misura  agraria,  si  divide  in  100  Tavole, 
la  Tavola  in  4 Carezzi, 

il  Cavezze»  in  36  Piedi  quadrati  corrispondenti  al  Braccio  quadrato  da  fabbrica. 

La  Tavola  di  4 Carezzi  quadrati  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 
l' Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

1)  Braccio  quadrato  da  fabbrica  ed  il  Braccio  d'asse  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  (2  Punti , 
il  Punto  in  12  Atomi. 

lai  Pertica  da  fabbrica  o Cavezza  quadrato  si  divido  in  36  Quadretti  o Braccia  quadrate  da  fabbrica. 

MISURE  DI  VOLUME 


| Braccio  cubo  «la  fabbrica  . . . 

I Pertica  da  muri  

Tutti  i Comuni  del  Circondario Carro  da  fieno 


Carro  da  letame. 
Meda 


Il  Braccio  cubo  da  fabbrica  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Pertica  da  muri  si  usa  pure  pjei  movimenti  di  terra. 

La  Meda  si  usa  per  la  legna  da  fuoco  e si  divide  in  4 Quarte. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


MISURE  DI  CAPACITA  PUR  (IL!  ARIDI 


Soma  bresciana 


1,561566 

Cavetti 

0,350533 


| Piò 

Are 

32,553938 

GUara 

PtA 

3,071825  ! 

) Braccio  quadrato  da  fabbrica  , 

Metri  quid' all 

0,226069 

Metro  quadr. 

Braccia  i|Ut<Ir. 

4,423428 

j Braccio  d’asse 

1,356414 

id. 

Hrifi  ia 

0,737238 

[ Pertica  da  fabbrica 

8,138484 

id. 

Pei  tictac 

0,122873 

Metri  • «1  In 

0,107488 

Metro  cubo 

3,869582 

id. 

10,748839 

Id. 

1 , 28986 1 

Id. 

7,739164 

id. 

unni 

ElivKtri 

1,459200 

Ettolitro  | 

Prifril  calte  ’ 

0,30330) 

r.,twi.r 

0,258426 

C.  .1  i ■ 

Il,09:i0:i3 

0.775278 

>J  eoe 

0,129213 


La  Soma  si  divide  in  12  Quarto, 
In  Quarta  in  4 Coppi, 
il  Coppo  in  4 Stoppe!!!, 
lo  Stoppellu  in  4 Quartini. 
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Vrotinna  di  BRESCIA. 


tirtndani  ili  HMLMUU. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


■ Ettolitri  | 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Zerla  di  Brescia 0,497427  I Ettolitro 


Ecri« 

2,010343 


La  Zerla  o Gerla  di  Brescia  gì  divido  in  4 Secchie, 
la  Secchia  in  9 Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali , 
il  Boccale  in  2 Mem, 
il  Mezzo  o Mezzino  in  2 Tazze. 

15  Zorle  fanno  un  Carro. 


I Chili;  (ramini  I LiRbav 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  .......  I Libbra 0,320812  I Chilograoima  3,117087 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  16  Dramme, 
la  Dramma  in  4 Quarte. 

25  Libbre  fanno  un  Pesti.  100  Pesi  fanno  un  Carro. 

Negli  usi  farmaceutici  la  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme  , 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

I farmacisti  usavano  pure  la  Libbra  medica  di  Vienna  eguale  a Grammi  420,008. 

I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zecca  di  Milano  eguale  a Grammi  234,997  ed  il  Carato  di  Venezia  eguale  a Grammi  0,20703. 

Nel  Comune  di  Sonica  si  usa  un  Cavallo  per  la  calce  di  18  Pesi  bresciani,  ossia  di  Chilogiammi  144,365535  ed  una  Soglia 
per  l'uva  di  Pesi  bresciani  6 '/*,  eguale  a Chilogrammi  50,126922. 
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PROVINCIA  DI  CAGLIARI 


CIRCONDVRI  DI  CAGLIARI,  IGLESIAS,  LAMJSEI  ED  ORISTANO 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALOftE 

in 

muchi  rnniat 

MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Con  i ni  deli.»  Piovetela 


Palmo 

Canna 

Trabucco 


■.tri 

0.262350 

Metro 

3,148200 

Id. 

3,148200 

ld. 

Palwi 

3,814702 

0,317642 

Trabucchi 

0,317642 


i It  Palmo  si  divide  in  4 Quarte. 

1 Ln  Canna  si  divide  in  12  Palmi. 

i II  Trabucco  equivalente  alla  Canna  si  divide  in  6 Piodi.  11  Piede  che  equivale  a 2 Palmi  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  12 
! Punti.  La  Quarta  del  Palmo  corrisponde  ad  Once  1 */•  del  Piede. 

ì 800  Trabucchi  formano  il  Miglio  sardo,  misura  itineraria  andata  da  mollo  tempo  in  disuso,  avendosi  l'abitudine  di  valutare  le 
distanze  ad  ore  di  viaggio,  ragguagliate  in  inedia  a Chilometri  quattro  pei  pedoni,  e Chilometri  sei  pei  cavalli  ordinari 
\ da  sella. 

. Por  le  opere  stradali  dopo  il  1823  si  usava  il  Miglio  italiano  di  60  al  grado,  corrispondenti  a Metri  1851,851,  ed  anteriormente 
! al  1823  usavasi  il  Miglio  romano  antico  corrispondente  a Metri  1481,481. 


Dopo  il  1845,  per  espressa  tolleranza  di  legge,  si  dava  nome  di  Canna  ad  una  misura  di  tre  Metti,  e nomedi  Palmo  ad  una 
misura  di  Metri  6,25. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


| Tutti  i COMUNI  della  Provincia 


Palmo  quadrato . . . . 
Canna  quadrala  .... 
Trabucco  quadrato  , 
Slarello 


Ilei-lai  etri  quid/. 

6,882752 

Metro  quadr. 

Metri  ifulrMi 

9,91  U63 

Id. 

9,911163 

Id. 

39,867500 

E tiara 

Calali  quadrati 

1 4,52907i 

Game  «{Madiata 

0,100896 

trai.,  quadrali 
0,1008% 
•t  ..rii, 

2,508309 


La  Canna  quadrata  6i  divide  in  144  Palmi  quadrati. 

Il  Trabucco  quadrato  si  divido  ia  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
il  Piede  ai  Trabucco  in  12  Once  di  Trabucco  quadrato, 
l'Oncia  di  Trabucco  in  12  Punti  di  Trabucco  quadrato. 


Lo  Storcilo  agrario  si  divido  in  16  Imbuti.  Lo  Starello  In  origine  costituiva  un  quadrato  di  20  Trabucchi  di  lato , che  venue 
alquanto  alterato  col  tempo. 


alquanto  alterato  col  tempo. 

Dopo  il  1815  si  usava  la  denominazione  tollerata  dalla  legge  di  Starello  per  una  misura  di  40  Ara. 


MISURE  DI  VOLUME 


Torri  i Comuni  della  Proylncia 


l’almo  cubo 

IV.iautrl  cubi 

18,05690! 

Metro  cubo 

Canna  cuba  

Melfi  rubi 

31,202324 

ld. 

Misura  cubica 

1,155642 

Id. 

Trabucco  camerale 

5,200387 

Id. 

Calmi  rati  ] 

55,380490 

Ouoe  cube 

0,032049 

Mliur*  l ubi-  li* 

0,805320 

Tuli,  camerali 

0,192293 


La  Canna  cuba  è di  1728  Palmi  cubi. 

La  Misura  cubica  di  4 Palmi  di  lato  è di  64  Palmi  cubi.  ^ , .... 

11  Trabucco  camerale  solido,  che  ha  per  base  un  Trabucco  quadrato  ed  un  Piede,  ossia  due  Palmi  di  altezza,  si  divide  in  6 Piedi , 
il  Piede  in  12  Onde, 
l’Oncia  in  12  Punti, 

I il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  camerale. 

I II  Trabucco  si  usava  per  la  misura  dolio  fabbriche. 
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Pnn toh  di  CAGLIARI. 


Cuccali?)  i di  Cibili.  Miniti,  LUtSII  tJ  0HI5UW 


La  Icibhra  di  commercio  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  4 Quarte.  100  Libbre  di  commercio  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  medicinale  ni  divide  in  12  Once, 
fOncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  20  Grani. 

La  Libbra  da  orefice  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  16  Argenti, 
l’Argento  in  36  urani. 

Un  peso  di  10  Cantara  fa  il  Colpo  dì  calcina. 

Un  peso  di  150  Libbre  di  commercio  fa  la  Pesala  di  legna  da  ardere. 

Un  peso  di  160  Libbre  di  commercio  fa  la  Misura  di  carbone. 

In  via  di  tollerala»,  ammessa  per  legge,  si  diceva  Libbra  un  peso  di  400  Grammi,  edicevasi  Cantaro  un  peso  di  40  Chilogrammi. 
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PROVINCIA  IH  CALTA NISSETTA 


CIRCONDARIO  DI  CALTÀNISSETTA 


| 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

VALOU 

j| 

DEM)MIM  AZIONE 

lìENOMSM AZIONE  I in 

! 

| M HI»*  UtCtU  j 

1 

: 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

1 

Tutti  i Comuni  dfl  Cwcosbahio 


Titti  i Comuni  del  Cnn:oND.nuo 


CaLTANISSETTA  . 


Hi  sur  e secondo  la  legge  del  <809. 


| Palmo  . 
) Canoa  . 


Metri 

0,458098 

2,064783 


Metro 

icL 


11  Palmo  ai  divide  in  12  Once, 
lancia  in  12  Lineo, 
la  Linea  in  12  Punti. 

Otto  Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canna  fanno  la  Conia. 

45  tordo  fanno  il  Miglio. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  seetnulo  la  legge  del  <809. 


Misure  almsire  anteriori  al  1861. 


Acqua  vita  Platani,  IIlonpensierf.  N aderì,  \ 
Marianopoli,  Musso  meli j 

Campofranco,  Mostedoro,  Mossomeli . . 


Delia  . 


San  Cataldo,  Serbadifalco 

Santa  Caterina  Villarmosa,  Sommatino. 


Scierà  . 


Salma 

4,3398  il 

Etlara 

11,230123 

Tumi'U 

Tomolo 

0,271240 

LI 

3,686771 

Salma 

3,391223 

Id. 

(1,294879 

Toni»  li 

Tomolo 

0,2  H 952 

LI. 

4.718059 

Sfinir 

Salma 

3,778495 

■il. 

0,264656 

Tomoli 

Tomolo 

0,236150 

Id 

4,234491 

Sjliwe 

Salma 

3,899998 

li). 

0,236411 

T numi» 

Tomolo 

0,243750 

1(1. 

4.102568 

Salma 

4,355840 

Id. 

0,229577 

liwiwli 

Tomolo 

0,272240 

Id 

3,673229 

Salma 

3,420743 

ld. 

0,291567 

Tomoli 

Tomolo 

0,214359 

Id. 

4,663073 

Natole 

Salma 

3,910831 

ld. 

0,455700  1 

Tomoli 

Tomolo 

0,244427 

Id. 

4,091204 

rami 

:i,87*»oo  ! 
0,484314 


t Palmo  quadrato 

Metri  ifiiaitrali 

0,0666  U 

Metro  quadr. 

Vaimi  2 

15,011750  1} 

j Salma 

Filare 

1,746259 

Ellara 

Salme 

0,57*653  .] 
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Proùnda  ili  CALTAMSSETTA. 


Cirron-iarì*  di  CUTWISSETTt. 


MISURI!  METRICUR  ; 

VALORE 

l>E>OMlW!IWE 

in 

1 «flMJHK  LOCUJ 

1 

I 


Vallelunga,  Villalba 


Filare 

2,23  ! 09  4 


0,439443 


18241 

Tomoli 

7,474379 


Il  Palmo  quadrilo  è di  144  Once  quadrate,  l'Oncia  quadrata  di  144  Lince  quadrate. 
64  Palmi  quadrali  Fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canne  quadrate  Fanno  la  Corda  quadrata. 

518400  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadralo. 

La  Salma  legale  ai  divide  in  4 Bisaccie, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli^ 
il  Tomolo  in  4 Mondelli , 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Quartini, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata  in  6-4  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 


il  lomolo  ai  b.  Cataldo  ha  per  lato  la  (.orda  di  tanno  25  ’/■  abolite  di  Palermo; 

Il  Tomolo  di  S.  Caterina  Viilannosa,  è di  512  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo; 

Il  Tomolo  di  Sutem  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  23  e Palmi  6 aboliti  di  tiirgenti; 
11  Tomolo  di  Vallelunga,  la  Corda  di  Canne  18  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  secondo  la  legge  del  4809. 

Tutti  i Coml.ni  del 

Ciiicondlbio 

1 Mrifi  enti 

0,017493 

| Metro  cubo 

1 Palmi  cubi 

58,163026 

11  Palmo  cubo  ft  di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  secondo  la  leggo  del  1809. 

Tetti  i Comuni  del 

Circondario  . . 

Etiulllri 

2,750888 

Ettolitro 

Ò~363519 

Misure  abusiti  anteriori  al  4864 

Tutti  i Comuni  del 

Circondario.  . 

EU  olii  ri 

3,43861 1 

Ettolitro 

Salme 

0,290815 

Caltìnissett»  

7,736874 

LI 

0,129251 

li  Santa  Caterina  Vili.armosa,C\ltanissetta  1 Salma  per  fave 

3,868437 

ld. 

0,258502 

I Vallelumga,  Makianopoli 

4,126333 

ld. 

0,242346 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisaccia, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Ca rozzi, 
il  C arazzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

Kegli  usi  di  consuetudine  locale  la  SalmA  si  considera  divisa  in  16  Tomoli. 


La  Salma  abusiva  per  orzi  e legumi  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi 
La  Salma  per  mandorle  di  Cnltanissetta  è di  45  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  favo  di  S.  Caterina  è di  Tomoli  rasi  22  '/••  La  Salma  per  fave  di  Vallelunga  6 ili  24  Tomoli  rasi. 
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Provincia  di  ClLTAMSSETTA. 


Cirtt»a4artu  4i  CU.TMIS$ETTJL . 


MISIHE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  scroti  ilo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondai» io. 


I Barile 

I Quartuccio  . 


Misure  antri  iot  i alla  legge  del  1861. 


Cvltanissftta,  S\s  Cataldo,  Serra  mr  ai.h»  Salma 

A cor  \ viva  Platani Bolle 

Buonpfjcsiehe  NaIiuri Bolle 

Bolle  per  mosto 

Campofranco  

I Bolle  per  vino . . 

\ Bolle  per  moslo 

Delia 

Bolle  per  vino  . . 

Maria.nopolì Salma  per  vino  . 

Moxtedoro * Bolle 

Messomeli Bolle 

/ Bolle  per  niobio 

Resuttano . 


i Bolle  per  mosto  . 

Resuttano 

I Bolle  per  vino  . 
i Salma  per  moslo 

Santa  Caterina  Villarmosa 

1 Salma  per  vino  . . 

i Bolle  per  moslo  . 

SoMMATINO „ 

Bolle  per  vino . . 

Siterà Bolle 

Yvlleluhoa»  Villalba Bolle 


Sommati  no  . 


Calta»  issetta,  Acquavi  va  Platani  , Delia  , ' 

GaMPoP RANCO.  MaIIAKOPOU.  MoKThDono,  I Cali60  dj  nol#li 


Mussomeli.  Resuttano.  Santa  Caterina  . 
Villarmosa,  Serrami  allo,  Siterà.  Val-  l 
lelcnoa.  Viluaura J 


10  pari  a ' 


chilogr.  7,934  i 8,596527 


San  Cataldo Cafìso  di  Rotoli  100  pari  a 

chilogr.  79,34 2 85,965265 

Sommatino Calisi)  di  llololi  20  pari  a 

chilogr.  15,868 47,193053 

11  Barilo  legale  si  divide  in  2 Quarta  re, 
la  Quartara  in  20  Qunrtucci , 
il  Quartuccio  in  ? Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 


Litri 

33,386106 

Ettolitro 

0,859053 

Litro 

1 EH  ulti  ri 

2,730888 

Ettolitro 

6,189399 

Id. 

5,501777 

ld. 

10.315832 

Id. 

6,877221 

ld. 

5.157916 

Id. 

3,813055 

ld. 

2,200711 

Id. 

5,501777 

Id. 

6,189399 

ld 

6,877221 

ld. 

5,157916 

Id. 

1,373333 

ld. 

1,100355 

Id. 

7,221082 

Id. 

6,877221 

ld. 

10,315832 

ld. 

5,157916 

ld. 

Bulli 

2,908151 

Quoti  acri 

1,463261 


8*1  m« 

0,363519 

Bolli 

0,161564 
0,1 81 759 
0,096038 
0.1 45408 
0,19:3877 

0,207725 

$»!>»«• 

0,353399 

M 

0,181759 

0,161563 

0,135308 

0.193877 

0,727038 

0,908797 

Bolli 

0,138383 

0,135108 

0,096938 

0,193877 


CaU 

0,116326 


«: 


ProTinfia  di  CALTAJilSSKTTA. 


Cirwndarin  di  CUUHk'tTTt, 


MISURE  METRICHE 


t.ESOJU'AmiM 


VALORE 

*•  I 

niit  kc  LOCA  1.1 


Otlo  Barili  fanno  la  Salma. 

| Quattro  Salme  fanno  la  Botto. 

I La  Salma  di  Caltanisetta  si  divido  in  16  Lancette,  la  Lancette  in  20  Quartucci  legali. 

| La  Botte  di  Acqunviva  Platani  ni  divide  in  12  Quarta  re,  ia  Quartata  in  60  Quartucci  legali. 

La  Botte  di  Buonpensiere  Naduri  si  divide  in  16  Barili, 
il  Barile  in  4 Lancette, 
te  Lancette  in  Jù  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  ttempofranc,,  e la  Botte  por  vino  si  dividono  in  10  Quìtrtare, 
la  Quartara  da  mosto  e la  Quartina  da  vino  in  4 Lancette, 
la  Lancette  in  2 Meno, 
la  Mezza  da  mosto  in  Ili  Quartucci  legali, 
la  Mezza  da  vino  in  10  Quartucci  legali. 

La  Botte  por  mosto  e la  Botto  per  vino  di  Delia  si  dividono  in  40  Laudile,  la  Lancette  per  mosto  in  45^Qnartucci  legali, 
te  Lancette  per  vino  in  14  Quartucci  legati. 

La  Salma  por  vino  di  Marianopoli  si  divide  in  16  Lancette,  la  1.300611,-»  in  16  Quartucci  legali. 

La  Botte  di  Montcdoro  si  divine  in  32  Lancette,  te  Lancetta  in  20  Quartucci  legali. 

La  Botte  di  Mossomeli  si  divide  in  12  Quartate, 
la  Quartara  in  3 Lancette 
la  Lancette  in  2 Mezze, 


I 


te  Mezza  in  IO  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Besutluno  si  divido  in  10  Quartale,  la  Quartara  por  mosto  in  8 Lancelle.  La  Botte  per  vino  di  Resut- 

. • rj:  • i .„ii„  i„  i j.  4.1  n ‘ 


tano  si  divide  in  6U  Lancelle.  La  Laureila  i*  di  10  Quarti  c i legali. 

La  Salma  per  mosto  e te  Salina  per  vino  di  S.  Caterina  si  dividono  in  16  Lancelle,  te  Laureila  per  mosto  in  10  Quartucci 
legali.  La  Lancette  per  vino  in  8 Quartucci  legali. 

La  Botto  per  mosto  e la  Botte  per  vino  di  Sommatine  si  dividono  in  8 Carichi.  11  Carico  per  mosto  in  105  Quartucci  legali, 
il  Carico  per  vino  in  100  Quartucci  legali. 

La  Botte  di  Sutera  si  divide  in  IO  Quartate,  te  Quartara  in  120  Quartucci  ledali. 

La  Botte  di  Val  lei  unga  si  divìde  in  6 Carichi, 
il  Carico  in  IO  Lancelle, 
te  Laucelte  in  10  Quartucci  legali. 


Pesi  secondo  la  legge  del  1809. 


i 

| Tutti  i Comuni  del  Circondario 

j Rotolo 

1 Libbra 

CfcUocrttn*»! 

0,793410 

0,317368 

Chilogrammi 

ili. 

RotoU 

4,260367 

Ukhn 

3,450946 

Pesi  anteriori  al  1861. 

Acquaviva  Platani,  I>ei.ia,  Mariaropou, 
Missumem,  Reslttako  , Sebrapikalco  , 
Siterà,  Sommatisi»,  Valleu'Nua 

Pesi  alla  imi*. 

Rotolo 

Oncia 

0,793420 

iVtlHItli 

66,4  48333 

Chilogrammi 
Grani  ma 

Rotoli 

4,260367 

0»r« 

0,04  54  24 

ersi  degli  orrori. 

j Titti  i Comuni  pei.  Circondario 

! Trappeso 

Grammi 

0,881678 

Gramma 

Tr*n*rn 

1,134330 

Il  Rotolo  legate  si  divide  in  30  Onci!  alla  '«  Itile. 
La  Libbra  sì  divido  tu  12  Cuce  alia  gettile. 

l-fln..;..  In  i 


l’Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 


la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  * Ottavi. 


Botolo  legale  diviso  in  30  Once  alla  sottile  c l'Oncia  in  I Quarte,  è il  peso  usati»  abitualmente  ed  ivateuomjnato  orso  alla 
sottile,  nei  Comuni  di  Caltanissetta , Buonpensiere  Naduri,  Campofranco,  Mun  Union»,  S.  Cataldo,  S.  Caterina  Vilbirmona. 


Yillalba. 

fieni»  Botoli  fanno  il  Cantaro. 

Nella  consuetudine  locale  il  Botolo  si  divide  pure  in  12  Once  alla  grossa. 
La  Libbra  mercantile  si  usa  egualmente  dui  farmacisti  o «tagli  orefici. 

Oli  orefici  dividono  te  Libbra  in  12  Once, 

I Oncia  in  30  Trappes», 
il  Trappeso  in  16  ciocci  o Denari. 
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CIRCONDARIO  DI  PIAZZA  ARMERINA 


IO 


Proli  noia  di  CAI.TANISSF.TTA. 


Cirrordorir»  di  PIATTA  ISIFlSfAI. 


ut 


IWnri*  di  CALTANISSBTTA. 


tir<...ncljm  fi  PUH*  AEH8U1. 


PmUiPFRZlA 


Valooainw* 


VlLLAROSA . 


Saiina  per  mosto  . 
Salma  per  vino  . 
Salma  per  mosto . 
Salma  per  vino  . . 
Salma  per  mosto 
Salma  per  vino  . . 


MISURE  METRICHE 


rimili  ri 

2,063!  66 
1.80527! 
3,507383 
2.750888 
2.888433 
2.750888 


Ettolitro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id 


Uiiarr  «a  olio. 


f Cafiso  di  Rotoli  10  pari  a 
1 chilogr.  7,934  

Miri 

8,596327 

Litro 

C.ifiso  «li  Rotoli  li  t/s  pari  a 

chilogr.  9,918 

1 0,7*5658 

Ettolitro 

Quintale  ili  Rotoli  100  pari 

Id. 

a chilogr.  79,342 

85,965265 

11  Barilo  legale  si  divido  in  2 Quarta  re, 
la  Quarta»  in  20  Quartucci, 
il  Quart uccio  in  2 Caraffe , 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salmo  fanno  la  Botte. 

La  Salma  per  mosto  di  Piazza  si  divide  in  9 Quartate. 

La  Salma  da  vino  si  divido  in  8 Qua  ria  re  t 
la  Quarta»  in  2 Mozzando , 
la  Mezzarola  in  8 Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  di  Aidone  si  divide  iu  18  Mozzarole , la  Salma  por  vino  in  16  Mezza rolo , la  Mozzatola  in  fO  Qnartucci  legali. 

La  Salma  di  Barnafranca  e Cai  Un  isso  tta  si  divide  in  16  Quartale,  La  Quarta»  in  20  Quartucci  legali. 

La  Salma  por  mosto  o la  Salma  per  vino  di  Cast  rogi  ovari  ni  si  dividono  in  8 Quarta», 
la  Quartara  da  mosto  e da  vino  in  2 Lnncello, 

la  Lancella  per  mosto  6 di  Qnartucci  legali  9 V».  1»  Lancolla  da  vino  di  8 Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  di  Pietmperzia  si  divido  in  24  Lan celle,  la  Salma  per  vino  in  21  Lanoelle,  la  Lancella  in  10  Qnartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  di  Valguarnera  si  divido  in  18  Quarta»,  la  Quartara  per  mosto  in  Quartuccj  legali  22  * 

La  Salma  per  vino  di  Vaigli  a»  era  si  divide  in  16  Quartara.  la  Quartara  eia  vino  in  20  Qnartucci  legati. 

La  Salma  per  mosto  n la  Salma  por  vino  di  Villa  rosa  si  dividono  in  16  Lanoelle, 


la  Lancella  in  2 Mozzarole, 

la  Mezzarola  per  mosto  in  10  '/»  Quartucci  legali.  I.n  Mezzarola  da  vino  in  10  Quartucci  legali. 


PESI 

Pesi  seco  mìo  In  lef/qr  del  |809. 


Tutti  i Commi  del  Chicoxdario. 


dulosi  Armili 

0.793120  Chilogramm. 
0.317368  1.1.  I 


| Cast rocio va xxi,  Pietia/fazia 


Pesi  anteriori  al  1 86  f . 

alla  *ro»»a. 

\ Ròtolo  

( Oncia  alla  glossa 


CtiAogmmml 

0,7  934  SO  Chilogrammo 

G nmail 

66.1183.33  r.romnia 
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Proiìnrìa  ii  CM.TAMSSETTA. 


Cfrcmfari.  fi  i FMZM  UlIftflL 


Tutti  i Cornai  del  Cikcondluo. 


Trappolo 


liliniwt 

0,881578 


Tnppni 

1,134330 


Il  Botolo  legale  si  divide  m 3u  Once  alla  sottile. 

La  Libbra  in  12  Once  alla  sottile, 
l'Oncia  in  1 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci . 

11  Coccio  in  8 Ottavi, 

Il  Botolo  legalo  diviso  in  30  Once  e l'Oncia  in  4 Quarte  ò il  peso  usato  abitualmente,  ed  è denominalo  pe>0  alla  sottile  nei 
Comuni  di  Piazza  Armerina,  Aidone,  Barrafranca,  Cai  asci  he  tu , Vi  II  irosi,  Va  leu  ani  era» 

Lento  Botoli  fanno  il  Cantero. 

Negli  usi  consuetudinari  si  adopera  pure  il  flptolo.  diviso  in  12  Once  alla  grossa, 
ca  Libbra  mercantile  si  usa  ugualmente  dai  larmacwti  e dagli  ondici, 
tilt  orebci  dividono  la  Libbra  in  f?  Once 
l'Oncia  in  3<J  Trapper.  * 

il  Trappolo  in  IO  Cocci  o Denari. 
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CIRCONDARIO  DI  TERRANOVA  DI  SICILIA 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DCNOMINAlIONT 

DENOMINAZIONE 

Wm 1 

i 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tum  i Comuni  del  Circondario. 


i Palmo 

Mairi 

0,258098 

Molro 

/ Canna  

2,064783 

Iti. 

Po  Lui 

3,874500 


Calme 


0,484312 


Il  Palmo  «*  divide  in  12  Once, 
POncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

Otto  Palmi  btnuo  la  Canna, 

16  Canne  fanno  la  Corda, 

45  Corde  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  secando  la  letjge  del  1800. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Ti  tti  i Comuni  del  Circondario 


1 Palmo  quadralo 

MeKi  <|ua4ralk 

0,066614 

nur* 

Melro  quadr. 

1 Salma 

1,746259 

Ettara 

Misure  abusive  anteriori  al  1861 

filare 

i Salma 

3,429743 

Ettara 

1 Tomolo 

0,214359 

Id. 

Filini  niudr*u 

(5,011750 

Salme 

0,572653 


Salme 

0,19(567 

Tomoli 

4,065073 


11  Palmo  quadrato  b di  144  Once  quadrate,  l'Oncia  di  144  Linee  quadrate. 
01  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrala. 

256  Canne  quadrate  fanno  In  Corda  quadrala. 

518100  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Risarcii* . 
la  Bisaccia  iu  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Caronti , 
il  Ca  rozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Guadigli, 

il  Quartìglio  o Canna  quadrila  in  64  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

Il  Tomolo  è di  512  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo. 


MISURE  DI  VOLUME 


Misure  secondo  la  logge  del  1809. 


Slelri  ci»l»i  Ptlmi  »i»M 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cubo 0,017193  Mrlro  rubo  58,163026 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube, 
16  Palmi  rubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


Digitized  by  Google 


Provincia  (ti  CALTANISSETTA. 


Circondario  di  TUR  UNA  »l  SICHII 


MISURE  METRICHE 

— 

VALORE 

UEM<»lNAZIO>E 

MUUM.  UK-VLI  , 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  secondo  la  Uyge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Salma 

Ettolitri 

2,750888 

Ettolitro  j 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Visure  abusive  anteriori  al  186* 
Salma  per  frumento  e legumi 

Ettolitri 

3.438611 

Ettolitro 

Mazzariho,  Buteka,  Nisczmi,  Terranova  . . 

Salma  per  legumi 

4.298263 

id. 

Rissi 

Salma  per  legumi  

4,426333 

Id- 

La  Salma  legale  ai  divide  in  4 Bisaccia, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 fondelli, 
il  Mondello  in  4 Ca rozzi, 
il  Tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

Megli  usi  di  consuetudine  locale  la  Salma  si  considera  divisa  in  16  Tomoli. 

La  Salma  per  frumenti  e legumi  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  fave  di  Mazzarino  è di  Tomoli  rwi  25. 

La  Salma  per  legumi  di  Riesi  è di  Si  Tomoli  rasi. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  4809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Misure  abusive  aul priori  al  1861. 

Mimrr  da  vino. 


Twinon . 


Mi  muso 


TnMWi  m Sicilia,  Must  mi . 


Aliai? 

0,363519 


Salisi? 

0,280815 

0,232652 

0,242316 


t Barile 

Litri 

34,386100 

Ettolitro 

1 Quarluccio 

0,859653 

Lilro 

Barili 

2,908151 

Qua  ri  acci 

1,163261 


i Salma  per  mosto  . 

Ettolitri 

2,888433 

Ettolitro 

Miti" 

0,346208 

1 Salma  por  vino 

2,750888 

Iti. 

0.363519 

t Salma  per  mosto 

3,576155 

Iti. 

0,279630 

1 Saluta  per  vino 

3,438611 

Iti. 

0,290815 

4 Salma  per  mosto 

2.750888 

1(1 

0.363519  ; 

1 Salma  per  vino 

2,475800 

Iti. 

0.403910  i 

i Salma  per  luoslo 

1.953131 

Iti. 

0.611998 

| Salma  per  vino 

1,815586 

Id. 

0.550786  j 

\ Salma  per  mosto  

3,438611 

Iti. 

0,290815  1 

1 Salma  per  vino . . 

2,750888 

Id 

0.363519  1 

Ilkmrf  da  olio. 

I Catiso  ili  Rotoli  1 i » i pari  a 
I t iiilogr.  9,918 

Uni 

10,745658 

Ettolitro 

Crini 

9,30608* 

Digitized  by  Google 
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Pro.  iurta  dì  CUTAMSSCTTA 


Ciits^ri.  di  inumi  pi  Menu. 


cbilogr.  7,811 1 8,!)965i7  Lilro  0,1 1 6320 


Mazzamnu Calìso  di  Rotoli  13. io  i/  i pari 

a cbilugr.  11,009 11,927681  Lllulilro  8,383800 


11  Barilo  legalo  si  divido  in  2 Quarta  re, 
la  Quartura  in  20  Quartiic  . 
il  Quartuceio  in  2 Caraffe , 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salme  fanno  la  Botte. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Terranova  si  dividono  in  ff»  Quartato, 
la  Quarta ra  da  mosto  e la  Or  artara  da  \iiio  in  2 Lancelle, 

la  Lai. cella  da  mosto  in  Qiiartur.t  i legali  10  la  Lana-Ila  da  nìiio  in  Oliar  lucri  legali  IO. 

La  Salma  da  mosto  e quella  da  vn»  di  liniera  ai  dividono  in  16  Quarti  re,  la  Quartarada  mosto  in  26  Quarlucci  legali,  e 
la  Quarta ra  da  vino  in  2f>  Quurturo  legali. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  por  *.  ino' 'di  Mazzarino  si  dividono  in  16  Quarta  re, 

In  Quartara  da  mosto  in  IO  Quarlucci.  la  Quartali  da  vino  ili  0 Quar lucci, 
l Quartuccio  lauto  da  mosto  che  da  vino  è doppio  del  Quariuorio  legai. . 

La  Salma  da  mosto  e quella  da  vino  di  Mscemi  si  dividono  in  16  Quartara,  la  Quartara  da  mosto  ft  di  Quarlucci  legali  14  */* > 
la  Quartara  da  vino  è di  Quartncci  legali  13  1/s . 

La  Salma  da  mosto  di  lticsi  si  divide  iti  20  Quartara,  la  Salma  da  vino  in  lf>  Quartara,  la  Quartara  m 20  Quarlucci  legali. 

PESI 


Pesi  Secondo  la  leyye  del  1809. 


Titti  i Comuni  dei.  Circondario. . 


Terranova,  Bitefu.  Niscemi,  Mazzarino.  . 


Rimi. 


Toni  i Comuni  del  Circondario 


Rubilo . . 

Chiloframiai 

0,793120 

Ghilopramma 

Libbra 

0,317368 

u. 

Pesi  locali  alla  Miti  Ir. 

^ Rotolo 

Chilogrammi 

0,703420 

Uiilngraroma 

| Oncia  alla  sottile 

(.ramini 

26,447333 

<i  ramina 

Pesi  lucali  alfa  »pr»n*ii. 

Rotolo 

Citilo  granitili 

0,793420 

Chilogrammo 

! Oncia  alla  grossa 

Grammi 

66,118333 

dramma 

Stai  Basii  «retici . 

| Trappeso 

Grammi 

0,881578 

Gramola  | 

Rotoli 

1 .260367 

labili* 

3,150916 


Rotoli 

1,260367 

O.r, 

0,037811 


Rotoli 

1,260367 

Olir» 

0,015124 


Tuppfil 

1,(34330 


H Rotolo  legale  si  divide  ili  30  Once  alla  sottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  sottile. 
l'Oncia  in  4 Quarte . 
la  Quarta  in  lì  Dramme, 
la  Dramma  iu  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Il  Rotalo  diviso  in  3o  Once  è usalo  in  Terranova  cd  nitri  Comuni  come  pnqo  locale  detto  alla  sottile. 
In  Rie*i  il  Botolu  diviso  in  12  Once  all»  grossa  usato  di  preferenza  i onio  njeo  locale  alla  grossa. 
Cento  Botali  faimii  un  Cantaro. 

La  Libbra  mercantile  si  una  egualmente  dai  farmacisti  e dagli  orelici. 

UU  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappest, 
il  Trappeso  in  16  Cocci  o Danari. 
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CIRCONDARIO  DI  CAMPOBASSO 


C O M U N I 


MISURE  LOCAI. 1 

MISURE  METRICHE 

VALORE 

valori: 

PMCONI*  AZIONE 

la 

DENOMINAZIONE  ia 

M«l  « WtnicH» 

[ MMI'MK  UlClU 

MISURE  IH  LUNGHEZZA 

Mutue  legai*  fecondi)  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comi  ni  dcl  Circimdvrio. 


^ Canna  . 
I Palmo . 


Misure  alni  si  re  anteriori  al  4840 


Titti  i Comuni  dkl  Circondario. 


Canna . 
Palmo . 


Mitri 

2,645503 

Metro 

0,264550 

. 

ld. 

MHrt 

4, 109160 

Metro 

0,263670 

ld. 

Conti* 

o/mooo 

3/780000 


Canne 

0,474077 

Palmi 

3,792649 


I.a  Canna  locale  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  IO  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  ab  univo  anteriore  al  1840  la  Canna  ti  divide  in  8 Palmi , 
il  Palmo  in  12  Once. 
w l'Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  ./anno  il  Niglio. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica 

Come  base  delle  misure  agrarie  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi  si  usavai  o pure  nelle  varie  località  Passi  da  terra  di 
Palmi  7 ’/j,  e di  Palmi  8. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Minore  legali  mCuuiIo  la  legge  del  1840. 


I ITTI  1 CoMIM  IM  I < IRCOKDARIO  


Trm  i Cmit'Ni  dei.  Circondario 
C.aiiimirasso 


\ Moggio 

f Palmo  quadralo . 


*6,998684 

Moti  quadriti 

0.069987 


Ara 

Metro  quadr. 


Misure  abusive  anteriori  ni  1840. 


Palmo  quadralo 

Metti  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr 

Tomolo  di  625  Passi  quadrali 

Filar* 

di  Palmi  7 I 3 di  lato 

1 

0,233671 

Cuoca 

M'NÌB'» 

0,14  f 884 

Plinti  >|in<ii*tl 

4 4,288400 


Palmi  «plinti 

t i.S8  19H3 


Tomoli 

4.479326 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  CNWOBASSO. 


Mirabella  Swxitico,  r.As-mi.mo  di  Bi- 
plano. Monticano,  Campolieto,  Pe- 

TRFI.LA  TlFF.RNINA,  MATRICE,  GaMBaTESA, 

Miccia,  Casai.ciprako,  Castrone  navi», 
.Molise,  Torella  del  Sannio , Cerlk- 

riCCOLA.  PtF.TRACIJPA 

Li  «OSANO 

Hip  a limosa  no,  S.  Buse 

Tono 

MACCHIA  VAITORTORE.  MoNAClI  IGNI.  TUFARl, 
S Elia  a Pianisi,  Bagnoli  df.l  Trigno, 
Salcito 

Pii  tiucatella,  Spineto,  S.  Giuliano  dii, 
Sannio,  Bakankllo 


! Moggio  ili  G25  Passi  quadrati 
iii  Palina  8 di  lato 


Giornata  di  fiflO  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lato 

Tomolo  di  784  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 


Tomolo  di  841  Passi  quadrai 
di  Palmi  8 di  lato 


Campo  di  Pietra,  Fbrrazaano.  S.  Giovanni 
in  Gai. no 

Jklsi,  Giluone,  S Angelo  Chiosano.  . . 

Stimo,  VlNCHIATURO 

Colle  d’ànchise 

Fossalto,  Bisso,  Tri  vento,  Obatin.) 


I Tomolo  di  UdO 
\ di  Palmi  7 

i Moggio  dì  ‘irto 
S di  Palmi  8 

« Tomolo  di  625 
' di  Palmi  7 

Tomolo  di  570 
di  Palmi  8 

Moggio  di  000 
di  Palmi  7 

Moggio  di  720 
di  Palmi  8 

Tomolo  di  81(5 
di  Palmi  7 


Passi  quadrai 
di  lato 


Passi  quadrali 
di  lato  


Passi  quadrati 
di  lato  


Passi  quadrali 
di  lato  


Passi  quadrati 
1/3  di  lato  . . 

Passi  quadrali 
di  lato  


Passi  quadrai 
di  lato  


tire  sfori*  «li  CtlPOft.l'SO. 


MISURE  METRICHE 


Il  Moggio  legale  agrario  6 di  lOrtOO  Palmi  quadrali. 

I0U  Palmi  quadrati  legali  fanno  l.i  Canna  quadrato  tesale. 
La  Canna  quadrata  prima  del  18 1(1  era  d 04  Patini  quadrai 


Ettaro 

0,278087 

EtUra 

M»gg,a 

3,595904 

0.36696Ì 

Id. 

Giornate 

3,745834 

0,367075 

Id. 

Tomoli 

3,744364 

0,374195 

Id. 

3,673407 

0,306591 

Id. 

3.361670 

0.400446 

Id. 

Moggia 

2,497215 

0,21291 1 

Id 

Torteli 

4,696804 

0,256285 

Id 

3,901900 

0.336486 

Id. 

M.*gla 

2,974893 

0,334361 

Id. 

3,083983 

0,377976 

Id. 

Toaioli 

3,597430 

RHsrr.R  ni  votame 

Misure  fallii  secondo  la  legge  del  1840. 


Ti  r ri  i Pomin?  de:  Circondario 


Metri  coki  Palmi  «ki 

Pal  io  cubo 0,018515  Metro  cubo  54,010145 


Misure  ahi. ire  anteriori  al  1840. 


Ttm  i Cumini  del  Circondario I Palmo  rubo 


Meni  cubi  I I PjImiI  mia 

0,048334  I Metro  cubo  54,552003 


Secondo  la  byjp*  del  1840,  nulle  Palmi  cubi  fanno  ta  Canna  cuba. 

S^eontlo  I non  :u*r  orini**  al  IMO,  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Peri  ira  cuba  n 51?  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
I ii  Canna  di  coti  manza  per  le  fabbnrhe  eq  ti  vali»  ad  un  quarto  di  >'nnnn  cuba  abusiva. 

I a Canna  per  la  I c a mi  da  fno'  o equivale  a m?>za  Ca:  un  ruba  abusiva 
Palmi  cubi  abusivi  ')  '/i  fanno  «a  Suina  per  t'arcua  dio  si  divide  in  7 cofani. 


Digitized  by  Google 
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Circondario  ili  CAYPAIWt 


MISURE  LOCALI 

MISUfcE  HKTKICUK  | 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

nati  Loctu 

j MOiSACIUOM 

Barile  ili  40  Caraffe 

Ettolitri 

0.530019 

Ettolitro 

Barili 

2,222130  1 

Caraffa  di  Once  42  

Litri 

1,123047 

Litro 

Caraffe 

0.888852  1 

I PtETRACATELLA,  TUEABA,  S.  Cl.U  A PIANISI, 
Cambatesa  , Bi  sso,  Ceri.epmxui  a , Se- 

Barile  «li  40  Pinle  . . ... 

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

Barili 

2.799883  , 

him».  S.  Giuliano  ni  Supino,  BvuaNki.lo. 

Pinta  di  un  Rotolo 

0,892894 

Litro 

1.119953 

SPINETO.  LuLLK  DA\CHISR,  V 1M IIUTLItO.  f 

( Barili*  «fi  40  Caraffe 

ipijii 

1 Caraffa  di  Olire  45  

Elioliti  l 

0.471  448 

Ettolitro 

Banli 

2,124124 

Litri 

1,178620 

Litro 

Carati.* 

0.848450 

Barile  di  41  Caraffe 

Elluluri 

0,42*303 

Ettolitro 

Bari  li 

2,356804 

C ASALCIPR  ANO 

Caraffa  di  Once  36  

(.il  ri 

0,964326 

l-ilro 

Caraffe 

1,036994 

Barile  di  44  Caraffe 

Elioliln 

0.447876 

Ettolitro 

Barili 

2,232762 

l.ASTROPIGIVANO 

Caraffa  ili  Ooop  38  

Litri 

1,017900 

Litro 

Caraffe 

0,98244  5 

Limosaxo 

Salma  di  <44  Quarltirei  ... 

Ettolitri 

1,831506 

Kllolilro 

Salute 

0,540101 

Quarluccio  di  Onec  48  ... 

Litri 

1,285768 

Litro 

Q«4Jrtuc<i 

0,777745 

1,017900 

Ettolitri 

Id. 

Caraffe 

0,982415  : 

Barili 

Molise  

Barile  di  32  Caraffe 

0,360015 

Ettolitro 

2,777662 

Caraffa  di  Once  42 

Litri 

1,125047 

Litro 

Caraffe 

0,888852 

S.  Anc.hu  Limonano,  Pietraccta,  S.  Biase.  . 

Barile  di  32  Caraffe  

Ettolitri 

0,411446 

Ettolitro 

•arili 

2,430454 

Caraffa  d'Once  48 

Litri 

1,285768 

Litro 

Caraffe 

0,777745  : 

1 Sium 

Barile  di  36  Caraffe 

Ettolitri 

0,385730 

Ettolitro 

Barili 

2,592485  ! 

Caraffa  di  Once  40  

Litri 

1,071473 

Litro 

Caraffe 

0,933294  ! 

Riccia  

Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,407*60 

Ettolitro 

Barili 

2,456038  ; 

Caraffa  di  Once  38  

Litri 

4,017900 

Litro 

Caraffe 

0,982445 

Campobasso 

Misure  da  olia. 

Staio  di  Rotoli  10  1/3  pari  a 

i 

chilogr.  9.207  

0.10081 1 

Ettolitro 

9,919586 

AIibabki.i.o  Sanxitico 

Caraffa  di  Rotoli  0.99  pari  a 

chilogr.  0,882 

0,905831 

Litro 

1,035378 

Castellino  di  Biferko  , S.  Giovanni  in 

Caraffa  di  Botoli  Mi  pari  a 

1,442109 

Id. 

0,89914  4 

f.AMPOMKTO 

Litra  di  Rotoli  1,44  pari  a 
chilogr.  1,283  

1,404845 

LI. 

l.llre 

0,711822 

j Petiiella  Tifeunixa.  Moxtaoano  

Litra  di  Botoli  1,32  pari  a 
chilogr  1,176  

1,287775 

LI. 

0.776533 

Matrice 

Cafiso  di  Boi  oli  9,54  pari  a 
chilogr.  8,500  

9,307100 

LI. 

Caliti 

0,107445  ; 

Toro,  Campo  di  Pietra,  Salcito.  Fossaito, 
S.  Biase  

Caraffa  di  Rotoli  1,08  pari  a 
chilogr.  0,962  

4,053634 

LI. 

Cl  Tallir 

0.949096 

Maccbiavalfortore,  Riccia,  Mouse 

1 

Caraffa  di  Rotoli  0,72  pari  a 
chilogr.  0,642  .... 

0,702423 

Id. 

1,423644  J 

t . 
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Circondari*  di  CAIFMWO. 
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CIRCONDARIO  DI  ISERXIA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

A lisine  legali  secondo  la  legge  del  1 840. 


Tutti  i Cimi  si  bit.  Itiioimuiuo 


Tutti  i Conum  del  Circondario 


i Canna  

Mitri 

1645503 

Metro 

) Palmo 

tì, itUiial) 

lil. 

Misure  allusive  anteriori  al  I8VO. 


i,  109360 
0, 263670 


Cfi378OO0 


C4 IIUV 

0. 171077 

Mrm 

3, 792619 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  IO  Centesimi , 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1810  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

Come  base  delle  misuro  agrarie,  oltro  il  Passo  comune  di  7 Palmi,  si  usavano  pure  nelle  varie  località  Pasti  da  terra  di 
Palmi  6,  7 •/„  ^ V»,  8. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secando  la  legge  del  1840 


Tom  i Comuni  dui.  Circondario 

Moggio 

Palmo  quadralo' 

Arf 

6,998681 

Mrln  < 1 1 ■ aiI<  al i 

0,009987 

Ara 

Metro  quadr. 

Mo?g.u 

0,142884 

Pallili  ,,iu4iRtt 

1 1,238100 

Misure  abusive  anteriori  al  1810. 

Tutti  i Commi  dei.  Circondario 

Palmo  quadralo 

Metri  i|iAjd»*l> 

0.009322 

Mi  In»  quadr. 

Palmi  >pj idrati 

1 1,383963 

Isehnia,  Lontano,  Miranda,  Pesche.  S Aoa- 
prro,  Carpinone.  Castelpetroso.  Petto- 
ranello  DI  Mouse 

Tomolo  di  576  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 

Et  ur* 

0,256285 

Eli  ara 

IttUAfll 

3.901900 

Fornelli.  Monterodiìni,  Cantalupo  del 
SaNNio 

Moggio  di  623  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato  

0,278087 

ut. 

Mutili 

3,595991 

Porli  del  Sankio,  Carotilli  , S.  Pietro 
Avellana,  Sessano,  Pescoi.anciano,  Va- 
stocirardi,  Castel  dei.  (ìiudiue,  Capia- 
cotta,  S Ancelo  del  Pesco  

Tomolo  <li  720  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  (alo  ...... 

0,215273 

u. 

1 umoli 

4,077087 

Montenero  Val  Coccbiara,  Castellile, 
Cerro  a Volturno,  Colli  a Volturno. 
Pinosi,  Rocckita  a Volturno,  S.  ' in- 
cenio  a Volturno  

Tomolo  di  800  Passi  quadrati 
di  Palmi  ti  di  lato 

0,200223 

ld. 

4,991131 
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Proifnria  dì  CAMPOBASSO.  Cirwidarw  di  I51BS1I. 


Provincia  di  CAJIPOBASSO. 


Circondario  di  I5CJMU. 


! 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

i COMUNI 

DENOMINAZIONE 

| 

denominazione 

S.  Angelo  rrc  Grotte,  Boiano,  Campocoiaro, 
Ciurma  regi  a,  S.  Polo  Matese.  S.  Mas- 

Barilo  di  (0  Pirite 

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

1 

Barili 

1,799883 

simo  , Maccbiagodfna  , Cantallpo  del 

Pinta  ili  un  Itololo 

0,892894 

Litro 

4, 119953 

Cam  fai,  Pinose 

CarafTa  di  Once  36  

0,96  4326 

13. 

Caraffa 

4,036994 

Barile  di  30  Cura  (Te 

Ettolitri 

0,385730 

Ettolitro 

Barili 

2.592485  ] 

CIVITAVECCHIA  

Caraffa  ili  Once  48 

Litri 

M85768 

Litro 

Caraffa 

0,777745 

S.  Angelo  dei.  Pesco,  Castelpethoso  . . . 

Caraffa  ili  Once  27 

0,713144 

1,1. 

4,382659 

Eros olone 

Barile  di  36  Caraffe 

Ettolitri 

0,40501 7 

Ettolitro 

Barili 

2.469033  l 

Caraffa  di  Once  42  

Litri 

1,125047 

Lilro 

Caraffa  ( 

0,888852  ; 

Scapoli,  Pescoi.anciako 

Caraffa  di  Once  28 

0,730031 

lil. 

1,333178  ! 

Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,385730 

Ettolitro 

Bauli 

2,592485  | 

Roccahasdolpi 

Caraffa  di  Once  36  ....... 

Utri 

0,964326 

Litro 

Caraffe 

1,036994 

Moxtexf.ro  Val  Cocchiaiia,  Carpinone... 

Caraffa  di  Once  33  ....... 

0,883965 

iti. 

1,134166 

1 Acnone,  Sesto  Campaxo 

Caraffa  ili  un  R..lu!o  

0,89389  i 

u. 

4,4199(3 

| Isek.ni a,  Sessano,  S.  Polo  Matese 

Ui««rt  da  olio. 

Staio  di  Botoli  IO  pari  a 

Litri 

Stala 

chilogr.  8,91  

9,755870 

I.ilro 

0,101501  1 

: Carpinone * 

Staio  di  Botoli  1 1 pari  a 
chilogr.  9.801  

Eli*  lini 

0,107315 

Etlulilro 

9,318399  ' 

1 Pounfii.i,  Macchia  d'Isebsia 

Staio  di  Rotoli  IO  */3  pari  a 
chilogr.  9,504  

0,104063 

Id. 

9,609399  : 

Rocca»  udoepi,  Castelphecto,  Censo  a 
VoLTtmxo - • 

Staio  di  Botali  fi  1/3  pari  a 
chilogr.  10,098  

0,110567 

Id. 

9,044318 

l’oZIH.LI,  Pn:. SI. MANO  , Si.STO  CAMPANO  , 
V i nappo,  MoxTEitoDiiSf,  Pesche,  Cameei, 
Boiaso,  Filighano,  Montaquii.a,  Lon- 

Staio  di  Rotoli  IO  1/3  pari  a 
chilogr.  9,207  . 

0,10081 1 

Id. 

9,949386  1 

GANO 

S.  Agapito,  PetToIanello  oi  Mouse 

Staio  di  Botoli  < 1 ,04  pari  a 
chilogr.  9,837  

0,107703 

Id. 

9,184637  ! 

Fonò  del  Sankio 

Slaio  di  Botoli  13,44  pari  a 
chilogr.  1 1 ,975  

0,131119 

Id. 

7,020666  1 

Moktenero  Vai.  Cocciiiaba 

Staio  ili  Rotoli  13,77  pari  a 
chilogr.  11,209 

0,134338 

Id. 

7,413891 

Rocusicuha,  Rocchetta  a Voi.tlti.no.... 

Staio  rii  Botoli  1 2,96  pari  a 
chilogr.  1 1 547  

0,1 26436 

1.1. 

7,909135 

Scapoli 

Staio  di  Botoli  11,52  pari  u 
chilogr.  10,264  

0,11138» 

Id. 

8,897 ” 77 

S.  Angelo  del  Pesco 

Metro  di  Rotoli  23,04  pari  a 
chilogr.  20,529 

0,224775 

1,4. 

Mairi 

4,448888 

Vastogìkabdi,  Civitavecchia  

Caraffa  li  Ri  doli  0,72  pari  a 

litri 

i 

eh  h*gr.  0 642 

0,702423 

Litro 

t, 423644  : 

Digitized  by  Google 


Pwlnda  di  CAJIPOBtNSO.  Ciruwliri.  di  HIIII 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

S.  Pietro  Avt.li.ana,  Capracotta,  Castel- 

Caraffa  di  Rotoli  0,81  pari  a 

Litri 

Caraffa 

urne,  Castel  del  Ciudicr 

Agnone  

chilogr  0,722  

Caraffa  di  Rotoli  6,5  pari  a 

0,790245 

Litro 

4,465464 

Cacca vone,  Chianci,  Castel  luccio  in  Ver- 

chilogr.  5,791  

Caraffa  di  un  Rotolo  pari  a 

6,344346 

Id. 

0,157696 

»iso.  Belmonte  del  San, io 

chilogr  0 891 

0,975587 

Id. 

4,045024 

S.  Vincenzo  a Volturno 

Staio  di  Rotoli  12,48  pari  a 

Lltfllitri 

Stai*  j 

chilogr.  11,120 

0,444753 

Ettolitro 

8,213332 

j Feosolone  

Caraffa  di  Rotoli  0.33  pari  a 

Litri 

Caraffe  1 

chilogr.  0.J94  

0,344944 

Litro 

3,4064  33 

i Cantali™  nei.  Sansio 

Slaio  di  Rotoli  11,75  pari  a 

EMoluri 

Siti* 

Colli  a Volturno 

chilogr.  10,469  

.Staio  di  Rotoli  12  pari  a 

0,114631 

Ettolitro 

8,723607 

chilogr.  10,694 

0,147070 

Id. 

8,514  866 

Tizzone 

CaralTa  di  Rotoli  4.08  pari  a 

litri 

Caraffa 

PcSCOLANCIANOfCAROVILLI,  PkSCOPENNATARO, 

chilogr.  0,962  * . . 

CaralTa  di  Rotoli  0,99  pari  a 

4,053634 

Litro 

0,949096 

0,965834 

Id. 

4,035378 

Acquaviva  d'Isernia,  Pip.tr abbondante  . . . 

CaralTa  di  Rotoli  0,90  pari  a 

, Macchi acodena.  Miranda,  S.  Angelo  in 

chilogr.  0,802  

Caraffa  di  Rotoli  0,66  pari  a 

0,878048 

Id. 

1,438915 

0,643887 

Id. 

1,553066 

1 11  Birile  ledale  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  un. a Botte. 

1 pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillala  che  dovevano  contenere  n non  servono  che 

di  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  i 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

PESI 

n esse  contener 

Chilogrammi 

si  giacché  nel  si 

sterna  metrico 

Rotoli 

1 Tutti  i Cumini  del  Circondario  

Rotolo 

0,890997 

Chilogramma 

1,122338 

lil>t>rc 

C Libbra 

, Secondo  la  leape  del  !8t0,  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Once  33  •/.  e si  divide  in  fUOtl  Trappesi. 

. La  Libbra  si  divido  in  Iz  Once,  l'Oncia  in  30  Trappesi. 
i Secondo  l’uso  anteriore  al  1810,  ceuto  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

1 Secondo  la  varietà  dei  bluffili  e delle  memi  si  usavano  pure  Ilo  Dui  di  Once  3i 
Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi,  il  Trappeso  in  20  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l'Oncia  ir.  130  Carati,  il  Carato  in  4 Grani. 

0,320759 
, e 36. 

Id. 

3,147605 

j I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  fu  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  n Crani, 
f Dramme  1 V»  fatino  il  Peso  aureo. 

\ 40  Botoli  fanno  un  Peso  per  la  cairn. 

||  4 Rotoli  fanno  una  Decina  peso  della  lana. 

11 
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CIRCONDARIO  DI  LARINO 


1IISCTE  LOCALI 

inaiti;  iimraiE 

COMUNI 

(•CADMIA  AZIONE 

V Il  ORE 
MiMxar.  amicn 

UEMMilVAZIONZ 

VAUIU 

im 

■ Mt  »«  I4M.4L1 

1 

Viti 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

ire  legali  secondo  la  legge  ilei  \ 
Canna  

840, 

Metri 

2,645503 

Metro 

r~ 

traile 

0,378000 

Tutti  r Comuni  del  Circondario 

l’almo 

0,264550 

Id. 

Palmi 

3,780000 

Titti  i Comici  df.l  Cnicovoiam 

Unire  al  tu  tir  e anteriori  al  1840 
Canna  

Metri 

2,109360 

Metro 

r'(U74077 

Palmo  

0,263670 

I<L 

Palmi 

3,792619 

La  Canna  legalo  si  divide  in  10  Palmi , 

| il  Palmo  in  10  Decimi, 

il  Decimo  in  10  Centesimi , i 

il  Centesimo  in  1»  Millesimi 
700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’oso  anteriore  al  1840  la  l'.anna  ai  di\i«!c  in  8 Palmi,  1 

il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  fi  Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

11*1  Catene  fanno  il  Miglio. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

Come  base  delle  misure  agrarie,  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi,  si  i umano  pure  nelle  varie  località  Passi  da  terra  di  f 

Palmi  4,  7 Vi  » 8. 

misure:  di  superficie 

Misure  In, ali  secondo  la  legge  del  4 
i Moscio 

840. 

Are 

6,998681 

Ara 

M«l»* 

0,14*884 

Tutti  t Comuni  del  Circondario 

Palmo  quadrato 

M -tri  fiiMlrMk 

0,069987 

Metro  quadr. 

Palmi  ijuadriii 

« 4,288400 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  

Larino,  S.  Martino  in  Pensims,  S.  Giù- 

di xv re  abusive  anteriori  al  4 Si  1 

Palmo  quadralo 

Versura  di  3600  Passi  qoa- 

. 

Metri  .pudiAti 

0,069522 

Eli  are 

Metro  quadr. 

Palmi  ijn «tirati 

« 4,383963 

liaho  di  Puglia,  Casaualenda,  Ci  vita- 

«irati  di  Palmi  7 di  lato  . . 

1,226366 

E tiara 

0,8(5417 

CAMPOMABANO,  RlPALDA  , PROVVIDENTI  , 
CaMPOM  ARINO  , COI.I.ETORTO  , TaVENNA  , 
ÀCQl'AVIVA  Collecroce 

Tomolo  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 di  lato 

0,306591 

Id. 

r«arali 

3,261670 

Montorio  nei  Frentani,  S.  Croce  di  Ma- 
cliano.  Palata,  (tACLIONTSI,  S.  Giacomo 
DEGLI  SCUIAVONI  , TeRMOLI  , RoTELLO  , 

Versura  di  3600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato  . . 

1,226366 

Id. 

V ■rtnre 

0,815417 

Colletoito,  Mostbsero  DI  Bis  ACCIA. . . 
Um'M,  PoBTOCANXONE,  MoNTECILTOSE  .... 

Versura  di  3600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 l/.i  di  lato. 

1,345943 

Id. 

0,742973 

Gcuwaltiesa 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 */.i  di  lato  . . . 

0,336186 

Id. 

MoRgia 

2.971893 

Digitized  by  Google 
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~ Jl  - 

HISCRK  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

■ 

t roy.VA/dlM: 

VALORE 

*“ 

Il INL'feC  ■tlftUtl» 

imvosnriATiosr 

valore 

in 

NIKl-ftX  LOCALI 

Ripapottone.  Ronefro.  Lcr.rro,  S_  Felici: 

Tomolo  di  9C0  Passi  quadrali 

1 Ilare 

Tom.li 

0.306591 

Eli  ura 

3,261670 

Roccaviyaiu 

Moggio  di  625  Passi  quadrali 

; 

ili  Palmi  8 di  lato 

0,278087 

LI. 

3,505991 

C.ISTLI.I.IÌCUO  Acuuasouuasa  

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 di  lalo . . 

0,133482 

LI. 

Tomoli 

7,491617 

LlkWtU 

Tomolo  di  676  Passi  quadrali 
ili  Palmi  8 di  lalo 

0,300779 

10. 

3,324693 

MoSTi.ni.am  sul  Sassi» 

Tomolo  di  800  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 di  labi 

0,272526 

Id. 

3,669378 

Musteuisgo 

Tomolo  di  Palmi  quadrali 
1664  l/i  

0,011572 

Ili. 

86,416120 

Il  Moscio  Ioga  Ir*  agrario  di  tUOUO  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrali  legali  fanno  la  Canna  ijuadrato  legale.  _ 

Li  Canna  quadrata  abusiva  aulerioro  al  18-10  è di  61  Palmi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  scemilo  la  legge  del  1810. 


Tutti  i 

i Comuni  DEL  CnCOXDARI.- 

. . | Palmo  cubo j 

Mairi  culti  1 

0,018515 

Metro  cubo  ^ 

i 

Palmi  culi! 

54,010145 

.Mùtue  abusive  anteriori  al  18(0. 

Tutti  i 

1 Oliasi  DEL  ClU  tiSIlAIUU  . . . 

. . . J Palmo  cuho j 

Sidri  «ut..  j 

0,018331 

Metro  cubo  j 

PjIiuì  «ili, 

51,552903 

Secondo  la  legge  del  18H>,  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1810,  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  o SI5."  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
I.a  Canna  di  costumanza  per  le  fabbrichi)  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  0 *.'g  fanno  la  Soma  per  Carena  che  si  divido  in  7 Cofani. 


MISERE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  18(0. 


Tutti  i Cosasi 

del  Circondario  . . . 

. . . . | Tomolo | 

FltolUri  1 

0,555451 

Ettolitro 

1 T 

1.800  (38 

Misure  af'usiee  anteriori  al  18(0, 

Tutti  i Comuni 

DEL  Cl  IH  ONU  A RIO  . . . 

. . . . j Temolo j 

Kiiulitii  | 

0,553189 

Ettolitro 

1 Tirimi  li 

1,807700 

Il  Tomolo  legale  si  divide  in  5?(  Misure. 

Il  Tomolo  abusivo  si  divideva  iu  15  Misure  noi  Comune  di  Montorio  nei  Frontoni,  in  «4  Misure  nei  Comuni  di  Portocannone, 
S.  Martino  in  Pensili»,  b.  Croce  di  Mauliano,  (ìugUonisi  Montecilfoue,  Campomarino.  Muntenero  di  Bisaccie.  L’ruri, 
Morrone  nel  Sanmo,  ed  in  16  Misure  nei  Comuni  di  barino,  Uuardialfiera.  Tavenna,  Palata,  Castellimelo  Acquaborrana, 
Termoli . S.  Giacomo  dogli  Scluavon»,  lttp  ibotfoni.  Lupara,  Casacalenda,  Acquavivacollecroce.  Ronefro,  Colletorto,  8.  l’elice 
Slavo , Castelholtaceio , Monterdcone  nel  Sannio,  Provvidenti,  nipalda,  Ilornllu,  Lucito.  Montelongo,  S.  Giuliano  di  Puglia, 
Civilacampomaruno,  Roci-ar  ivara. 
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ProTinria  di  CAMPOBASSO.  di  LIEI». 


COMI-  X 1 

IIISBBE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

lemluiaa/.iom: 

V LUMIE 
in 

Mlil.SK  MtTBUMI 

nc\ojnx  a/_io\e 

VALORE 

ili 

Mutai:  locali 

MIS 

[IRE  DI  CAPACITA  PEI  LIO 

LIDI 

Misure  Irjali  stronzi»  la  legrje  del  1810. 

Ellalilri 

■arili 

i 

Barile 

0.436250 

Millilitro 

2.292262 

Tutti  i Omasi  bel  Circondario , 

Latri 

Carati* 

1 

Caraffa  di  Once  27,4  43  

0,727084 

Litro 

(.375357  ■ 

| Misure  &lmnve  anterióri  al  i 840.- 

Misure  da  liM. 

j 

ruolini 

«a.  fiat 

Soma  di  4 28  Caraffe 

(,  14 2905 

Ettolitro 

0,874964 

Ut  ri 

Camici 

i 

Caraffa  di  un  111  loto 

0.892894 

Litro 

t.l  19953 

Ettolitri 

finii. 

Barile  di  40  Caraffe 

0,450019 

Ellolitro 

2,222130 

Mortorio  sei  Frustasi,  Bosefro 

ritti 

Canile 

i 

Caraffa  di  Once  42  

4,425047 

Litro 

0,888852 

Ettolitri 

fiorili 

Barile  di  40  Caraffe 

0,385730 

Ettolitro 

2,592*85 

Urcri 

Lilii 

CantfV 

1 

Caraffa  di  Once  36 

0,964326 

Litro 

(.036991 

Eu-iitri 

Barrii 

, Barile  di  40  Caraffe 

0.353586 

Ettolitro 

2,828(05 

Rotello ; 

liti! 

Caule 

1 Caraffa  di  Once  33 

0,883965 

Litro 

4,(31266  I 

Ettolitri 

Hot  ili 

Barile  di  40  Pinle 

0,54  4307 

Ellolitro 

1,944364  [ 

.MoNTELONGO,  S CROCE  di  Magluko 

Ulti 

Pini, 

1 Fmla  di  Once  18 

4,485768 

Lilro 

<*,  .'77745 

Ettolitri 

Il  .. 

B.irile  di  40  Caraffe  

0,428589 

Ellolitro 

. 33  236  I 

S.  OroLuno  di  Puclia 

Litri 

Cairi 

Caraffa  di  Once  40 

1,074  473 

Litro 

0,933:94 

Ettolitri 

il.  ori 

Barile  di  40  Pinle 

0,357(58 

Ettolitro 

2,7.9  ,83  I 

i Coli-etorto,  S.  Giacomo  degli  Schuvoni 

Lilii 

PiR.tr 

Filila  di  un  Botolo 

0,894894 

Litro 

< . 1 1 4)953 

ettolitri 

iiar.U 

Barile  di  36  Caraffe 

0,347457 

Ettolitro 

2,880539  1 

Casacalesba  

litri 

Ca. -ir 

Caraffa  di  Once  36  

0,004326 

Lilro 

1,030994  1 

Ettolitri 

buik 

i Barile  di  36  Caraffe 

0,405017 

Ellolilro 

2,  *09033 

F Mobrone  nel  Satmo.  Provvidenti 

i 

lAl.ì 

CìixUU 

/ Caraffa  di  Once  hi 

4,1  25047 

Litro 

0,888852 

molliti 

Hai  ili 

Barile  di  34  Caraffe 

0,303584 

Ettolitro 

3,293981 

! Castelbottaccio,  Licito 

Litri 

Cai -tic 

Caraffa  di  un  Bololo  * 

0,892894 

Litro 

1,1 19053 

1 

Ettolitri 

Bit  il 

Barile  di  30  Caraffe 

0,43  39  4 7 

Ellolitro 

2,304434 

_ 

j CASTEI.LCCaO  ACQUABORIUNA 

Litri 

Caraffa  di  Once  54  

4,446489 

Litro 

0,094329 

1 

Ettolitri 

Soma  di  4 G0  Caraffe 

2,057228 

Ellolitro 

0,  *80094 

ClVITACAMPOMARASO 

Litri 

Caraffa  di  Once  48 

(.285768 

Lilro 

0,777745 

Elioliti! 

Barile  di  30  Caraffe 

0,530379 

Ellolilro 

1,8  45Ì43 

GtlAMIULFlERA 

Litri 

Catliir 

: Caraffa  di  Onrc  66  

4,767934 

Litro 

0,505633 

Ettòlitri 

, Barile  di  20  Caraffe 

0,385730 

Ettolitro 

2.592485 

Lupara 

litri 

Caraffa  di  Once  72  

4,928652 

Litro 

0,518497 

i 

Ettolitri 

Mosteialcose  sel  Sassio,  Un* ALDA 

1 

I Barile  di  Rotoli  37  4/a 

0,334835 

Ellolilro 

2,986512 
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Pi  «tram  ili  CAtlPOHASSO.  Cumulali»  di  LIMI! 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE 

DEM  tCUIN  AZIONE 

UK1RIC.IIR 

LEMMI  UMAZIONE 

VALORE 

il 

mtm  Lucri 4 

Latri 

Citale 

1,007210 

Litro 

0,622496 

Eliultlri 

Bauli 

Barile  «li  30  Cannale 

0,385730 

Fllolilro 

2,592485 

1 S Felice  Slato,  Acqua  vita  Coi. incroci:  . . ! 

Lilr» 

Cimi. ale 

) Cannala  «li  Onte  48 

1,285768 

l.iim 

0,7777  45 

bauli 

Barile  di  00  Caraffe 

0,64  2884 

Ettolitro 

1.555491  ! 

Moktfjieao  di  Bisaccia  

Litri 

Cir-  Uè 

f Caraffa  Ji  Once  40 

1,071173 

Litro 

0.933294 

■ 

Li  i titilli 

Bau  ili 

Barile  di  60  Caraffe 

u.707 172 

Ettolitro 

1.14  >083  | 

Palata ! 

Lini 

Canile 

/ Caraffa  di  Once  44  

1,178620 

Litro 

0.818450 

Kt  lutali  | 

.Se,  ritir 

Secchia  dì  10  Caraffe  

0.107147 

Ettolitro 

9,332945  J 

Taverna ? „ 

l-il  r» 

Cara  Hit 

1 Caraffa  ili  Once  10  

1,071473 

Litro 

0,933294 

Ettolitri 

Suine 

Soma  di  80  oliare 

1,02861» 

Ettolitro 

0,9724  82 

GugLIE.TIS1,  .UOKTEClLFOftP.  

Lidi 

Oliai* 

Oliava  di  Once  48 

1.285768 

Litro 

0,777745 

1 l|n|||  ri 

Salme 

Salma  di  HO  Caraffe 

1,071473 

Ettolitro 

0,9 33294  : 

PORTOCARTiOSL  

I-it  ri 

Canile 

i 

Caraffa  di  un  Botolo 

0,89289  4 

Litro 

1,1 19953 

J » lutili  1 

| 

Barile  di  40  Caraffe 

0,390415 

Ettolitro 

2,522418 

Ripabottone  

Litri 

Canile 

Caraffa  di  Once  37 

0,991113 

Litro 

1,008967 

Temoli,  S.  Mastico  ih  Piasi  uà 

Caraffa  di  Oiicc  27  

0,723244 

ld. 

4,382659 

nitore  Ma  olio. 

Lauro,  Casacalesda  - 

Slaio  di  Botoli  10  1/3  pari  a 

Titoli  tri 

chilogr.  9,207  

0,1(10811 

Ettolitro 

9,919586 

MuSTollO  NEI  Fiestahi,  Campouasinu.  . . . 

Staio  di  Rotoli  40,56  pari  a 

chilogr.  9,109  

0,103022 

id. 

9,706666 

' S.  Martini)  ui  Phisilis 

Piginola  di  Botoli  3,3  pari  a 

Lini 

chilogr.  2,910 

3,219437 

Litro 

0,310613 

Cicli.  Rottalo 

Slaio  di  Rotoli  11,52  pari  a 

Et  lolilti 

chilogr.  10,264  

0,112388 

Ettolitro 

8,897777 

S.  ClOCE  di  Mauuaho 

Staio  di  Rotoli  7,2  pari  a 

chilogr.  6,415 

7,024227 

Litro 

0,142364 

BvISEFSO  , Col.LETOlTO  , S.  GIULIANO  DI 

Barile  di  Rotoli  £8,8  pari 

Ettolitro 

Ripabottuni,  Ucguonlsi 

Caraffa  di  Rotoli  0,99  pari  a 

Ulti 

chilogr.  0,882  

0,96583! 

Litro 

1,035378 

Castri. b otta  ccio . Lupara,  Luc.ito,  C«u ah- 

Quarluccio  di  un  Rotolo  pari 

0,975587 

ld. 

MOKTEHf.su  DI  Bisecai 

Bombolo  di  Rotoli  2,5  pari  a 

2,438968 

ld. 

Tafesna,  Ritalda  , Rocca  vivisi , Monte- 

Caraffa  di  Rotoli  0,84  pari  a 

0,790225 

ld. 

1,265462 

PoitocaNNONE . 

Caraffa  di  Rotoli  0,66  pari  a 

chilogr.  0,588 

0,643887 

ld. 

1,553066 

! Ter  moli 

Barile  di  Botoli  49.8  pari  a 

Elioliti! 

chilogr.  47,642 

0,193166 

EUolilro 

5.176888 
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PROVINCIA  im  daupobasso. 


riimnilsfiit  di  MfllAO. 


misuri:  locali 

C 0 >1  li  1 

Mt'NOMltr  AZIONE 

VALORE 

in 

Munte  MtcmicBr 

Morroke  mel  Sasnio.  PaovviDCMTi,  S Ft- 
j LICE  Slavo,  CaSTELU  CCIO  ACQl’ARORRANA,  | 

CiviT»c.k)iruMA«AStì,  Aoqoatita  Colle- 
croce,  S,  tiMCOUO  BELLI  SCHUVOM.  JloN-  ! 
teciuone,  Palaia 

Caraffa  di  Botoli  0,84  pari  a 
chUogr.  0.7 1 8 

Litri 

0,81 9493 

Litro 

Gaulic 

1,220267 

; li  Parila  legata  si  divida  in  6)  Caraffe. 
li  Barili  fanno  una  Bollo. 

j I posi  indicati  nello  misure  da  vino  '■mio  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere  e non  servono  che 
; di  nomenclatura  distintiva. 

j I pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  cho  devo  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a po  oiì  a capacità. 

PESI 

; Tutti  i Cumini  dul  Ci  m condamo 

Rotolo 

Libbra 

Chili. gl  trami 

0,890997 

0,320759 

Chilogrammi 

Id. 

a«tou 

M 22338 

Libbre 

3,117605  1 

< Secondo  la  leggo  del  IRIO,  conto  Botoli  fanno  un  Cantaro, 
j 11  Botolo  è di  Once  33  */j  o »•  divide  in  IOmO  Trappesi. 

T,a  Libbra  si  divide  in  Ir  Once,  l’Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1810,  cento  Libbre  fanno  uii  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e dello  merci  si  usavano  puro  Untoli  di  Once  33  e 36. 
Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi,  il  Trappolo  ili  VO  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  1,T*  Carati,  il  Carato  in  4 Grani. 

1 j farmacisti  dividono  l'Oncia  in  fu  Orammo, 

] la  Dramma  iu  3 Scrupoli, 

lo  Scrupolo  in  2 Oboli . 
l'Obolo  in  IO  Acini  o Urani. 

Dramme  1 '/*  fanno  il  Peso  aureo. 

1 40  Botoli  fanno  un  Peso  por  la  calce. 

4 Botoli  fanno  uiia  Decina,  peso  della  luna. 
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PROVINCIA  DI  CASERTA 


CIRCONDARIO  DI  CASERTA 


MISliHE  DI  LIVIDEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


MrUi 

\ Canna 4,645503 

' I Palmo 0,464550 

Misure  abusive  anteriori  al  4340. 


Ti  tti  i Uomini  dei.  Circondario 


l Canna 

Mairi 

2,409360 

Metro 

1 Palmo  

0,263670 

Id. 

Cai!  ri» 

0,378000 

3J80000 


Casar 

0,474077 

Palmi 

3,792619 


La  Canna  (agata  si  divida  in  io  Palmi, 
il  Palmo  legata  in  lo  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi , 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canna  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Por  le  misure  anteriori  al  1810  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  anche  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  P^lmi  7 7*»  1 Vi.  8,  8 7** 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misura  legali  secondo  la  legge  4840. 


Tutti  i Comuni  imi  Circoniuiiio 

Moggio 

Are 

6,998684 

Meli  i quadrali 

Ara 

Palmo  quadralo 

0,069987 

Metro  quadr. 

Visure  abusive  anteriori  al  4840 

Metri  quadrali 

Tutti  t Comuni  del  Circondario 

Case»!»,  Castel  Mormone,  S.  Leccio,  Ca- 
sacioti,  Cervino,  Castei.  di  Sasso,  Mad- 

Palmo  quadrato 

0,069322 

Metro  quadr. 

da  lori,  S.  Nicola  la  Strada,  Formicola,  1 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 

Citare 

Valli  di  Maddaloni.  Liberi,  Postela- 
tose.  Arienio,  Santa  Maria  a Vico, 
Tiaso 

di  Palmi  7 1/3  di  lalo. . , . 

0,336486 

F.ttara 

**■>**1.1 

0,4  42884 

Palmi  quadrati 

<4.488400 


Palmi  quadrili 

4 4,383963 


Mng*U 

2,971893 
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Provincia  di  CASERTA.  Cirrsmhm  di  C VIETI 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  j 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

valore 

«nutrii:  wr.!».i<ut 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

>■ 

MHl'Rt  LOCALI 

Bellona,  Cancello,  Capi»,  Castel  Vol- 
turno, (ìrazzaninr.  S.  Tammaro,  Casa- 
j PCLL» , Con,  S.  Prisco,  Capourise, 
Harcunise,  Santa  Maria  Capta  Yfterf. 

! Recale,  Macerata  di  Marcianisr,  Ciano  . 
Vetusto,  Calti  Risorta,  Catulliano,  ' 
Pasturano.  Sparanise,  Picnataro  Mag- 
giore, Vitulaccio,  Rocchetta  e Croce 

Mulinili  HOC  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 1/5  di  lato. . . 

Aliare 

0,124364 

L tiara 

3,082983 

Atersa,  Casaluce,  Lisciano,  Teterola, 
Cesa,  (ìricignano.  Orta  d'Atella,  Casal  , 
DI  Principe,  Seguivo,  Frignano  Mac-  ’ 
giore,  Parete,  Frignano  Piccolo,  San  , 
Cipriano  d’Aversa,  Trentol».  S.  Mar-  ' 
CELLINO,  Vico  di  Pantano 

.Moggio  di  000  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 1/4  di  lato .... 

0, *85865 

id. 

2,3*8163 

Moggio  di  720  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 1/2  di  lato  ... 

0,881561 

id. 

3,551596 

Vairaso  Patf.noiu,  Riardo,  Baia  e Latina, 
(■ALI-UCCIO , PlFl  KAMELAHA  , PlETIATAt*  / 

Moggio  di  7 io  Passi  quadrali 

0,380357 

I.L 

3,121520 

Moggio  di  900  passi  quadrali 

0. *00146 

Id. 

2, *9721  5 

Tomolo  di  756  Passi  quadrali 

0,336375 

Id. 

2,972876 

Moggio  di  625  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 

0,278087 

Id. 

3?595991 

i 11  Moggio  legalo  agrario  è di  10,(KMJ  Palmi  quadrali. 

100  Palmi  quadrati  legali  fanno  una  Canna  quadrata  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anterioro  al  1840  si  compone  di  64  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

t Tutti  i C- m"ni  del  Circondario  

Palmo  cubo 

Metri  cubi 

0,018515 

Metro  cubo 

Palmi  cubi 

54,0101  *5 

Misure  abusive  anteriori  al  1810 

! Titti  i Comuni  del  Cibcondario 

1 

Palmo  cubo  

M«wi  cubi 

0,018331 

Metro  cubo 

| Palmi  cibi 

5i, 552903 

Secondo  la  legge  del  tS40  mille  Palmi  cubi  legali  fanno  la  danna  cuba  lesale. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840,  mille  Palmi  tubi  fanno  una  Pertica  cuba,  o 512  Palmi  cubi 
la  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  danna  cuba  abusiva. 

| la  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  256  Palm:  cubi  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 
Palmi  cubi  abusivi  0 *1,  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divido  in  7 Cofani. 

fanno  la  Canna  cuba. 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

Misure  Irgu lt  sminilo  la  legge  18  40. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 

| Tomolo 

Eiiolim 

( 0,555*51 

Ettolitro 

1 Tumuli 

1.800338 

Digitized  by  Google 


165 


Provincia  di  GASERTA. 


Circondario  di  CASERTA. 


MISURE  METRICHE 
valore 

DEVOMINAZIOKE  la 

MllUlt  LOCALI 


Mtsure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  dbl  Circondario I Tomolo 


Ettolitri  , Tomoli 

0.553189  Ettolitro  1,807700 


I!  Tomolo  legale  e l’abusivo  si  dividono  egualmente  in  24  Misi 


Titti  i Comuni  del  Circondario 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  ledali  secondo  la  legge  <840. 


Caraffa  d Once  27,143 


Ettolitri 

0,4362:0 

Litri 

0,727084 


B»nti 

2,292262  | 

Canti.- 

4,375357  , 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Caserta,  Castel  Morsone,  Santa  Maria 
Capua  Vetere,  S.  Lf.ucio,  Calvi  Risorta 

Casaluci  , Caianieli.o,  Cancello,  Rocca- 
romana, Baia  f.  Latina 


Castel  Volturno  . 


Grazzamse 


Marciamse 


Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  28 


Camicliano,  M ir. nano 


Arjenzo,  S.  Pietro  in  Fine 


Barile  di  60  Caraffe I 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Barilo  di  60  Caraffe 

Caraffa  d’Once  26 

Barile  di  60  Caraffe 


Caraffa  di  Once  28  2/3  .... 

Barile  di  63  Caraffe 

Caraffa  di  Once  27 


Santa  Maria  a Vico  , 


1 Barile  di  60  Caraffe 

? Caraffa  di  Once  27 

) Barile  di  60  Caraffe  ...... 

) Caraffa  di  Once  27  2/5  .... 

1 Barile  di  60  Caraffe 

j Caraffa  di  Once  27  t/2  .... 

I Barile  di  60  Caraffe 

r Caraffa  di  Once  29 

\ Barile  di  63  Caraffe 


Caraffa  di  Once  27  t/3  .... 


Ettolitri 

0.150019 

U0.7!i003l 

Ettolitri 

0.535937 

Uri 

0,89289  4 

Ettolitri 

0,417875 

Litri 

0,696458 

Ettolitri 

0,460733 

Litri 

0.767889 

■Utoliiri 

0,455647 

Ut  ri 

0.723244 

Ettolitri 

0,133947 

Litri 

0.723244 

Ettolitri 

0,440375 

Litri 

0,733939 

Ettolitri 

0,441983 

Litri 

0.736638 

Et  lo  litri 

0,466091 

Litri 

0,776818 

F4  (olii  ri 

0.461269 

litri 

0.732173 


Ettolitro 


ettolitro 


Litro 
Ettolitro 
Litro 
Ellolilro 
Litro 
Ettolitro 
Litro 
Ktloiilro 
Litro  ! 

Ettolitro  ; 

Litro  | 

Ettolitro 
Litro 
Ettolitro 


Rrrili 

2,222130 

Caraffa 

(,333278 

Barili 

(,866389 

Tanfla 

1, (19953 

tarili 

2,393063 

Canile 

1.435838  ! 

barili 

2, (70452  I, 

Caraffa 

1,302271  ! 

l'arili 

2,19(696  i 

Caraffe 

1,382659 

Barili 

2,30443) 

Caraffe 

1,382659 

Rifili 

2,270790 

Ca  rafie 

1,362474 

Barili 

2,262532 

C iiaffe 

t .35751 9 
2,145505 

Ca  a fife 

t, 287303 

(Utili 

2.16793! 

Caraffe 

t, 365797  i 


UìMirr  da  olio. 


Slaio  di  Rollili  |3,  pari  a 
Chilogrammi  11,583  0,126826 


7,884799 
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Pratind»  di  CASERTA.  fi  USOft. 


MISURE  LOCALI 

j COMUNI 

DEVOTI  NAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 
MJtllMC  LOCALI 

Capi: a,  tìiumNtse,  Santa  Mabia  Capua 
Vktkhk.  S.  Fhisco,  Camigliano,  Mack- 

Sialo  di  Rotoli  13  1/3,  pari 

Ettolitri 

RATA  DI  MaRCIANISE,  PlONATARO M ii.UIuRE. 

a Chilogrammi  1 1 HSO. . . . 

0,1 30078 

Ellolìlro 

7,1587679 

Baia  ( Latina 

Castri  Volturno,  Atrrsa,  S,  Nicola  la 
Strada,  Cesa,  Capodrisk,  CaSalixi  , 
Lusitano.  Teterola  , Carinaro,  Orla  . 
d’Atella,  Gasai,  di  Principe,  Succivo.  ■ 
Parete,  Vico  di  Pantano,  Trentoia,  j 

Staio  di  Rotoli  10  1(3  pari 
,i  Chilogrammi  9.907 

0,(00811 

lil. 

9,919586 

Calvi  Risorta,  IIoccbetta  f Croce,  1 
Sparanise,  Riardo,  Pietramlcara,  Mi- 
cnano,  Roccaromana,  Rocca  d Evandro 

S Pietro  in  Fine  

Metro  di  Rotoli  H 1/3.  pari 
a Chilogrammi  10,098.... 

0,110567 

Id. 

Mitri 

9,044328 

11  Barilo  localo  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botto. 

1 pesi  indicati  per  le  misure  del  vino  sono  quelli  del  volume  (li  acqua  distillala  che  dovevano  contenere  e non  servono  che 

di  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicali  por  Io  misure  dell’olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 

napolitano  l’olio  si  misurava  a peso  e non 

a capacità. 

PESI 

Rololo 

Chilogrammi 

0,890907 

Chilogramma 

Rotoli 

(, 122:138 

Tutti  i Coarai  del  Circondario 

Libbra 

0,320759 

Id. 

Libbre 

3,117605 

1 Secondo  la  legge  del  1810  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro.  Il  Rotolo  è di  Once  33  *1,  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

r La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi. 

' Secondo  l’uso  anteriore  alla  legge  del  1810  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e dello  merci  si  usano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52  e 56. 

Gli  Orefici  dividono  VOncia  in  30  Trappoli,  ed  il  Trappcso  iti  20  Acini. 
1 Gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi 
I Farmacisti  dividono  l’Oncia  In  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 ‘|#  formano  il  Pino  aureo. 

40  Rotoli  fanno  nn  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  formo  una  Decina,  peso  da  lana. 
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CIRCONDARIO  DI  GAETA 


.Vùtira  legali  leeondo  la  legge  18(0. 


Tcm  I COMUNI  DEL  CIRCONDARIO 


Misure  alte  sire  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  bel  Circondario  . 


M.UI 

2,64  5503 

Metro 

0,26(550 

0. 

Id 

Mori 

2,109360 

Metro 

0,263670 

ld. 

Cane* 

0,378000 

Film 

3,780000 


0,(7(077 

Palmi 

3,792619 


La  Canna  legalo  si  divide  in  IO  Palmi, 
il  Palmo  legale  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misurò  agrarie  si  usavano  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  5,  6,  7 7 8,  10,  12. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Misure  legali  secondo  la  legge  18(0. 


Tutti  i Commi  bel  Circondario 


I Muglio 

1 Palimi  quadrato  


Al. 

6.998684  Ara  0,1(2884 

MHri  | 1 1 : l : a 1 1 Palmi  quadrati 

0,069987  Metro  quadr.  14,288*00 


Misure  abusive  anteriori  ni  18 10. 

ÌNelM  Palmi  quadrati 

Palm»  quadralo 0.069522  Metro  quadr.  1 4,383963 

Gaeta,  Castell  Onorato,  Maranoi.a,  For-  i ■ i 

mia,  Sant,  Cosmo  e Damuno,  Lenou, 

c e’».  1 ui  » almi  7 '13  di  lalo. . . . 0,.U618fi  Kttara  2, 9jI89.1 


Gaeta,  Castru/Onorato,  Maranoi.a.  For-  ì v«  . OAA  Dr.  „ v . 
mia,  Santi  Cosmo  e Damiano,  Leno, .a,  1 

Sessa  Aurunca,  Pont.,  Esferia j d‘  1 al,nl  7 *1*  dl  la'°  • • • M*We 

Campodimeli,  Fondi,  Itri,  Pico,  Monte  ) 

S.  Biauio,  Sperlonla,  Traetto,  Cari-  ( .Moggio  di  900  Passi  quadrali  j 

isola,  Francouse.  Mondraoonb,  Sfioro  i di  Palmi  7 •/;>  di  lalo..  ! 0.35I95Ì 

Saturnio i 


2,811277 
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Prorinna  di  CASERTA.  CìkmÌìtì»  ii  MITA. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DEM1MNA7IONE 

j*  1 

( 

Moggio  cji  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

Pastena , Corego  Ausonio,  S.  Giovanni 
Incarico.  Ausoni».  Castelforte , Roc-  < 

CAMONFINA 

Vigna  di  1 600  Passi  quadrali  | 
di  Palmi  6 di  lato  I 

Tomolata  di  3600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  4 di  lato, . . 1 

Ettarr 

0,400446 

Ellara 

Moggia 

2,197215 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  4 2 di  lalo 

Conca  dei.la  Campania 

Moggio  di  720  Passi  quadrali 

0.320337 

U. 

3,121521'  j 

.Moggio  di  625  Passi  quadrali 

Casif.unuovo  Panano,  S.  Giorgio  a Lini, 
Sant'Apoujnari|,  Sant’Andrea  di  Val-  < 

Moggio  di  1600  Passi  quadrali 
di  Palmi  5 di  lalo 

0.278087 

Iil. 

3,595991 

Tomolo  di  400  Passi  quadrati 
di  Palmi  10  di  lato 

Il  Moggio  legale  agrario  è di  10UU0  Palmi  quadrati. 

100  PaTuii  quadrati  fanno  una  Canna  quadrala. 

La  Canna  quadrata  prima  del  1840  faceva*!  di  64  Palmi  quadrali. 

.Nell'isola  di  Ponza  u vivasi  anche  una  Misura  di  2000  Palmi  quadrati*  24  Misure  facevano  il  Moggio. 

.Nel  Comune  di  S.  Giovanili  Incarico  usavasi  pure  un  Tomolo  avente  per  lato  16  Canne  di  Palmi  14  '|,  ciascuna.  11  Tomolo  si 
divideva  in  24  Scodelle. 

Nel  Comune  di  Mondragone  facevasi  anche  uso  di  un  Moggio  di  30  Passi. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

Tutti  i Comuni  del  Circonda  a io 

| Palmo  cubo 

Metri  cubi 

0.01851% 

| Metro  rubo 

| Palmi  <u|»t 

54,0101  i% 

Misure  abusive  anleriori  al  1840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  

1 Palmo  cubo 

MHri  cubi 

0,018331 

| Me  Irò  cubo 

| Palmi  cubi 

54,552903 

Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  legali  cubi  fanno  la  Canua  cala. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  In  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva 
Palmi  cubi  abusivi  9 '|,  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divido  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 

| Tomolo 

1 Ettolitii 

j 0,555451 

EP'  ’ilro 

1 tomoli 

1,800338 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Comi  ni  del  Circondario 

1 Tomolo 

I II  ti. Un 

| 0,553189 

1 Liti. litro 

j Tm.nl. 

1,807700 

Il  Tomolo  legale  ed  il  Tomolo  abusivo  sì  dividono  in  24  Misure. 
Per  alcune  biade  si  usava  talora  un  Tomolo  di  28  Misure. 
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Proiiucia  di  CASERTA, 


Circondario  di  GlETA. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 

DEHOBINtZlONe 

Vai.  ohi;  i 

Miacac  LOCALI  | 

1 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Miture  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Cumi  ni  dm.  Circondario 


Gaeta,  Formi».  Campodimp.lf.,  CasteCl’O- 
norato  

Fondi  

Irai 

Lesola  

Pastina  

Pico 

S.  Giovanni  Incarico,  Casteleorte 

Alsonia,  Torà  k Pigolìi 

S.  Gioriìio  a Liei  

Sessa  

SaNT’AnDREA  DI  VaLLEEREDDA 

Sant'Atollinare ■ 

Spie  no  Saturnio,  Traetto 

Porta  


^ Barile 

j Cornila  di  Once  27,143  

Ettolitri 

0,436250 

Ettolitro 

Litri 

0,72708  4 

Litro 

Misure  o4wnw?  anteriori  al  1840. 

yioirr  U lioo. 


i Barile  di  40  Pinle 

Ettolitri 

0,514307 

Ettolitro 

1 Finta  di  Once  48 

Ulti 

1,285768 

Litro 

i Barile  di  45  Pinle 

Ettolitri 

0,542433 

Ettolitro 

) Pinta  di  Once  45 

Litri 

t, 205407 

Litro 

B ri  le  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,498235 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  3( 

Litri 

0.830392 

Litro 

i Barile  di  36  Pinle 

Ettolitri 

0,523949 

Ettolitro 

I Pinta  di  Once  54  1/3 

Litri 

1,455418 

Litro 

^ Barile  di  20  Piote 

Ettolitri 

0,321442 

Ettolitro 

1 Finta  di  Once  60 

1, 607210 

Litro 

^ Cannata  di  84  Caraffe 

Ettolitri 

0,555233 

Ettolitro 

) Caraffa  di  Once  24,676  .... 

Litri 

0,660992 

Litro 

i Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,535737 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  nn  Botolo  

Litri 

0,892894 

Litro 

^ Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0.482163 

Ettolitro 

) Caraffa  di  Once  30  ....... 

Litri 

0,803605 

Litro 

t Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,530379 

Ettolitro 

ì Caraffa  di  Once  33 

Litri 

0,883965 

Litro 

I Barile  di  60  Caraffe  

Ettolitri 

0,385730 

Ettolitro 

1 

lf  Caraffa  di  Once  24 

Litri 

0.642884 

Litro 

t Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0.150019 

Ettolitro 

! Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0, 750031 

Litro 

t Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,166091 

Ettolitro 

) Caraffa  di  Once  29 

Litri 

0.776818 

Litro 

i Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  un  Botolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

t Barile  di  50  Caraffe 

Ettolitri 

0,446447 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Borili 

2,292262 

1.375357 


Borili 

1,944361 

Molo 

0.777745 

Bar  ili 

(,843545 

Pini* 

0,829595 

Boriti 

2,007085 
l!  20  42 51 

Barili 

1,908578 

Pitti* 

0,687088 

Barili 

3.  ( (0982 

Piale 

0,6221 96 

Carnute 

1,801045 

Cani» 

(.5(2878 

Barili 

(,866589 

Giraffe 

1.1 19953 

Barili 

2,073988 

Caraffe 

1.244393 

Boni, 

1,885443 

Caraffe 

1,131266 

Barili 

2,592485 

Caraffe 

1,555491 

Barili 

2,222130 

Caraffe 

1 ,333278 
2,145505 

Caraffe 

1,287303 

Barili 

2,799883 

Caraffe 

1.119953 

Barili 

2,239907 

Conilo 

1.119953 


:: 


no 


Provincia  di  CASERTA.  Ciiwiiam  di  «ilTA 


MISURE  LOCALI 

■PiiiBiiM 

COMUNI 

denominazione 

VALORE 

hi 

■UDII  LOCALI 

Gaeta.  Formia.  Fonia 

Mirare  «a  olio. 

Staio  di  Rotoli  4 4 4/3,  pari 

Stai» 

a Chilogrammi  12,774  ... 

0,439834 

Ettolitro 

7.151329 

Campodimeie,  Fondi,  Monte  S.  Bugio,  i 
Pastkna 

Misura  ili  Rotoli  16  t/3,  pari 
a Chilogrammi  14,653  ... 

0,459346 

Id. 

Mi  tur» 

6,275656 

Itbi 

Staio  di  Rotoli  4 5 , pari  a 
Chilogrammi  43,365 

0,4  46338 

Id. 

Siala 

6,833493 

LtNOLA 

Misura  di  Rotoli  45,9,  pari 
a Chilogrammi  14,167  ... 

0,455118 

Id. 

M tiara 

6,446694 

Sperlonga 

Staio  di  Rotoli  45  t/3,  pari 

Id. 

Stai» 

a Chilogrammi  13,662  ... 

0,149590 

6,684938 

Pico 

Misura  di  Rotoli  46,  pari  a 
Chilogrammi  4 1,256 

0,156094 

Id. 

Stilar* 

6.406399 

S.  Giovanni  Incarico  

Misura  di  Rotoli  24,  pari  a 
Chilogrammi  24,384  

0,234144 

Id. 

4,270933 

Tosa  e Pieni. li,  Sessa  Ai  rinca,  Carinola, 
Conca  «ella  Campania,  Castelmovo  Pa- 
rano, S,  Giorgio  a Ciri,  Ausonia,  Svigno  1 
Saturnio,  Sant’Anorea  di  'allei redda,  i 

Staio  di  Rotoli  4 0 4/3,  pari 
a Chilogrammi  9,207  ... 

0,100811 

Id. 

flaia 

9,919586 

S.  Apollinare.  Castklfortk,  Traetto,  1 
Francolise,  Roccamonfina 

Esperia 

Staio  di  Rotoli  4 5 2/3,  pari 
a Chilogrammi  43,959  . . . 

0,152842 

Id. 

6,542706 

Careno  Ausonio,  Mondragone 

Staio  di  Rotoli  40,  pari  a 
Chilogrammi  8,910 

Lèi  ri 

9,755870 

Litro 

0,4  02502  ! 

11  Barile  legale  si  divide  in  6>  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

1 pesi  indicali  per  le  misure  del  vino  su..o  q 

lelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  0 non  servono  che 

di  nomenclatura  distintiva. 

I 1 pesi  indicati  per  le  misure  dell'olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 

| napolitano  1 olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

. Xol  Comune  di  Esperia  usa  vasi  pure  pel  vino  la  Caraffa  di  Onco  27. 

| Nel  Comune  di  Traetto  usava  *i  pure  la  Pinta  di  Onre  48. 

| Nel  Comune  di  Torà  o Piccilli  orasi  da  ultimo  adottalo  per  l'olio  lo  Staio  di 

PESI 

i Rotolo  

Votoli  40. 

ChiiogiAiann 

0,890997 

Chilogrammi 

Rotali 

4,4  22338 

rum  1 UOMINI  DEL  Li M.ONIU RIO 

Libbra 

0,320759 

Id. 

Libbre 

3,447605 

I Secondo  la  lecrpe  del  1810  cento  limoli  fanno  un  Cantaro.  Il  Rotolo  è di  Once  33  *1.  e si  divide  in  IODI)  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  c delle  merci  si  usavano  pure  Botoli  di  Once  30,  36.  39,  42,  41. 

48,  52  0 56. 

I Gli  Orefici  dividono  l’Oncia  in  3<i  Trappesi  ed  il  T ruppero  in  20  Acini. 

1 l Gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani . 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

1 Farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 '|t  formano  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Pero  por  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 

- 
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CIRCONDARIO  DI  NOLA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

J finir*  legali  secondò  la  legge  1810. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Mei  ri 

2, 645503 


Misure  abmir*  anteriori  al  1840. 


Cinse 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


t Canna  

Mclri 

2,109360 

Metro 

1 Palmo 

0,263670 

la. 

La  Cnnna  legale  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  IO  Contesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misuro  anteriori  al  1840  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 

TOncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catone  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  pure  nei  divorsi  Comuni  Passi  da  terra  dì  Palmi  4,  G,  8,  12. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misuri  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comi  xi  ufi.  Cmcosmmo 


Moggio 

Palmo  quadralo . 


Sre 

6.098884  Ara 

Mclri  quadrili 

0.069987  Metro  quadr. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Palmi  quadrati  

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Vigna  di  1600  Passi  quadrali 
di  Palmi  6 di  lato 


Tomolata  di  3600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 di  lato.. 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  12  di  lato 


Metri  «|us4r ili 

0.069:?  £2 


DI. ir 

0.400446 


Metro  quadr 


Canne 

0.474077 

F.1...I 

3,792619 


Mo„i. 

0,142884 
Palmi  n»>ilH 
1 4,288400 


rollili  ijHidrati 

1 1,383903 


\ Il  Moggio  agrario  legale  è di  10000  Palmi  quaurati. 

100  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrala. 

La  Canna  quadrala  abusiva  anteriore  al  1840  è di  64  Palmi  quadrali. 
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Proiìnria  il!  CASERTA. 


MISURE  LOCALI 


Cirwidam  di  Mtt. 


MISURE  METRICHE 


1 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secando  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Mairi  cubi  Palmi  cubi 

0,018515  Metro  cubo  54,010145 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Misure  abusi  re  a • ter  tori  al  1840. 
I Palmo  cubo 


Metri  cubi 

0.018331 


Metro  cubo 


Palmi  cubi 

54,554903 


Mille  Palmi  cubi  ledali,  secondo  la  legge  del  1840,  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  51?  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  par  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  9 'J,  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 


MISERE  HI  CAPACITÀ  PEII  GI  I ARIDI 

Misure  legali  secondò  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Tomolo  . j 

Misure  abusile  anteriori  al  1840. 
Tutti  i fio  munì  del  Circondario I Tomolo 


Ettolitri 

0.555451 


| Tomoli 

Ettolitro  1,800338 


Ettolitri  ] 

0,553189  Ettolitro 


Tomoli 

1,807700 


Il  Tomolo  legale  ed  il  Tomolo  abusivo  si  dividono  egualmente  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  seminio  la  legge  1840. 


_ _ t Barile 

Ettolitri 

0,436250 

Ettolitro 

Comuni  del  Circondario < 

141  ri 

I Caraffa  di  Once  27,1 43  ... . 

0,727084 

Litro 

Borili 

2.292464 

Caraffe 

1,375357 


Ifalire  abusive  anteriori  al  1840. 

Miftnre  da  vino. 


Casam  arci  ano,  Nola,  Cumigxano  e Gallo  ^ Barile  di  60  Caraffe 

m NllL4 i Caraffa  ili  Once  29  t/3  .. 


Camposano.  Ciccia  no,  Tufino,  Lite»!,  San  ) di  «»  Caraffe 

Paolo  Bel  Sito / Caraffa  di  0nn.  i8. 


I Roccarainola 


^ Barile  di  60  Caraffe 
) Caraffa  d’Oncc  31 


t Cantaro  di  100  Caraffe 
I Caraffa  di  un  Rulo'o  . . 


Elioliti! 

0.471  418 

Lllr. 

0,785747 

Ulti. litri 

0,450019 

UHI 

0,750031 

EH'iIiih 

0,498235 

lini 

0,830392 

Ettolitri 

0,892894 

i i.tiri 

0,892894 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


Botili 

2. <21  < 24 

Caraffe 

1,272674 

foiili 

2.222(30 

Carato 

<,333278 


2,007085 

Caraffa 

<,20425< 

Ciatari 

<,<19953 

Caraffa 

I, <49953 
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Provincia  di  CASERTA. 


fjrcoadario  di  MIA. 


Secondo  la  legge  1840  cenlo  Botoli  fanno  un  Cantaro.  Il  Botolo  ft  dì  Once  33  'I.  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52  e 56. 

Gli  Orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I Gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

1 Farmacisti  dividono  l’Oncia  in  (0  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  Tanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 
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Prorincia  di  CASERTA. 


Cirfoodjm  di  PIUUMTt  H’illfA. 


MISURE  LOCALI 


Pirdikonte  D'Aure,  Castello  d'Alife,  San 
Gregorio 


Giornata  di  600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 ili  lato..! 

Tomolo  ili  Passi  266  ‘-’p  qua-  ( 
Orali  di  Palmi  lì  di  lato  . . ' 


quadrali 


li  zappa  di  1 ! 
i di  Palmi  t 


Etlare 

0,266964 


Gioia  Sannitica,  CaUUO,  AltignaNo,  Ru-  I Moggio  di  900  Passi  quadrali  j 
viano,  Dragoni,  S.  Pomo  Sansitico,  ) ^ '/A™ 

Castello  di  Camfagnano,  Piana  di  Ca-  Vignale  di  1600  Passi  qua- 
,AZ1° drati  di  Palmi  5 1/2  di  lato 

Caiazzo Moggio  di  900  Passi  quadrati 

di  Palmi  7 2/3  di  lato  . . . 

Capri ati  a Volturno Tomolo  di  495  Passi  quadrati 

di  Palmi  8 di  lato 


Ciorla.no Tomolo  di  900  Passi  quadrati 

di  Palmi  7 1/4  di  lato  . . . 

Prata  Sannita Tomolo  di  360  Passi  quadrali 

di  Palmi  8 di  lato 

Il  Moggio  legale  agrario  b di  10000  Palmi  quadrali. 

1<K>  Palmi  quadrali  fatino  una  Ha  un  a quadrila. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1840  è di  64  Palmi  quadrati. 

MISI  HE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  Ugge  I H 40. 


0,367774 


0/220245 


0,160178 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  .......  Palmo  cubo 


MISURE  METRICHE 

VALORE 

DENOMINAZIONE  in 

Mitili  LOCALI 


GicniU 

3,745824 


Mtln  «.ubi  I 

0,018.515  Metro  cubo 


2,974893 


2,749085 

Tomoli 

4,540392 


6,243040 


Pilni  cubi 

54,040145 


Mùutre  abusive  anteriori  al  ! N 40. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Palmo  cubo  . 


Metri  fuln 

0,048331  I Metro  cubo 


r«lmt  tubi 

54,552903  | 


Secondo  la  legge  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  rubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 51?  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbrù-ho  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva 
La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equi  Naie  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  '•)  '|,  fanno  la  Soma  per  I arena  che  si  divido  in  7 Cofani.  . 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

.Uff «re  lettali  scrunilo  la  l> ggc  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


I. Molli  ri  | 

0,5,55451  Ettolitro 


Misure  abusive  anteriori  al  1810. 


Tutti  i Comuni  dbl  Circondario  . 


Il  Tomolo  legale  ed  il  Tomolo  abusivo  si  dividono  ili  24  Misure. 


Tomoli 

1,800338  I 


I ruolini  I TnmJi 

.1  0,553189  Ellulitru  1,807700 
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Pnmucia  di  CASERTA. 


Circondario  di  niMKNTI  OTITI. 


i 

COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMIffAMORE 

valore 

in 

I NllfftK  MTklCHI 

DENOMINAZIONE 

valore 

la 

MltOKR  &OC&U 

1 

| 

Secondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  (anno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Once  33  *|3  e si  divìde  in  10U0  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once. 
l'Oncia  in  3<)  Trapper  i 

Secondo  l'uso  anteriore  alla  legge  del  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  pircolo- 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  è dolio  merci,  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36  , 39  , 42  , 44  , 48  , 52  e 56. 

Gli  Orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

1 Gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  IO  Sedicesimi. 

I Farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Crani. 

Orammo  I ’l,  fanno  il  Reso  aureo 

40  Rotoli  fanno  un  freso  per  In  calce. 

4 Rotoli  fanno  Uria  Decina,  peso  della  lana. 


« 


CIRCONDARIO  DI  SORA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Misure  legali  seconde  la  legge  184$. 


Tutti  i Comuni  bel  Circondario  , 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


t Canna 

Metri 

2,645503 

Metro 

Canee 

0,378000 

1 Palmo 

0,264050 

ld. 

Palmi 

3,780000 

Misure  abusive  anteriori  al  (840 

Melfi 

Canoe 

t Canna  

2,4  09360 

Metro 

0,474077 

) Palmo 

0,463670 

Id. 

Palmi 

3,7946(9 

La  Canna  legale  ai  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  Fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  un  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie  li  usa\ano  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  5,  5 ’L,  7 . 8,  10,  IX,  14.  14 

14  'I*.  14  V Ma.  H V 

MISURE  L>I  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Moggio 

Palmo  quadrato . 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  | Palmo  quadralo j 

» Tomolo  di  200  Passi  qua-  , 

Sora.  Isola  di  Libi,  Castelluccio  di  Sora,  ' drali  di  Palmi  14  di  lato. . 

Pescosolido,  Fontana  Liri Tomolo  di  800  Passi  quadrati 

di  Palmi  7 di  lato 

Brocco Tomolo  di  200  Passi  quadrati 

di  Palmi  1 4 1/7  di  lato  . . . 

Campoli  Apennino Tomolo  di  200  Passi  qua  Irali 

di  Palmi  14  1/2  di  lato... 

Arpino,  Casalvieri.  Santo  Padrf. Tomolo  di  200  Passi  quadrali 

di  Palmi  1 4 1/j  dì  lato . . . 

FoNTBcnuRi,  Casalattico,  Fiorisco,  Ai  - \ Tomolo  di  200  Passi  quadrali 
Vito,  V icalvi di  Palmi  14  3/1  di  lato. 


Ara 

6,998684 

Metri  quadrali 

0,069987 

Ara 

Me(ro  ()nadr. 

0.142884 

Filmi  qu.dml» 
(4,288400 

Metri  quadrali 

0,069524 

Melro  qoadr. 

Palmi  ,n,dr.tl 

( 4,383963 

Ella  re 

0,274546 

Etlara 

T.m.l, 

3,669378 

0,478(16 

Id. 

3,595622 

0,492339 

Id. 

3,420681 

0,485658 

Id. 

3,500695 

0,302307 

Id 

3,305708 
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Circondario  di  SOR  I. 


IHMH 

MISURE  LOCAI.! 

MISURE  METRICHE  | 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

!.. 

■ miai  LUCALI  1 

Tomolo  ili  356  Passi  quadrali 
di  Palmi  1 4 1/4  di  lato.  . . 

11,361 402 

Ktlara 

2,766998  1 

Tomolo  di  756  Passi  quadrali 

0,336376 

111 

2,972876 

Aouino,  Colle  San  Magno,  Palazzulo  di 
CaSTROCIKLO.  CASSINO,  PlGNATARO  dTk- 
! TERAMNO  , SAN?'  ELIA  FlUMB  RAPIDO  , 

Sant'Amurooio  si  i.  (ì  arigli  ano 

Moggio  di  625  Passi  quadrali 

Moggio  di  1600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  5 di  lato.. 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  10  di  lato 

0,278087 

li. 

Mi.gpi* 

3,595991  i 

; Sant'Angelo,  S.  Vittore  dei.  Lazio  . .. 

i 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 1/3  di  lato  . . . 

Vignale  di  1600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  5 1/2  di  lato 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 

0.336486 

Id 

f 

2,971893  j 

! 

Tirelle.  Carparo,  Viticuso  f.d  Acouapon- 
data  . PoNTECORfO 

Vigna  di  1600  Passi  quadrali 
di  Palmi  5 di  lato 

Tumulata  di  3600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  4 di  lato.  . 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  12  di  lato 

0.100146 

/ 

IO. 

2,497215 

Atina,  Bei. monte  Castello 

Tomolo  di  200  Passi  quadrali 
di  Palmi  14  5/6  di  lato..  . 

0,305935 

Id. 

3,268670 

San  Donato  Val  di  Cumino 

Tomolo  di  200  Passi  quadrati 
di  Palmi  14  ?/3  di  lato.. . 

. 0,299099 

Id. 

3,343380 

Tomolo  di  800  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 1/3  di  lato  . . . 

Settefrati 

di  Palmi  15  1/4  di  lato. . . 

0,323364 

Id. 

3,092494  i 

Villa  Latina 

Tomolo  di  200  Passi  quadrati 
di  Palmi  1 5 2/3  di  lato. . . 

0,3(1275 

Id. 

2,930187 

Il  Moggio  legale  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrala  legale 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1840  ò di  64  Palmi  quadrali. 

misuri:  di  volume 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

| Tutti  i Cornisi  del  Ciicokvamo 

Palmo  cubo 

Mrlri  cubi 

0,018515 

Metro  cubo 

Palmi  «ubi 

54,010145 

Misure  almsive  anteriori  al  1840. 

i Tutti  i Comuni  del  I Ìircondario  . . . 

l’almo  tubo 

M-irt  «ubi 

0,018331 

| Metro  cubo 

Paioli  m» 

54,552903 
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Circondari*  di  IMI 


Misure  legali  secondo  la  legge  1 840. 


Tutti  i Comuni  del  Ciecondario 


l Barile 

Ettolitri 

0,436250 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  27,1 43  .... 

Litri 

0,727084 

Litro 

Misure  abusile  anteriori  al  1840. 


Hlaorc  la  Tino. 


Soie,  Campoli  Apennino  . 


Brocco,  Pescosolidù  . 


1 Misura  di  340  Foglictlc . . . . 

I Foglietta  di  Once  31 

, Barile  di  40  Fogliette 

I Foglietta  di  Once  32 

^ Barile  di  40  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  30 

\ Barile  di  40  Finte 


Casalvieri,  Vic.al.ti,  Santo  Padre,  Fonte-  i Barile  di  40  Finte 
cuuri,  Arce,  Casalatticu,  Rocca  d'Arce, 

Fontina  I.iri .1  Finta  di  uii  Rotolo 


Palaizolo  di  Castrocirlo 


t Barile  di  36  Caraffe 

Colle  J>.  Mauro  { 

I Caraffa  di  Once  28 

I Barile  di  Caraffe  52  1/2  ... 

Palaizolo  di  Castbocielo  j 

I Caraffa  di  un  Rotolo 

_ i Barile  di  36  Caraffe  

Roccasecca 1 

I Caraffa  di  un  Rotolo  

Piedimonte  San  Germano,  Vili»  sant»  \ ®Jr'le  di  00  Caraffe 

*'UUA | Caraffa  di  Onte  44,676 


Roccasecca  . 


BiriU 

2,2922ó2 

Caraffe 

1,375337 


I 


Ettolitri 

1,992940 

Ettolitro 

Litri 

0,830392 

Litro 

Ettolitri 

0,342871 

Ettolitro 

Lari 

0,857179 

Litro 

Ettolitri 

0,321442 

Ettolitro 

Litri 

0,803605 

Litro 

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

Liti, 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

0.270011 

Ettolitro 

Litri 

0.750031 

Litro 

Etitililn 

0,568770 

Ettolitro 

Litri 

0.892894 

Litro 

Eltoliiri 

0,321442 

Ettolitro 

Litri 

0.892894 

Litro 

Ettoiilri 

0.396595 

Ettolitro 

Lillà 

0,660992 

Litro 

BtUare 

0,501771 

Fo|linc* 

1,204251 

Barili 

2,916545 

Fo|litu« 

1,166618 

Barili 

3,110982 

Caraf* 

1.244393 

Bulli 

2,799883 

Pian 

1.119953 

Barili 

3,703550 

Carafl* 

1,333278 

Bari  li 

2,133245 

Carati* 

1.119953 

■Orili 

3,110982 

Canti* 

1.119953 

Bulli 

2,521463 

Caraffe 

1,512678 
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U Barile  legale  «i  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

La  Pinta  di  Pontecorvo  è di  Foglietto  romane  3 *|,.  In  Pontecorvo  60  Pinte  fanno  lira  Sonia  da  vino. 
Lo  Staio  da  olio  di  Pontecorvo  ai  divide  ni  8 Cannatelie. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DLX  OM1N  AZIONE 

VALORE 

la 

MUCU  MKTMCKK 

DENOMJ.'UZIOXE 

VALORE 

in 

■USCII  B LOCALI 

Sant'Elia  Fiche  rapido,  A imo,  Sette 
Futi  j 

Ettolitri 

0,535737 

Litri 

0.892894 

Utili 

1,866589 

Cinh 

4,4  49953 

Litro 

Ettolitri 

0,4781  45 

Uln 

0,796908 

Ett»  latri 

0,450019 

Uln 

0,750031 

Ettolitri 

0,466091 

Utri 

0,776818 

Ettolitri 

0,482163 

Uriti 

2,091416 

Certa. o 

Sant’Ajurooio  sul  Garkì lia.vo,  Sin  Do- 
mato VaL  DI  COKINO 

Caraffa  di  Once  29  3/4  . , . . 

Litro 

Ettolilro 

Cara  IT. 

4,254850 

Barili 

2,222430 

Litro 

Caraffa 

1,333278 

Bulli 

2,4  45505 

Caraffa 

1,287303 

Ettolitro 

VlTICOSO  «D  ACQUARONO AT i 

Litro 

Ettolitro 

Barili 

2.073988 

Villa  Lattma  

Caraffa  di  Once  30 

Litri 

0.803605 

Ettolitri 

0,406886 

Liln 

4.695:160 

Litro 

Ettolitro 

Caraffe 

1,244393 

Cannata 

2,457688 

Pini. 

0,589845 

Pontecorvo 

Litro 

Mi  mi  ri*  ila  olio. 

Sora,  Brocco.  Campoli  Apinnino,  Castel- 
luccio  di  Sora,  Isola  del  Ciri,  Casal- 
tibri,  Santo  Padre.  Fontana  Luti  ... 

Metro  di  Rololi  21,6.  pari  a 
Chilogrammi  19,246 

Ettolitri 

0,210727 

Ettolitro 

Matri 

4,745181 

PXSCOSOUDO 

Chilogrammi  49,602 

0,214629 

ld. 

4,659199  ! 

A H FISO 

Cannala  di  Rotoli  22,31 6,  pari 
a Chilogrammi  19,883  ... 

0,217712 

ld. 

4,593224  i 

Fontrcuari  

Cannala  di  Rololi  10,08,  pari 
a Chilogrammi  8,981  .... 

9.833917 

Litro 

0,401689  j 

Aquino,  Altito.  Palazzolo  di  Castrocielo, 
Colle  San  Magno,  Roccasrcca,  Vicalvi 

Misura  di  Rololi  24,  pari  a 
Chilogrammi  21,384  

Ettolitri 

0,2341  41 

Ettolitro 

Misura 

4,270933  : 

Pudimonte  San  Germano,  Pignataro  d’Ik- 
teramno,  Sant’Angelo,  Tereli.E;  Cas- 
sino, Belnontx  Castello 

Slaio  di  Rotoli  10  1/3,  pari 
a Chilogrammi  9,207  .... 

0,100811 

ld. 

Stala 

9,949580 

Sant’Elia  Fiche  rapido,  San  Donato  Val  ( Staio  di  Rololi  II  1/3,  pari 
di  Couino \ a Chilogrammi  40.098  .. 

0,110567 

ld. 

9,044328 

Certaro,  Sant’ Ambrogio  sui.  Garioluno, 

Slaio  di  Rotoli  10  2/3  ? pari 

0.104063 

ld. 

9,609599 

Staio  di  Rololi  10  1/2,  pari 
a Chilogrammi  9,355  .... 

0,102437 

ld. 

9,762132 

Setti  Fra.ti 

Staio  di  Rotoli  41  4/4,  pari 
a Chilogrammi  10,021  . . . 

0,409751 

ld. 

9,4  44323 

Cafiso  di  Rololi  16,2,  pari 
a Chilogrammi  1 4,434  . . . 

. 

0,458043 

ld. 

6,327308 

Pontecorvo  

Slaio  di  Rololi  17,  pan  a 
Chilogrammi  15,147.  ... 

. 

0,163850 

ld. 

6.029552 

Digitized  by  Google 


VALORE 

DENOMINAZIONE 

in 

Hi 

mie»  ioni.1  1 

ì 1 1 

| I pe9i  indicali  per  le  misure  del  Tino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 

di  nomeoclalura  distintiva.  . . ..  . - 

1 pesi  indicati  por  le  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  vendeva  a peso,  non  u capacità. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


(Itti  legiMni  «ui  R«loU 

0,890997  Chilogrammi  1,122338 


0,320759 


3.H7605 


Secondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Once  33  7,  *»  ••  divide  in  1000  Tr appesi. 

La  Libbra  si  divide  in  Iz  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo.  Q rj. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,30,  39,  4Z,  44,  4»,  o»  e jo. 

Gli  Orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappolo  in  2l)  Acini. 

I Gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani , 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I Farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli , 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 '/•  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calca. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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CIRCONDARIO  DI  CATANIA 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

U 

MIKTt  ■ETH1CW! 

UENOMR4  AZIONE 

valore 

la 

NtlUNE  UMU.U 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1 809. 

M«in 

0,258098 

2,061783 

Metro 

Palai 

3,874500 

Titti  i Conimi  bel  Circondario 

Id. 

Caaee 

0,484312 

Il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punii. 

Otto  Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canne  fanno  la  Corda. 

45  Corde  fanno  il  Miglio. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

| Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 

Metri  quadriti 

0,0666  li 

Etut* 

1,746259 

Metro  quadr. 
Ettari 

Palmi  quadrati 

15,011750 

|J  Tom  i Contili  del  Circondario 

Salma 

0,572653 

Misure  abusive  anteriori  al  186! 

Catania  , Gravina  di  Catania  , Mascalucia, 
Mistereianco,  Nicolosi,  Pedaea,  S.  Gre- 
gorio di  Catania,  S.  Giovanni  di  Ga-  1 
LEBMO,  VlAGRAHDB,  S.  GIOVANNI  LA  PllNTA, 

Ettire 

1,714871 

0,107179 

E tiara 

• 

*Ìl5831  34 

ld. 

Temoli 

9,330146 

Tbehestieri,  S.  Agata  Battuti,  Tee 
Castagne,  Zaeeenana  Etnea 

Catania,  Aderbò,  Beleasso.  Bianca  villa, 
Cauporotondo  Etneo  , Mistirrianco  , 
Motta  Sant'Anastasu  , Nicolosi,  Pa-  i 
tennò,  S.  Gio.  LA  Posta,  Pedana,  San  1 
Gregorio  di  Catanu,  S.  Pietro  (Ila- 

3,429745 

0,214359 

3.212179 

Id 

Salme 

0,291567 

ld. 

Tomoli 

1,665073 

renza,  Sant'Agata  Battuti,  Santa  Manu  ' 
di  Licodu,  Scordia,  Tre  Castagne,  T re- 
mestieri  

ld. 

Salme 

0,308435 

Bronte . m 

1 Tomolo 

i Salma * ... 

Maletto 

f Tomolo 

0,202636 

3,383543 

0,211471 

ld. 

ld. 

ld.’ 

Tonto  li 

4,934953 

Salme 

0,295548 

Temoli 

4,728771 
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Cirre:<Dns  di  CITIMI. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DnCQMl!MZIOKE 

VALORE 

in 

MOIRE  *CET»',CB! 

DENOMINAZIONE 

valore 

in 

«W'U  LOCALI 

Yughande 

Salma 

Citare 

5,251794 

EtUra 

Salme 

0,190411 

Tomolo 

0,338*37 

Id. 

Tai  noli 

3,046578 

Il  Palmo  quadrato  è di  144  Once  quadrata,  l'Oncia  quadrata  di  144  Lince  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  danna  quadrata. 

266  Canne  quadrate  fanno  la  Corda  quadrata. 

516400  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Tarozzi, 
il  Tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata  in  61  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

11  Tomolo  della  Salma  di  Catania  eguale  ad  Ettore  1,714671  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  16  abolite  di  Usiermo. 
Il  Tomolo  della  Salma  di  Catania  eguale  ad  Ettaro  3,429713  è di  512  Canne  quadrale  abolite  di  Palermo. 

11  Tomolo  di  Bronte  ha  per  lato  la  Corda  di  Canno  SS  abolite  di  Palermo. 

U Tomolo  di  .Maletto  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  22  abolite  di  Messina. 

D Tomolo  di  Viagrande,  la  Corda  di  Canne  28  abolite  di  Palermo. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Torri  i Comuni  dui.  Circondano 

Palmo  cubo 

Metri  rolli  1 

0,017193 

| Metro  cubo  | 

1 VJrrl  «uW 

58,163036 

Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 

16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 

1 | Ettolitri 

Tura  i Co  il  uni  dil  Circondari# Salma  | 2,750888 

| Ettolitro  | 

1 Salme 

0,363519 

Tutti  i Comuni  del  Circondario j 

Misure  abusive  anteriori  al  I8C1 
| Salma  per  frumenti  ed  orzi. 

motori 

3,43861 1 

Ettolitro 

Stima 

0,290815 

i 

Salma  per  fave  e ceci 

3,653534 

Id. 

0,373708 

! 

Catania < 

1 

| Salma  per  fagiuoli,  linosa, 
tapine,  mandorle,  noci,  nn- 
1 celle,  pistacchi,  scagliola, 
seme  di  canapa  e di  senapa 

3.868437 

Id. 

0.358503 

i Salma  per  calce 

1,719305 

Id. 

0.581630 

MaSCALPCU.  . * J 

1 Salma  per  gesso 

3,333697 

Id. 

0,310303 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisacce , 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Tarozzi , 
il  Tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

La  Salma  per  frumenti  ed  orzi  usata  in  tutti 

i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  por  fave  e ceci  di  Catania  ù di  Tomoli  rasi  21 
La  Salma  per  fagiu#li  ecc.,  di  Catania  b di  Tomoli  ras  22 
La  Salma  per  calce  di  Muscalucia  è di  IO  Tomoli  ra*o. 

La  Salma  per  gesso  di  Mascalucia  è di  Tomoli  rum  16 
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Circondario  di  CITIMI 


Tutti  i Conisi  del  Circondario 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1 809. 

I Litri  I 

34,388100  Ellolilr» 


I Quarlnccio  0,859653 


Misure  almn'rc  unici  «ori  al  1861. 


Micare  Co  vino. 


Catasta,  Caworotondo  Ktseo.  Belva  sso.  I 
Ghavisa  di  (.atasia,  Mascalucia,  Mi-  1 
steerianco,  Motta  S.  Asastasia,  Nico-  / 
tosi,  Paterno,  S.  Giovassi  la  Punta,  f 
Pedana  , S.  Giovanni  di  Galermo,  San  - 
Gregorio  di  Catania,  S.  Alata  Battuti,  ( 
S.  Maru  di  1-icodia,  Viagrande,  S.  Pie-  I 
TUO  Tri  ARESTA , TRE  CASTAGNE,  TrEME  ' 
stteri,  Zaiferan.a  Etnea , 


Salma  por  mosto  . 
Salma  per  vino  . 


1 Calala  di  mosto  . . 

AdernO I 

' Salma  per  vino  . . 

Biancavilla I Salma 

! Salma  per  mosto 

Bronti J 

| Salma  per  vino  . 

1 Salma  per  mosto. 


Catania,  Belpasso.  Adernò,  Biancavilla, 
Camporotondo,  Gravina  di  Catanu,  Ma- 
i-etto,  Mascalucu,  Misterbunco,  Motta 
S.  Asastasia,  Nicolosi,  Pedana, Scorcia, 
S.  Giovanni  la  Punta,  S.  Giovassi  di 
Galeruo,  S.  Gregorio  di  Catania,  Vu- 
gbande,  S.  Pietro  Claresza,  S.  Agata 
Battuti,  S.  Maru  di  Licodu,  Tre  Ca- 
stagne, Trerf.stieri,  Zaeeerana  Etnea, 
Paterno 


11  Barile  legale  si  divide  in  2 Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartiicci, 
il  Quartoccio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salme  fanno  la  Bolle 


Salma  per  mosto . 
Salma  per  vino  . . 


Ettolitri 

0,859653 

Ettolitro 

0,687722 

Id. 

3,094750 

Iti. 

2,750888 

Id. 

0,859653 

Id. 

1,805271 

Id. 

1,650533 

lil. 

2.888433 

Id. 

2,750888 

Id. 

1,375444 

Id. 

1,100355 

Id. 

Hlcore  Oc  olle. 


Cafiso  di  Botoli  20  pari  a uni 
chilog.  15,868 17,193053 


Calicò  di  Botoli  13  1/3  pari 
a chilogr.  10,579 11,462035 


fi.rilt 

2,908(51 

tyurtufi  i 

1,1o32GI 


Salme 

1,161261 

1,451076 


Colate 

0,3231  28 

Salme 

0,363519 

1,163261 

0,553934 

0,605865 

0,346208 

0,363519 

0,727038 

0,908797 


adii 

5,816303 


8,724  154 
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CIRCONDARIO  DI  ACIREALE 


i 


Provincia  (li  CATANIA. 


Circondario  di  IClRRUi. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C O MUNÌ 

DENOMIN-OIONE 

valore 

la 

«mtt  Mtrnicne 

DENOMINAZIONI. 

VAIARE 

la 

UMlt  LOCALI 

Salma 

Dura 

4,725771 

Ella  ni 

Salata 

0,24  4606 

Fhmefiieddo  i»  Sicima  

Tomolo 

0,295361 

io. 

Tomoli 

3,385688  j 

■ 

Salma 

2,(70384 

Id. 

0,t60'48  | 

Likouaglossa 

Tomolo 

0,135649 

Id. 

7*37(968 

Il  Palmo  quadrato  6 di  144  Once  quadrato.  l'Oncia  quadrata  di  141  Lineo  quadrale. 

<51  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

5181011  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  si  divide  in  4 Binacele, 
la  Disaccia  in  4 Tomoli  , 
il  Tomolo  in  4 Moiutolli , 
il  Mondello  in  4 Da  rozzi, 
il  tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  ini  Quartigli* 

il  Qnnrtiglio  o Danna  quadrata  in  64  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

il  Tomolo  di  Acireale  di  Aro  10,7 1 79  ha  per  lato  la  Corda  di  Canno  16  abolito  di  Palermo. 

Il  Tomolo  ili  Acireale  di  Aro  7,0755,  la  Corda  di  Canne  13  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Acireale  di  Are  8.2059,  la  Corda  di  Canne  14  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Acireale  di  Are  21,4359  6 di  512  Canno  quadralo  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Acireale  di  Are  17,2219  ha  por  lato  la  Corda  di  20  Canne  abolite  di  Acireale. 

11  Tomolo  di  Acireale  di  Are  33,7548,  la  Corda  di  28  Canne  abolite  di  Acireale. 

Il  Tomolo  di  Aci  Bonaccorao  di  Are  16,7168,  la  Corda  di  20  Canne  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Aci  Honarcorso  di  Aro  32.8237,  la  Corda  di  28  Canne  aliolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Castiglione  di  Sicilia  ha  per  lato  la  Corda  di  Canno  18  o Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 
11  Tomolo  di  Fiumefreddo  di  Sicilia,  la  Conia  di  Canne  26  abolite  di  Messina. 

Il  Tomolo  di  Linguaglossa,  la  Corda  di  Canno  18  abolite  di  Palermo. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4809. 

1%  I Mrlri  foli!  • 1 Palmi  rubi 

Palmo  cubo 0,017493  i Metro  cubo  58,163026 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4 809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondàrio I Salma 


Etiolllil  | 

2,750888  ElloliUo 


Salma 

0,363519 


Misure  abusive  anteriori  al  4864. 


Salma 

0,290815 

0,258502 


La  Salina  legale  si  divide  in  4 Disaccie, 
la  Disuccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Darozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

Negli  usi  di  consuetudine  locale  la  Salma  si  considera  divisa  in  16  Tomoli. 

La  Salma  usata  in  tutti  i Comuni  per  pruno  e legumi  è di  zu  Tomoii  rasi. 

La  Salma  di  Fiumefreddo  ò di  Tomoli  rasi  22  */»• 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 
Fiumefreddo 


Salma  per  prunc  c legumi 
Salma  per  legumi 


Ellolilri 

3,4386(1 


3,868437 


Ettolitro 

ld. 
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Circuuiiaiit»  di  Af.lliE.UT, 

MUORE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MIW2RK  26 s.7 h U 31  a. 

MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

Misure  Irgali  secondo  la  leijge  ilei  1809. 


T i tti  i Conivi  del  Circondario 


I Quarluccio . . 


34,386106 

Kltolitro 

0,859653 

Lilro  | 

Misure  abusive  anteriori  al  1861 

Misure  la  alno. 


Acireale,  Aa  Bonaccorso  Act  Castello.  j Salma  per  mosto. 
Ar.i  Catena,  Aa  S.  Antonio.  (ìiarre.  Ma- 
rcali, il  m'osto 1 Salma  por  vino  . . . 

( Salma  por  mosto  , 


Calatariano 

Castiglione  di  Sicilia. 
l'mremcDDo  di  Sicilia 


Piedimoste  'Etneo  . 


Lisgcaglossa . 


I li  ANDAZZO  . 


Salma  per  vino 

Salma 

] Salma  per  moslo. 

1 Salma  per  vino  . . 

, Salma  per  moslo 

I Salma  per  vino  ... 

\ Salma  per  mosto 
I Salma  per  vino. . . 

^ Salma  per  mosto ...... 

I Salma  per  vino 


Ubar*!  rtj»  olio 


Acireale.  Aa  Bonaccorso,  Aci  Castello,  Ine  ..  „ . ..  ... 

Aci  Catena,  Act  S.  Antonio,  Castiglione  Cafi“  dl  ^,?1'  *°  Pan  “ 
di  Sicilia,  Piediuont*  Etneo I c,"l0"r'  ,5-868 

Calatariano.  Handazzo.  Ficmefreddo  di  i Caliso  di  Botoli  16  pari  a 
Sicilia , Piedimonte  Etneo I ehilogr.  li, 695 

(marre.  Mancali,  Biposto I Cafìso  di  Rotoli  II  pari  a 


Lingcaglossa Cali  so  di  Botoli  iio  di  once 

33  pari  a ehilogr.  17,455. 


KllolUri 

0,859653 

Ettolitro 

0.687722 

Iti. 

0,880620 

ld. 

0,838686 

Id. 

0,922551 

ld. 

0,90263* 

Id. 

0,859653 

ld. 

0,902635 

ld. 

0,687722 

ld. 

4,056714 

ld. 

0,956104 

ld. 

0,739301 

ld.  ' 

0,687722 

ld. 

■Atri 

17,193053 

Ettolitro 

43,754442 

ld. 

12,035437 

ld. 

18,942358 

ld. 

Dirili 

1908151 

Qsiartucci 

I.I63Ì61 


*1  *463264  i 

4,151076  i 

4,135564 

1,493349 

1,083947 

1,407867 

1,163264 

1,107867 

4.454076 
0,916303 
1,015914 
4,352629 

1.454076 


0jf.il 

5,816303 


7,270378 

8,309004 

5,287548 


Il  Barile  i rea  le  si  divido  in  2 Quartate , 
la  Quartini  in  20  Quartncci, 
il  Quartuecio  in  2 l'ara ITe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salute  fanno  la  Botte. 

La  Salma  per  moslo  di  Acireale  si  divido  in  10  Quartane,  la  Salma  per  vino  in  8 Quartare,  la  Quartana  in  10  Quartncci  legali. 

la  Salma  per  mosto  di  Calatabiana,  e la  Salma  per  vino  si  dividono  in  8 Quartare, 

la  Quartata  per  mosto  si  divide  in  21  Quartncci.  la  Quartata  per  vino  in  20  Quartucci, 
il  Quartuecio  è d’Ouce  20,  peso  d'acqua  pari  a litri  0,521178. 
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CbMBdari#  di  ACUÌ  ili 


La  Salma  di  Castiglione  di  Sicilia  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartucci, 

il  Qaartuccio  è di  Once  22  peso  d'acqua  eguale  n Litri  0,576596.  ....... 

La  Salma  per  mosto  di  FiumeFreddo  di  Sicilia  si  divide  in  10  Quartare,  la  Quartara  per  mosto  in  Quartucci  legali  tu 
La  Salma  per  vino  di  Fiumefreddo  si  divido  in  Barili  2 '/»• 
il  Barile  in  4 Quartare, 

la  Quartara  in  10  Quartucci  legali.  ...  tei 

La  Salma  per  mosto  di  Piedimonte  si  divide  in  10  Quartare,  la  Quartara  per  mosto  in  Quartucci  legali  10  '/g.  La  Salma  per 
vino  di  Piedimonte  si  divide  in  8 Quartare,  la  Quartara  per  vino  in  10  Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  di  Giarre  si  divide  in  10  Quartare,  e la  Salma  per  vino  ai  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  per  vino  in  4 Quartare, 

la  Quartara  in  10  Quartucci  legali.  • t a 

La  Salma  per  mosto  di  Linguaglossa  si  divide  in  8 Quartare,  la  Quartara  per  mosto  in  21  Quartucci.  La  Salma  per  vino  in  » 
Quartare , 

la  Quartara  per  vino  in  10  Quartucci, 

il  Quartuccio  6 di  Once  24  peso  d'acqua  pari  a chilogrammi  0,629014.  .rei 

La  Salmi  per  ffiostn  di  tiaodazzp  si  divide  in  8 Quartare,  la  Quartara  per  mosto  in  Quartucci  legali  10  */».  La  Salma  por 
vino  di  Rand&zxo  ai  divide  in  8 Quartare,  la  Quartara  per  vino  in  10  Quartucci  legali. 


PESI 

Pesi  legali  secondo  la  legge  del  <809. 


Tcrm  i Comuni  del  Circondano  . 


Acireale,  àci  Bonaccorso,  àci  Castello, 
Aci  Catena,  àci  S.  Antonio,  Calata- 
BIASO,  FlUMErREDDO  Di  SICILIA,  GlARRE. 

Lincuaglossa,  Marcali,  Randazzo,  Pie- 
dimonte  Etneo,  Riposto 


Castiglione  di  Sicilia. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


t Solalo 

Chilogrammi 

0.793420 

Chilogrammi 

1 Libbra 

0,34  7 368 

Id. 

Pesi  abusiti  anteriori  al  )86(. 
M all.  Mitili. 

j Rotolo 

Chilogrammi 

0,793420 

Chilogrammi 

j Oncia  alla  sottile 

CniMi.it 

36,447333 

Gramma 

M*l  alla  froMa. 

t Rotolo 

Chilogrammi 

0,79.3420 

Chilogrammo 

* Oncia  grossa 

(inaimi 

60,(18333 

Gramma 

Peti  irgli  areici. 

1 Trappeso 

Grammi 

0,88(578 

Gramma  1 

3,<509<B 


Rotali 

1,260367 

OKI 

0,03781 1 


(,360367 

OtM 

0,0)5(34 


Trame»! 

1,134330 


Il  Rotolo  legale  si  divide  in  30  Once  alla  sottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alta  sottile, 

1“ Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  z Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

]o  Scrupolo  in  20  Cocci, 
il  Coccio  in  8 Ottavi. 

In  Castiglione  di  Sicilia  si  usa  il  Rotolo  legale  diviso  in  12  Once  alla  grossa. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  mercantile  serve  pure  per  gli  u&i  farmaceutici. 

Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Tmpnesi.  . 

il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari. 
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CIRCONDARIO  DI  CALTAGIRONE 


MISURE  METRICHE  j 

VALORE  1 

DRVOMlVAZJOM: 

iu 

locali 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Metri 

0,258098  I 
2,064783  j 


Il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

Otto  Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canne  fanno  la  Corda. 

45  Corde  fanno  il  Miglio. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Misure  abusi  ce  anteriori  al  1861. 


Imbaccami,  Palagonia,  Raddusa,  S.  Cono, 


M il  hello  in  Val  di  Catania. 


' 1 V.X  unco  quadrate,  runcia  quadrata  è dì  144  Linee  quadrale. 

6i  Palm»  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canne  quadrato  fanno  la  Corda  quadrata. 

618100  Canne  quadrate  tanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisacci  e, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carox&i, 
il  Corono  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  I Coartigli, 

il  QnarUglio  o Canna  quadrata  in  64  Palmi  quadrali. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  Ì6  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Cai  tari  rene  6 di  512  Canne  quadrate  abolite  di  Caltagirono. 

JJ  Jomo  ° Grap  Michele  è di  51?  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Mililello  ha  per  lato  la  Corda  di  Canno  22  e Palmi  5 aboliti  di  Palermo. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario | Palmo  cubo I *03) 


Metri  tubi  I 

0,017193  I Melro  cubo 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salinu. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


Pa  mi 

3,874500 

0*484312 


i Palmo  quadrato 

Metri  quadrali 

0,066614 

Melro  qundi 

1 Salma 

(,746259 

Ellara 

i Salma 

Etlar* 

3,574(37 

Ellara 

1 Tomolo 

0,223384 

Id. 

1 Salma 

3,429743 

Id. 

j Tomolo 

0,214359 

Id. 

Salma 

3,429010 

Id. 

Tomolo 

0,2143(3 

Id. 

Palmi  iju*‘lra«l 

Ift, 01(750 
Ò" 572653 


5.1(1.. 

0,279788 

Tomoli 

4,476605 

Salme 

0,29(567 

Tumuli 

4,665073 

Salmi» 

0,291629 

Toiiiolt 

4,660070 


P.lt.i  (Ubi 

58,(63026 
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Proviucia  di  CATANIA. 


Circondari®  di  CALTMìllO!# 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4809 


i Tutti  i Comuni  del  Circondano 1 Salma 


Ettolitri 

2,760888 


Misure  abusive  anteriori  al  4864. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Salma  per  frumenti  c legumi. 


La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisaccia, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 fondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli.  v 
La  Salma  per  fmmenti  e legumi  è di  20  Tomoli  rasi- 
La  Salmo  per  legumi  di  Granmichele  6 di  Tomoli  rasi  22.  3. 1. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  Ugge  del  4809. 


Titti  i Comuni  DEt  Cibcondaeio. 


Misure  abusine  anteriori  al  4864. 

■Inn  a»  >IM. 


Càltaoieone.  Palaconia,  Rammacca,  S.  Mi-  ] g#iraa 
CHELE  di  Cakzaìia,  Vaimi 1 


i Sali»»  per  mosto. 

Gbanmichele ! „ , 

I Silm»  per  tino  . . 

! Salmi  per  mosto. 

Salma  per  Tino. . . 

i Salma  per  mosto. 

Miutello  in  Val  di  Catania 1 _ , 

I Salma  per  vino. . . 

Mirabella,  Imbaccaei,  Santo  Cono,  Rad-  \ Salma  per  mosto. 

busa ) Salma  per  vino. . . 

i Salma  per  mosto. 

Licodia { _ , 

I Salma  per  vino  . . 


Miutello  in  Val  di  Catania. 


Miann  4u  MI*. 


■ Caltacirone,  Licodia.  Minecl  Miutello  in  ] 

Val  di  Catania,  Mirabella,  Imbaccaei,  ' Calìso  di  Rotoli  90  pari  a 

Palagonia,  Raddusa,  S.  Mic&ele  di  Gan-  l chilogr.  45,868 

za  eia,  Santo  Cono,  Vizzuq 1 


Ettolitri 

Ettolitro 

3,438614 

3,922465 

id. 

t Barile 

Litri 

34,386106 

Ettolitro 

) Quarluccio 

0,859653 

Litro 

0,363549 


0,990815 

0,954961 


9,908154 

Qitinucd 

4,463964 


Ettolitri 

9,750888 

Ettolitro 

$0~  635(9 

9,063466 

Id. 

0,484699 

4,749305 

Id. 

0,584630 

9,063166 

Id. 

0,484699 

9,750888 

Id. 

0,363549 

1,375444 

Id. 

0,797038 

1,199059 

Id. 

0,838890 

4,937900 

id. 

0,807890 

1,400355 

Id. 

0,908797 

3,576155 

Id. 

0,979630 

3,43861  ! 

Id. 

0,9908(5 

Ijlrl 

17,193053 

Ettolitro 

Caio 

5,816303 
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Provincia  di  CATANIA.  Circondario  di  ULTMISME. 


CIRCONDARIO  DI  NICOSIA 


MI8TRE  LOCALI 

COMUNI 

KKNOSI  INA  /.IONE 

DF.VOMINA7AOVF. 

Wm 

i 

MISI!  Il  E DI  LUNCH  EZZA 

Miture  legali  eecùntln  la  legge  ilei  1809, 


Tutti  i Cosicri  dei.  Cim-.oxdario. 


\ l’almo 
I Canna 


*0, *258098  Metro 

9,06(783  Id. 


Palmi 


3,87(500 

Cairn* 

0,48131 


il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

Otto  Palmi  fanno  In  Canna, 

16  Canne  la  Conia. 

45  Corde  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  In  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 


\ Palmo  quadralo 
I Salma 


Metri  cju.iiriti 
0,06661  ( 
Et  lare 

1,7(6259 


.Metro  qtiadr. 
Eltara 


Palmi  i|U*draU 

1 5,011750 

Salme 

0,572653 


Misure  abusive  anteriori  al  4801. 


Salma 

0,29(567 

Tumuli 

(.665073 


Sjlme 

0,5831 3( 

Tumuli 

9,330)  (6 

Salme 

0,2273(3 

Tomoli 

3,637(80 

Salme 

0.29(629 

Tomoli 

4,666070 


11  Palmo  quadrato  è di  144  Oneo  quadrate.  1 Oncia  quadrala  di  144  Lince  quadralo. 

61  Palmi  quadrali  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canno  quadralo  fanno  la  Corda  quadrata. 

51 841X1  Canno  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  si  divide  in  1 Risaccie; 
la  Bisaccia  in  1 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mundclli, 
il  Mondello  in  4 (tarozzi, 
il  Carolo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigìi, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata  in  IGI  Palmi  quadrali. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

H Tomolo  di  Nicosia  è di  512  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Cercaci  ba  per  lato  la  Corda  di  Canne  16  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Regalhuto  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  25  e Palmi  5 aboliti  di  Palermo. 
11  Tomolo  di  Speri inga,  la  Corda  di  Canne  22  o Palmi  5 aboliti  di  Palermo. 


Nicosia,  Asaro,  Acira.  (Jagliaxo  Castel- 
TERRATO,  OaRCACI.  CaTEICARUOVA.  CeKTU  ( 
ripe.  Cerami,  Leosforte,  Nissoria,  Uè-  i 

^ Salma 

Filar* 

3,429743 

E tiara 

i Tomolo 

0,21(359 

Id. 

CA1.BIJTO 

1 

Calcaci J 

i Salma 

1,71(871 

Id. 

Tomolo 

0,107179 

Id. 

Recalbuto  

i Salma 

(.3986(9 

Id. 

1 Tomolo 

0,27(916 

Id. 

Sperliega  e Tbouia | 

| Salma 

3,(29010 

Id. 

^ Tomolo. 

0,214343 

Id. 
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MISURE  LOCALI 

COMUNI 

UENOMirtAZioM: 

VALORE 

in 

MUtUtZ  Mimi  tuie 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809, 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cubo 


Metri  rulli 

0,017193  Metro  cubo 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


La  Salma  legale  si  divide  in  4 Disaccio, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondellt, 
il  Mondello  in  4 Carolai, 
il  Caroxzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

La  Salma  per  frumenti  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  di  Nicosia  per  ceci  c fave  è di  24  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  legumi  di  Centuripe  è di  23  Tomoli  rasi. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  seconda  la  legge  del  4809. 


Tutti  i Guy  usi  del  Circondario 


Misure  abusine  anteriori  al  1881. 

RUiorf  da  »ino. 


Salma  per  mosto . 
Salma  per  vino . . 
Salma  per  mosto. 
Salma  per  vino . . 
Salma  per  mosto. 
Salma  per  vino . . 


Ettolitri 

0,949916 
0,894039 
2, 643314 
2,20074  4 
2,888433 
2,750888 


Ettolitro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


Palmi  (ubi 

58,163026 


Tutti  i Comuni  bei.  Circondano. 

Salma 

Ettolitri 

2,750888 

Ettolitro 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

tfirure  abusive  anteriori  al  186' 
Salma  per  frumento  e legumi. 

. 

Ettolitri 

3,43864  4 

Ettolitro 

Nicosia,  Ausa,  Gagliano,  Casteltearato. 

Salma  per  ceci  e fave  .... 

4,426333 

Id. 

Centuripe 

Salma  per  legumi 

3,954402 

Id. 

Salute 

0,363549 


Salme 

0.290815 

0.242346 

0.252883 


t Barile 

Litri 

Ettolitro 

1 Quartnccio 

0,859653 

Litro 

Barili 

4,9081  51 

Quartacci 

4,4  63264 


Salme 

1,052724 

4,418520 

0,382654 

0,454399 

0,346208 

0,363519 
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Provincia  di  CATANIA.  Circondario  di  MCiftIL 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

In 

XIIL'IC  METRICI  I 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

il 

NHUU  LOCALI 

CaTENANCOVA,  CeNTIRIPK 

Bolle  o .Salma  . 

r.lloli  (ri 

4,126333 

Elloltlro 

Bolli 

0,242146 

('.arcaci 

Salma  per  moslo 

0,859653 

M. 

Salmo 

1,163261 

Salma  per  vino . . 

0,687722 

Id. 

1,454076 

Gagliano  Castelferrato 

Salimi . . 

1,962521 

Id. 

0,509518 

Cerami 

Salma  per  inoslo. 

5,776866 

Id. 

0,173104 

Salina  per  vino . . 

5,50 1777 

Id. 

0,181759 

j Leonforte  f.  Nissobia 

Salma  per  mosso. 

3,585381 

Id. 

0,278910 

Salma  per  vino... 

3, 351742 

Id. 

0,298086  j 

'|  Rrgaucto 

Salma  per  moslo . 

3,576155 

Id. 

0,279630 

Salma  per  vino . . .... 

0,687722 

Id. 

1,454076 

_ l Salina  per  mosto. 

SPERLINGA j 

! Salma  per  tino . . 

0,962811 

Id. 

1,038025 

0,891039 

Id. 

1,118520 

Troina 

Salma  per  moslo 

1,650533 

Id. 

0,605865 

Salma  per  vino  

1,467141 

Id. 

0,681598  i 

Nicosia 

Mi«urf  da  olio. 

Quintale  di  Rotoli  100  pari 

Eliti 

Ottimali 

a chilogr.  79,342 

8., 965265 

EMolitro 

1,163261  ! 

Aciha 

Caliso  di  Rotoli  12  di  once 
36  1/3  pari  achil.  1 1.531.  - 

12,493619 

Id. 

CaS.l 

8,004086 

| Asaro 

Caligo  di  Rotoli  <5  pari  a 
chilogr.  11,901 

12,894790 

Id. 

i 

7,755070 

Cascaci,  Catenaitoova,  Cektumpe,  Cerami, 

Cnfiso  di  Rotoli  90  pari  a 
chilogr  (5,808 

17,(93053 
1 1,327544 

Id. 

5.816303 

Gagliano  Castelferrato 

Cafiso  di  Rololi  i /a  di  no- 
ce 40  pari  a chil.  13,224. 

Id. 

6,979563 

Leonforte,  Nissoru 

Caliso  di  Rololi  16  pari  a 
chilogr.  42,695 

13,754442 

Id. 

7,270378  * 

Stmumca 

Caliso  di  Rololi  10  pari  a 
chilogr.  7.934 

8,596527 

Id. 

11,632605  ^ 

j Tboisa 

Cafìso  di  Rololi  13  1/3  pari 
a chilogr.  10,579 . 

14,462035 

Id. 

8,724454  ! 

Il  Barile  legalo  si  divide  in  t Quarta  re. 
la  Quartini  in  2U  Quartucci, 
il  Ouartuccio  in  ? Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salme  fanno  la  Botto. 

La  Salma  per  mosto  di  Nicosia  si  divide  in 
legali  6 

La  Salma  per  molilo  di  Agira  e la  Salma  per 

7 Mozzarti  o,  la  Salma  per  vino  in  16  Mnzzarole, 

la  Mezza rola  è 

di  Quartucci 

vino  si  dividono  in  1G  Quartaro.  La  Quartina  per  mosto  si  divido  in  19  Quartucci 

legali.  La  Quartini  per  vino  in  Quartieri  legali  16 
L*  Salina  por  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Asaro  si  dividono  in  16  Quartare 
si  dividono  in  2 Lancelle;  la  Lancella  per  mosto  ò di  Quartucci  legali  10  'L 

la  Quartara  per  mosto  e la  Quartare  per  vino 

, la  Lancella  per  vino  è di  Quartucci  legali  II». 

La  Botte  di  Catena  nuova  si  divide  in  12  Barili,  il  Barile  in  lo  Quartucci  legali.  La  stessa  misura  si  chiama  Salma  in  Centuripo 

! e si  divide  in  16  Coartare  di  30  Quartucci  legali  ciascuna. 

La  Salma  per  mosto  di  Carenti  si  divide  in  10  Quartarelle,  la  Salma  per  vino  in  8 Quartarclle.  la  Quarti  re1,  la  in  IO  Quartucci  legali. 
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Provìncia  di  CATANIA. 


Circondario  di  XICOSI.l. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

In 

«UUU  LUCALI 

1 

\ 

“1 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Cerami  si  dividono  in  ?G  QuarLare,  la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  21  Quartucci. 
La  Quartara  per  vino  in  20  Quartucci.  11  Quartuccio  è doppio  del  legale. 

La  Salma  di  Gagliano  Gas  tei  ferrato  si  divide  in  1G  Quartare,  la  Quartara  in  9 Quartucci.  11  Quartuccio  6 di  Once  52  peso 
d’acqua  corrispondente  a litri  1,36i864. 

La  Salma  per  mosto  di  Leonforle  e .\issoria  si  divide  in  18  Quartare.  La  Quartara  per  mosto  in  19  Quartucci.  La  Stima  per 
vinosi  divido  in  16  Quartare,  la  Quartara  per  vino  in  20  Quartucci,  il  Quartuccio  di  Once  10  ptso  d'acqua  eguale  a 
litri  1,018357. 

La  Salma  per  mosto  di  Regaibuto  si  divide  in  16  Quartare,  la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  4 Mozzatole,  la  Mezzarola  por 
mosto  in  Quartucci  6 '/*•  La  Salma  per  vino  si  divide  in  16  Mozzarole,  la  Mezzarola  per  vino  in  5 Quartucci,  il  Quartuccio 
è il  logaie. 

La  Salma  per  mosto  o la  Salma  per  vino  di  8porlinga  si  dividono  in  16  Mozzarole,  la  Mezzarola  per  mosto  si  divide  in  7 
Quartucci  legali,  la  Mezzarola  per  vino  in  Quartucci  legali  6 '/«• 

La  Salma  per  mosto  o la  Salma  por  vino  di  Troina  si  dividono  in  IC  Quartare.  La  Quartara  por  mosto  si  divide  in9Quartucci. 
La  Quartara  per  vino  in  8 Quartucci.  Il  Quartuccio  è di  On^c  40  peso  d olio  eguale  a litri  1,146204. 


PESI 

Pesi  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


^ llololo 

I Libbra. 


Pesi  abusici  anteriori  al  1861. 

Peni  alla  gross». 


Nir.osu,  Asaro,  Cerami.  Catenanuova, Crii-  Rotolo 

TLRIl'E,  Leonfortf.,  Nissoria,  Hegalbuto, 

Sperunca,  Troina Oncia  alla  grossa 


Eni  .11.  soilllr- 


l Rotolo 

Agirà,  Carcaci,  Gagliano  Castelferrato  ; 

I Oncia  alla  sodile. 


Peni  <(|ti  orefici. 


Tutti  i Conimi  del  Circondario Trappeso. 


Chilogrammi 

0,793120 

Chilngramma 

0,317368 

Id. 

Chilogrammi 

Chilogrammo 

0,793120 

Grammi 

66,118333 

G ramina 

Chilogrammi 

0,793420 

Chilogrammo 

Grammi 

26,147333 

Gramma 

Gramoli 

| 

0,881578 

Gramma 

Rotoli 


1,i60367 

Libbre 

3,150916 


fiutali 

1,260367 


On« 

0,01512* 


Rotoli 


1,260367 

Once 


0,03781 1 


Tr»pp*.« 

1,134330 


Il  Rotolo  legale  »i  divide  in  30  Once  dette  alla  sottilo. 

La  Libbra  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  2 Orammo, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci , 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

.Negli  usi  locali  di  alcuni  Comuni  il  Rotolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa. 
La  Libbra  mercantilo  si  usa  pure  dai  farmacisti. 

Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeeo  in  16  Cocci  o Denari. 
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PROVINCIA 


DI  CATANZARO 


CIRCONDARIO  DI  CATANZARO 


C O M U Ji  1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DEKOM1N  AZIONE 

VALORE 

NtRl'RK  METRH.MK 

DEAOMJNAZIONE 

VALORE 

la 

auvu  LOCALI 

1 i 1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Misure  legali  sternuto  la  legge  ilei  1840. 


Tetti  i Con™  dbl  Circondario. 


Tetti  i Coment  dkl  Circondario 


\ Canna 

**2,645503 

Metro 

/ Palmo 

0,964550 

». 

Uriti 

id. 

Misure  abusive  anteriori  al  184 

\ Canna . 

2,4  09360 

Metro 

1 Palino 

0,963670 

Id. 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


(Uhi 

0,474077 


Palmi 


3,792619 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Con  lesimi, 
il  Centesimo  in  IO  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  Itiir;ilo. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  18)0  la  Laima  si  divide  in  8 Calmi, 
il  Palmo  in  li  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuli. 

7 Palmi  fanno  un  Posso, 

10  Passi  fanno  una  Catena, 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

Come  base  delle  misure  agrarie,  oltre  al  Passo  comune  di  ? Palmi,  si  usavano  pure,  secondo  la  varietà  dei  luoghi,  Passi  da 
terra  di  Palmi  4,  4 7, , 5,  5 ’/»>  6,  ^ Va»  1 '/•>  8»  10,  12. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Misure  legati  secondo  la  legge  dei  1840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


\ Moggio 

1 Panno  quadralo . 


Aro 

6,998684 

Metri  quadrali 

0,009087 


Ara 

Metro  quadr. 


Ho.nl, 

0,1 49884 

Palmi  quadrali 

1 4,288400 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  quadralo 


0,069522  Metro  quadr.  14,383963 


Palmi  r|uadr»t  I 
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Provincia  di  CATANZARO. 


Circondario  di  CITAMMO. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

valore 

ìm 

' Catanzaro,  Cenadi,  Suturato,  Gasperika, 
S.  Vrro  set  Jomo,  Montauro,  Petrizu, 
Mortei-aone,  Ardali,  Bell  asilo,  Cao- 
paNI.  Marcedusa,  Cerva,  Taverna,  Mar-  ' 
CELLINARA , TlRIOLO,  SeTTINCI  ANO , BoR- 

oia,  S.  Floro,  Amarori,  I’alermiti, 
Vallepioriia,  Sajoillace,  Miulierina, 

Moggia  ili  900  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 i/.i  di  lato. 

Vignale  di  1 600  Possi  qua- 
drali di  Palmi  5 * jt  di  lato. 

Filare 

0,336486 

E l tara 

Moggi- 

2,971893 

Catanzaro  

.Moggio  di  1050  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 i/; \ di  lato. 

0, 39251)7 

ld. 

2,5*7337 

Tomolo  di  900  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  lalo  . 

! Sersale,  Magisano,  Albi,  Possato-Se-  ( 
balta,  Sorbo  San  Basii.»,  S.  Sostenf.  . 

Tomolala  di  £750  1/4  Passi 
quadrali  di  Palmi  4 di  lalo.  1 

Tomolo  di  £500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 */s  di  lalo. 

0,306591 

Id. 

Tomoli 

3,26(670 

Tomolo  di  875  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 1/3  di  lalo. 

0,387139 

Id. 

3,056805 

Moggio  di  900  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 </s  di  lalo. 

! 

0,35195* 

Id. 

2,8*1277  j 

Moggio  di  900  Passi  qua» 
drali  di  Palmi  8 di  lalo  . 

Vigna  di  1C00  Passi  quadrali 

\ 0 400446 

Id. 

2,  *972 15 

■ 1 

Tomolala  di  3000  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 di  lalo. . 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  42  di  lato 

Tomolala  di  Palmi  quadrali 
32000  

0,282*70 

j 

Id. 

*,*9*988  , 

.Moggio  di  625  Passi  quadrati 

Moggio  di  1600  Passi  qua- 
| drali  di  Palmi  5 di  lalo.. 

1 0,278087 

Id. 

Mu«i* 

3,595991 

Tomolo  dilOO  Passi  quadrali 
di  Palmi  40  di  lalo 

Moggio  di  Palmi  quadrali 

124  00  ... 

0,084121 

Id 

11,887573 

Tomolala  di  Palmi  quadrali 
33075 

0,229944 

Id. 

*,3*8893 

j II  Moggio  legale  agrario  6 di  10U00  Palmi  q 
100  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  qi 
La  Canna  quadrata  aboliva  6 di  61  Palmi  q 

ad  rati. 

ìadrata  legale, 
ad  rati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 

1 Tutti  i Comuni  del  Ciecosdario 

| Palmo  culto 

1 Metri  cubi 

0,018515 

| Melro  cubo 

I Pil»l  coW 

5*.  010152 

Digitized  by  Google 


Proiiuria  Hi  CATANZARO. 


Circondane  di  CAUSIMI  9. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Titti  i Comi. ni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Metri  cubi  1 Patini  «wl»l 

0,018331  Metro  cubo  54,552903 


Secondo  la  leggo  del  1840  mille  Palmi  cubi  Fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cubi»,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

La  Canna  di  costumanza  per  lo  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  Fa  legna  da  fuoco  eu nivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

('almi  cubi  abusivi  0 Vi  fanno  la  Soma  (ter  l'arena  che  si  divido  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  18 SO. 

I I Ettolitri  I I Tomoli 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Tomolo .. 0,555(51  I Ettolitro  4,800338 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comi  ni  del  .Circondario  I Tomolo 


Il  Tomolo  si  divide  in  24  Misure. 

In  tutto  il  Circondario  di  Catanzaro,  eccettuato  il  Mandamento  di  Cropani , si  usava  comunemente  nel  grano  una  Misi 
detta  Mezzaruola,  corrispondente  a 14  Misure,  e chiamavasi  Tomolo  una  Misura  corrispondente  a due  Mezzuruole , os 


a 28  Misure. 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


i Barile 

I Caraffa  d’Once  27,4  43 


Ettolitri 

0,436250 

Ulti 

0,727084 


Ettolitro 

Litro 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Misure  da  tino. 


I Caraffa  di  un  Rotolo 

1 Salma  di  1 20  Caraffe . ... 
Caraffa  d’Once  27  


Ausali,  Osava 


Bri.i:astao 


Barile  di  36  Caraffe  . 
Caraffa  di  un  Rotolo  . 
Barile  di  48  Caraffe  . . 
Caraffa  d’Once  30.... 
Barile  di  36  Caraffe  . . 
Caraffa  d’Once  30  . . 


Ettolitri 

4,071473 

Litri 

Ettolitro 

0,892894 

Ettolitri 

Litro 

0,867893 

Litri 

Ettolitro 

0.7232Ì4 

Litro 

4,285768 

Etlolilri 

Id. 

0,321  442 

Ulri 

Ettolitro 

0,892894 

Ettolitri 

Litro 

0,385730 

Litri 

Ettolitro 

0,803605 

Ettolitri 

Litro 

0,289298 

Litri 

Ettolitro 

0,803605 

Litro 

Blottui  I . Tamil 

0,553189  Ettolitro  1,807700 


forili 

2,292262 

Cariti* 

4,375357 


Salmi 

0,933294 

Caraffe 

1.119953 

Salmi 

1,152215 

Caraffe 

4,382659 

Cintale 

0,777745 

•alili 

3,14  0982 

Cara  IT# 

4.119953 

Barili 

2,592485 

Car.R* 

1.244393 

forili 

3.456646 

Caraffe 

4.244393 


li 
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Proi inria  di  CATAN7.AR0. 


Circcnda  rie  di  CVT *.^7  MIO. 


Cropani,  Centracrr,  Cesidi , Gasferina, 
Montairo  , Adodsto  , Montepaose  , 
S.  Vito  sui.  .Ionio,  Olii  adì,  I’etiuzzi, 
S Aspre*  Apostolo  del  Jomo 


( Barili’  di  32  Caraffe.  . 
1 Caraffa  di  un  Botolo  . 

, Barilo  di  2 I Cannule  . 
I Cannala  di  Once  48 . . 


San  Basile I Cannala  di  Once  48. 


^ Barile  di  Cannate  22  l/s 
i Cannala  di  Olire  IR 


Amato,  Marcelunara,  Mh.lieei.na 


Setnm.ia.no,  Tiriolo  . 


Girifalco 


San  Fioro 


Staletti,  Soverato,  Satriano  . 


Cardinale 


CniARAVALLB  CENTRALE  . 


Torre  di  Ruggero  . 


Cagliato  . 


Bado  [.Aro 


Gi'ardavai.lk 


Eli  olii  ri 

0,285726 

Lini 

0,8928»! 

Eiiuliln 

0,308584 

Litri 

1,283768 

EtMHli 


Albi,  Magisaxo,  Fossato-Sfiulta,  Sohbo  \ durile  ^ Cannale ^0,i8i869 


^ Barile  di  28  Cannale 

I Cannata  di  Once  48 

^ Carico  di  64  Cannale 

I Cannala  di  Once  44. 

\ Barile  di  20  Cannale 

I Cannala  di  Once  48. 

\ Salma  di  64  Cannate 

' Cannala  di  Once  52  */s  ... 

^ Barile  di  30  Caraffe 

i Caraffa  di  un  Rotolo 

\ Barile  di  32  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  30  

\ Barile  di  16  Quarlucci. . . . 

I Quarluccio  di  Once  60  .... 

l Barile  di  16  Quarlucci 

I Quarluccio  di  Once  1*20  ... 

i Soma  di  240  Caraffe 

ì Caraffa  di  un  Rotolo 

^ Barile  di  12  Litro 

I Mira  di  Once  90 


San  Soste!»  E | Quarluccio  di  Once  82  . . . 

^ Salma  di  100  Cannale  . .. 


I Cannala  di  Once  80  .... 
\ B *rilc  di  18  Cannale  ... 

I Cannala  di  Once  60  

\ Barile  di  10  Cannate  .... 
’ Cannala  di  Once  96  


Mauisano I Lilra  di  Once  132 


1,285768 

Ettolitri 

0,289298 

Lilri 

1,285768 

Ettolitri 

0,3600  15 
Litri 

1.285768 

Ettolitri 

0,754317 

Luti 

1.178620 

LI  lotil  ri 

0,237154 

l.il,l 

1 .285768 

Ettolitri 

0,900037 

■Atri 

I, 406309 

Ettolitri 

0,267868 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

0,257154 

Litri 

II, 803605 

Ettolitri 

0,257154 

lAri 

1,607210 

Ettolitri 

0,5(4307 

Litri 

3,214419 

Ettolitri 

2.142946 

litri 

0.892894 

Ettolitri 

0,289298 

Litri 

2,410815 
2,196320  ' 

Et  lutilo 

2.142946 

Litri 

2,142910 

Ettolitri 

0,289298 

Litri 

1,607210 

llllnlitri 

0.257154 

litri 

2,571536 


Rifili 

3,499854 

i.i.n, 

1,119953 

111  riti 

3,240606 

t'iniHlr 

0,777745 

troll 

3,535206 

CiniMti* 

0,7/7745 

ILirlli 

3,156646 

Cannai  e 

0,777745  | 

Barili 

2, 777'. 62 

Cianati' 

0,777745 

Crri'M 

1,325702 

C i linai  r 

0,848450 

Datili 

3,888727 

CnBuvtt 

0,7777  45 

9 <linc 

1,1  f 1065 

o',7l  1 082 

Barili 

3,733178 

Cai. ile 

1,119953 

B r ii 

3,8887  27 

C «ralle 

1,244393 

Bauli 

3,888727  1 

Qnstfac.i 

0.622196 

Itanll 

1,944364 

Qtiirlucci 

0,31 1098 
°ò,’l66647 

Car»lfp 

1,119953 

Unii* 

3,456646 

liltr 

0,114798 

Quali  ucci 

0,455266 
V. 466647 

Cannate 

0.466647 

Danti 

3,156646 

Cannale 

0,622196 

Datili 

3,888727 

CxiiiAir 

0,388873 

Litri? 

0,282817 
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Protinrl.i  di  CATANZARO.  f.irea'ano  di  tWITtHO. 


misure  metriche 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

tu 

Mutrie  Mimim 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

In 

*1*1  Ut  URTAI. 1 1 

“1 

j Catanraru , Aiuro,  Crupani,  Taterna, 

Alitare  da  olì*. 

Bolle  di  Rololi  454  */,,  puri 

ElloUlri 

II.  4M 

4,433669 

Ettolitro 

0,225445 

Siala 

Selli»  

Staio  di  Botoli  20.338,  pari 

a chilogr.  18,139 

0,1986(0 

Id. 

5,034993 

Sili  EH,  SOVIRIA.  Pf.TRI7.7I,  ADDALI , BfL- 

r. astri v (àkrva,  Marcf.dusa,  Soyerato, 

Litro  di  Botoli  2,7 , pari  a 

Litri 

Litro 

Litro 

chilogr.  2.40t> 

2,034083 

0,379638 

Sersale 

Lilru  di  Rotoli  3,96,  pori  a 
chilogr.  3,528 

3,863323 

Id. 

0,258844 

Albi 

Staio  di  Botoli  IO  pari  a 

Ettolitri 

Stai* 

chilogr.  0,207  ....  

0,10081  1 

Ettolitro 

9,91 9 3S6  1 

Fossato  Seealta  

Lilra  di  Botoli  4.32,  pari  a 

Litri 

1 lire 

chilogr.  3.849  

4,214336 

Litro 

0,237274  | 

Magisano,  Sorbo  San  Basile 

Litra  di  Rololi  4,05,  pari  a 
chilogr.  3.609  

3,95(127 

Id. 

0,253092  | 

Borgia 

Lilra  di  Oucc  40  , pari  a 
chilogr.  1,069  

1,(70704 

Id. 

0,854187 

Maicellinar»,  Ragliato 

Lilra  di  Rololi  3 , pari  a 
chilogr.  2,673  

2,926761 

Id. 

0,341675  ! 

Mic.lif.rina,  0 lividi , Settixgiano,  Tiriolo. 

Lilra  di  Botoli  1,32,  pari  a 
chilogr.  2 ,476 

(,287775 

Id. 

0,776533 

Girifalco,  San  Floro,  Amarori,  Cenaci, 
Palerhiti.  Sqoillace,  S.  Vito  sul  Jonio, 
Staletti,  Valleitobita 

Cafìso  di  Rololi  14,4  pari  a 

Ettolitri 

Ettolitro 

Cairi 

chilogrammi  12,830  ..... 

0,140485 

7,1 18221 

Gasperina,  Montauro,  Monteeaone 

Cafìso  di  Botoli  16,2,  pari  n 
chilogrammi  1 4,434  

0,158045 

Id. 

6,327308 

Cardinale,  Guarda  valle,  Torre  di  Rug- 

Litro  di  Rotoli  3,6 , pari  a 

Litri 

Litro 

Litro 

chilogrammi  3,208  

3,512(13 

0,284729 

C hi ara valle  Centrale,  Isga 

Staio  di  Rololi  10,2,  pari  a 
chilogrammi  9,088  

9,950988 

Id. 

Slaia 

0,(00493 

Clntraiqe 

Cafìso  di  Rololi  19,44.  pari  a 

Ettolitri 

Cairi 

chilogrammi  17,321 

0,(89654 

Ettolitro 

5,272737 

11  Barile  legalo  si  divìde  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  mia  Botte. 

La  Botte  da  olio  di  Catanzaro  è di  44  Staia, 

o lo  Staio  è di  Botoli  tfì  '/•  del  vocchio  peso  di  oitco  33  ’/« . 

servono  che 

1 Pesi  indicati  nello  Misuro  da  vino  sono  quelli  dol  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano 

con  tenore  e noi 

di  nomenclatura  distintiva. 

I I Posi  indicati  alle  Misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  cho  dove  in 

esse  contenersi,  giacché  noi  sistema  metrico 

napolitano  l'olio  si  misurava  a poso  e noi 
1 Nel  Comune  di  Staletti  si  usava  pure  una  I) 

a capacità, 
otto  ai  rotoli  144. 

PESI 

Rotolo 

CttilograMimk 

0,890997 

Chilogrammi! 

Rotoli 

1,(22338 

Tutti  i Conuni  est  Circoncaeio 

Libbra 

0,320759 

Id. 

Li  biro 

3,117605 
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Provincia  di  CATANZARO, 


Circondario  di  CATMZMIO. 


lilsUftF.  LOCALI 

c onyjii 

1 VALOBE 

DENOH1NA7.I05E  in 

| MISUU  KKTUCHX 

Secondo  la  loppe  del  1840  conto  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Onde  33  7,  e ai  diride  in  f 0OO  Trnppcsi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappoli. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  f8W  conto  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e dello  merci  si  usavano  puro  Rotoli  di  Once  36,  39,  42,  41,  48,  52,  56. 

Nei  Comuni  di  Gaspcrin.i,  Aioli  tauro.  Arguito  cd  Olivadi  era  in  uso  il  Rotolo  di  Ouce  54. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappem  in  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Orammo, 

In  Dramma  in  3 Scrupoli, 

Io  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramma  I '/■  fanno  un  Poso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  cairn 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana 
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CIRCONDARIO  DI  COTRONE 


MISURE  LOCALI 

MISURE 

IE7R1CIIE 

COMUNI 

i VaLOeiF. 

VALORE 

M:m  »miv  v/IO*E  I in 

liRNOMlWIONH 

in 

| MISURE  ■fcTRIClit 

NUCHE  LOCALI  | 

MISURE  DI  LUNGHF77.A 

Mis ure  legali  sei'uiulo  ta  legge  ilei  ISSO. 


Tutti  i Comuni  bei.  Circondario 


I X<UI 

\ Canna  2,645503 

I Palmo  i 0,264550 


Cattile 

0,3;  8000 
Mal 

3,780000 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tetti  i Comuni  dei.  Circondario . 


litui 

4,(09360 

Metro 

0,463670 

Id. 

Cam* 

0,414017 

Palmi 

3,792649 


Li  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi, 
li  Palmo  segue  la  divisione  decimale. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'usò  abusivo  anteriore  al  IMO  la  Canno  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  il  Passo, 

10  Passi  fanno  la  Catena, 

1 00  Catene  fanno  il  Miglio. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

Come  Lise  delle  misure  agrarie , oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi , si  usavano  pure  in  varie  località  Passi  da  terra  ili 
Palmi  5,  7 8»  10. 

Gli  agrimensori  usavano  abitualmente  una  Corda  di  10  Passi  di  Palmi  7 '/»• 

.Nel  Comune  di  limbrialico  si  usava  un  Braccio  uguale  a due  Palmi. 

MISURE  W SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tctti  i Comuni  del  Circondario  . 


I Moggio  

I Palmo  quadrato 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tetti  i Comuni  del  Circondario Palmo  quadrato 


Cotbone,  Cutho,  Isola  di  Capo  Rizzcto, 
Mescraca,  Cotbonei,  Rocca  Beknabua, 
Rocca  di  Neto,  Cibò,  S.  Maebo  Mar- 
chesato, ScaNDALE.  CaSABONA,  STBON- 
goli,  Caccuu,  Casino,  Cebekzia,  Sa- 
bbili, Pali  auorio,  Umbuutico,  Verzino, 
Cbecoli  . Melissa  , S.  Severi  sa  , Pe- 
trosa, Petiua  Policastro  

Cebenzia  


Tomolata  di  900  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 '/>  di  iato. 


Tomolo  di  1400  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 '/•  di  lato 


Are 

6,998684 

Mairi  quadrali 

0,069987 

0. 

Ara 

Metro  quadr. 

Moiri  quadrili 

0,069344 

Metro  quadr. 

Ri  laro 

0,336486 

Gttara 

0,448648 

Id. 

Il  Uog?io  legalo  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 
La  Canna  quadrala  abusiva  i di  64  Palmi  quadrau. 


Sfo«gti 

0,1  44884 

Palmi  quadrali 

(4,488400 


Palmi  quadrai  I 

1 4,383063 


Tomoli  lo 

4,971893 


Tomoli 

4,428940 
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Provincia  di  CATANZARO. 


Circondario  di  f.OTROTE 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMI>A/K»>E 

DEKOWKAZXONE 

VALORE 
Mista.!  ux.at  1 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  tlel  <840. 

! Titti  i Comuni  tisi  Circondario 

Palmo  cubo  

M«ui  culo  | 

0,0185(5 

Metro  cubo 

Pollini  cubi  ! 

54, 010152 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

1 Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palmo  cubo  

Moiri  euiii 

0,018331 

Melro  cubo 

Pilo  il  (Ubi 

54,552903 

: .Secondo  la  leggo  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  fa  Canna  cnbn. 

Secondo  Puro  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  e 51?  Palmi  cubi  fanno  fa  Canna  cuba. 
! I.a  (fanna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

1 La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/i  fanno  la  Soma  per  l'arena,  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Misure  legali  sternuto  la  legge  ilei  4840. 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 

Tomolo  

Ettolitri 

0,555451 

Ettolitro 

Tomoli 

1,800338 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario,  meno  i , 

Ettolitri 

0,553189 

Etlolilro 

Tomoli 

(,807700 

Scandali-:  

| Il  Tomolo  legale  ed  il  Tomolo  abusivo  si  dividono  del  pari  in  24  Misure, 
i i?  Misure,  ossia  mezzo  Tomolo,  fanno  il  Tomolo  misura  da  calce. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 

Ettolitri 

0,436250 

Litri 

0,727084 

Ettolitro 

lutti 

2,292262 

Caraffe 

1,375357 

Titti  i Comuni  del  Circondario 

* 

Caraffa  di  Once  27,1 43  ... 

Litro 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Cutiio,  Carabona  , Caccuri  , Umdriatico, 
Casino,  Cerenair,  Sa  velli 

Barile  ili  40  Cannale  

Ettolitri 

0,257154 

Litri 

1,285768 

Ettolitri 

0,353586 

Litri 

1,767931 

Ettolitro 

Litro 

talli 

3,888737  , 

Cannate 

0,777745 

furili 

2.828 165 

Carvi]  te 

0,565633 

Barili 

3,381502 

Caauf»  j 

Mesuraca,  Petrosa,  Petiua  Policastro, 
S Nicola  dell’Alto  

Parile  di  30  Cannale  

Etlolilro 

Litro 

CoTRÙNF.l  

Barile  di  12  Cannale  

Ettolitri 

0,295727 

Litri 

Etlolilro 

2,464388 

Litro 

0,405780 

ì 
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Circondario  ili  COTiIG.V! 


•OH 


Protincia  di  CATANZARO.  Cimatane  di  COTRONE. 


Secondo  la  leppo  del  1840  conto  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Once  33  '/j  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

La  Libbra  si  divido  in  1$  Once, 
rOnein  in  30  Trappesi. 

Il  Cantaro  legale  dicasi  alla  sottile. 

Abusivamente  si  usava  un  Cantaro,  detto  alla  grossa,  di  100  Rotoli,  ciascuno  di  Once  48 
Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 

la  Dramma  in>3  Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini- 
Dramma  1 */i  fanno  un  Peso  aureo. 

I I Libbre  fanno  una  Pesa  da  lana  e lino. 
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CIRCONDARIO  DI  MONTELEONR 


Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Iutti  i Comuni  dei.  Circondario. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Metri 

2,643503 

Melro 

0,264550 

». 

Id. 

H.lri 

2,109360 

Melro 

0,263070 

Id. 

C*mi 

0,378000 

Filmi 

3,780000 


reflue 

0,474077 

Paluii 

3,792010 


La  Canna  libale  si  divide  in  10  Palmi. 

» Palm0  si  divide  in  decimi,  con  lesimi,  millesimi. 

«W  Canne  legali  l’anno  la  Canna  legale. 

fecondo  l’uso  .abusivo  anteriore  al  1840  la  Canna  si  divido  in  8 Palmi 
il  Palmo  m 12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Pani  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  un  Miglio. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 


^WnSiT,  «el't *5*5’ 8re )0  P?r  ord,nario  di  palmi  7>  sì  usavan0  P"re  nell"  «ri*  località  Passi  da  torri,  di 


MISURE  1)1  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Ara 

6,998681 

■etri  quadrali 


0,1 42884 


■ I i ■■.iiMjuiurau  Filmi 

t Palmo  quadrato  0,069987  Metro  quailr.  i 4,288400 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Comuni  del  CmcoKD«aio j Palmo  quadrato  I 0,0^9522 

Monteleone  di  Calabria,  Piscopio,S.  Gre-  , 

Guaio  d'Ippona,  Stefanaconi,  S.  Ono-  j 1 

rato , Monterosso  Calabbo  , Pinovi , / Tomolo  di  900  Passi  quadrali  I 

o.  Aiuola  da  (.bissa,  Vallelonoa,  Re  - di  Palmi  7 di  lato  ...  / 

nocarne,  Sobia.vello,  Soriano.  Arena  [ f 

Dinami,  Filandabi,  Francica,  Io.nadi  , ) Tnmolala  di  2756  '/,  Passi  i 0 306391 

Rombiolu,  Mii.eto,  S.  Calogero,  lop-  | quadrali  di  Palmi  4 di  lato,  f ' 

u£'»m;  ‘^SrpaWKUA’,  te'  \ T7raUdiipa|00l>TÌdTt*  \ 

Spilinca.  Tropea,  Za.mbroke,  Bbiatico  | d d P ‘ /idl*al0  \ 

Cessiniti,  Zu.vgbi  , Maierato I I 


Melro  quadr. 


Etlar. 

0,306591 


Palaiai  quadrali 

14,383963 


Tumuli 

3,261670 


. Moggio  di  900  Passi  qua-  i 
[ FiLor.ASO  , Pizzo , Fabrizia  , Mongiana  , ! “ra,i  Ji  Palmi  7 ’/i  <>'  lato  / 
Sebba  San  Bruno,  Spadola,  Vazzano  . I vignale  di  1600  Passi  qua-  i 

I tirati  di  Palmi  5 '/,  di  lato  1 


0,336486 


w»«t. 

2,971893 
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SIO 


Provincia  di  CATANZARO. 


Cu  tentano  ili  l(l\Tl|KlM. 


COMUNI 

Iofpolo,  liiuru,  Acquami.  Basa,  Par- 
cbf.ua,  Ricadi,  Tropea,  Spiliiisa  

Si  rea  San  Bruno 

Si  «BARIO 

Arena  


Moggio  di  635  Passi  qua 
1 drati  di  Palmi  8 di  lai»  . I 

) MoP“  *jÌ  '0“°.  Pas.8!  ,'l“a  0378087  E tiara 

drali  di  Palmi  5 di  lato  . 

Tomolo  di  400  Passi  qua-  I 
drati  di  Palmi  <0  di  lato. 


Moggio  di  900  Passi  qua-  i 
arali  di  Palmi  8 di  lato  . I 

Vigna  di  1000  Passi  qua-  I 
drati  di  Palmi  6 di  lato  . 

> 

Tumulala  di  3000  Passi  qua- 
drai di  Palmi  4 di  Iato  .4 

Tomolo  ili  ino  Passi  qua-  ] 
drati  di  Palmi  I 3 di  lato 

Tomola'a  di  Palmi  quadrali 
33000  

Tomolata  di  Palmi  quadrali 

44400  


0,400446 

0,333470 

0,308677 


Id. 

Id 

Id. 


3,49731  5 

Tomoli!* 

4,494988 

3,239631 


Il  Moggio  legale  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 
La  Canna  quadrata  abusiva  è di  61  Palmi  quadrali. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  de!  1840. 


Tutti 

i Comuni 

del  Circondario  . . . . 

...  | Palmo  cubo 1 

Metri  culli  I 

0.018515 

| Metro  cubo  | 

PiJml  ratti 

54,0101 52 

Misure  abusive  anteriori  al  1810. 

Tutti  i 

i Comuni 

del  Circondario 

...  1 Palmo  cubo  

Metri  tabi  1 

0,018331 

Metro  cubo 

Heliai  calti 

54,553903 

Secondo  la  legge  del  189)  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 51?  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  ctMlumnnK.i  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a meua  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 fanno  la  buina  pur  l’arena,  che  si  divide  in  7 Cofani. 

Nel  Comune  di  Simbario  usavasi  anche  una  Canna  di  Palmi  cubi  112. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i 

i Comuni 

dei.  Circondario.  . . 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 

1 ■ Ettolitri  1 

Tomolo 0,555451 

Ettolitro 

Tomoli 

4,800338 

Tutti 

i Comuni 

del  Circondario  . . 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

1 | Ettolitri  | 

Tomolo 0,553189 

Ettolitro 

1 Tomoli 

1,807700 

Il  Tomolo  legale  od  abusivo  si  divide  in  Vi  Misure. 

Nel  Comune  di  Nicotera  usavasi  puro  un  Tomolo  equivalente  a Tomoli  1 '/•  dì  Napoli. 
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Proluda  di  CATANZARO. 


Circoodari»  di  HIRLtlSt 


MISURE  LOCALI 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1 840 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


| Barile 

I Caraffa  di  Once  27,  (43  . .. 

Misure  abusive  anteriori  al  (840. 


Utoliiri 

0,436250 

Litri 

0,72708» 


Ili  aure  ii  via*. 

Moktileone  di  Calabria,  Piscopio,  San  J 
Gregorio  o’Iffona,  ntp.pana«>m.  S.  Oso-  / Salma  <1<  64  Cannale 

tt,C0;S;^»°  Cannala  di  Onde  64  . 


! Fi  log aso j Barile  di  16  Q“i»  riucci  . 

' Quartuccio  di  Once  99  . 
! |>UI0  1 Barile  di  21  Cannale  .. 

r Cannala  di  Once  60  . . . 

Capistra.no \ Barile  di  8 Quflucci  . . 

I Quartuccio  di  Once  <20 

Monti-rosso  Calabro | Barile  di  ,4  Q“arluccì  • 

I Quartuccio  di  Once  96  . 

j Vallblonga  ] Bariio  * 10  Qu»rt“«* 

< Quartuccio  di  Once  99  . 

Broiìnaturo,  Spadola,  Simbario  ...  . . I Quartuccio  di  Once  90 


Pabruia,  Monguna 


Pizzoni,  Vauano 


Sorianello,  Geroc.arne,  Soriano.  Acolaro, 
Arena.  DasA,  Filanda»),  Dirami,  Fran- 


Quartuccio  di  Once  99  . 
Quartuccio  di  Once  90  . 
Salma  di  96  Quartucci  . 
Quartuccio  di  Once  (20 
Salma  di  ( 28  Quartucci 
Quartuccio  di  Once  66  . 
Salma  di  128  Quartucci 


cica,  loNAUt,  Mileto,  Romriolo | Quartuccio  di  Once  48 

S.  Calogero j Quar,aro  di  8 (:annal«  • 

‘ Cannala  di  Once  48  ... 

Ioffolo,  Limradi,  Nicotera j ®a,ma  d'  128  Caraffe  .. 

I Caraffa  di  Once  24  .... 


».  Tropea ! Barìle  di  60  Caraffe  

i Caraffa  di  Once  27  *f9  . . . . 


Pargdeua,  Ricadi,  Spilinga,  Zambronr  . . 


Barile  di  60  Caraffe 


I Caraffa  di  Once  24  . . 

Zungri  I Carico  di  61  Canna,e 

I Cannata  di  Once  48  . 
M aierato  I Cannala  di  Once  99  . 


Elicili  ri 

1,097189 

Litri 

(, 7(4357 

Ettolitri 

0,424303 

Lìgi 

2,65(896 

Ettolitri 

0,385730 

Litri 

1,6072(0 

Ettolitri 

0,257(54 

Litri 

3,2(44(9 

Eliolite 

0,308584 

Litri 

2,57(536 

Ettolitri 

0,265190 

Litri 

2,65(896 

2,410815 

Dicibili 

3,085843 

Litri 

3,214419 

Llliill  tri 

2,262951 

Litri 

1,767931 

Ettolitri 

1,645783 

Litri 

1,285768 

Ettolitri 
0,<  02861 
Litri 

( ,285768 

Ettolitri 

0,822891 

Lilri 

0,642884 

Ettolitri 

0,439304 

Litri 

0,732173 

Ettolitri 

0,385730 

Litri 

0,642884 

Ettolitri 

0,822891 

Litri 

t, 285768 
2,65t896 


E Itoli  tra 
Litro 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 


(Arili 

2,2922  62 

(-■•«Ilo 

1,375357 


<MMI  4 20 

Cannelli 

0,583309 

Borili 

2,356804 

Quurl  ucci 

0,37*089 

■orili 

2,592185 

Cannai  r 

0, 622196 

Boni) 

3,888727 

Quartine! 

0,31(098 

■orili 

3,240606 

Quartuoi 

0,388873 

Bonll 

3,770887 

Qaarl  uclì 

0,377089 
0,41  4798 

Bali». 

0,32(061 

Q uarluc-ci 

0,3(1098 

Liuto 

0,441901 

Quartucci 

0,565633 

Salme 

0,607614 

Quartato 

0.777745 

Qunui 

9,721818 

Carnute 

0. 777745 

Salme 

(,215227 

Caraffa 

(,55549) 

Barili 

2,276328 

Caraffe 

1,365797 

Bauli 

2,592485  | 

Caraffe 

1,55549R 

Cartelli 

1. ?m*27 

0IT77745 

0,377089 
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Proiiocia  .li  CATANZARO. 


MISURE  LUCALI 


Circondari*  di  HUKTELEUAE. 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 

1 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MIMI  Iti  LOCAU 

Mkture  da  olio. 

1 

Mclaina  di  Rotoli  4 4,7,  pari 
a Chilogrammi  1 0.425  ... 

Ettolitri 

o.miii 

Elicli  Irò 

Mctalnr 

8,760888 

Mira  di  Rotoli  3,  pari  a Chi- 
logrammi 2,673  

LO  ri 

2,926761 

Litro 

Li  tre 

0,341675 

Cannata  di  Rotoli  4.8,  pari  a 
Chilogrammi  4,604  .... 

1,756057 

Id. 

Cannate 

0,569458 

Barilo  di  Rotoli  230,4,  pari 
a Chilogrammi  205,286  . . 

Dloiitri 

2,247753 

Ettolitro 

Barili 

0,444889 

Molaina  di  Rotoli  9,  pari  a 
Chilogrammi  8,019 

Latri 

8,780283 

Litro 

Rrliinr 

0,113892 

Staio  di  Rotoli  10  ‘/, , pari 
a Chilogrammi  9,207  .... 

Ettolitri 
0,40081  1 

Ettolitro 

Stai! 

9,919586 

Caligo  di  Rotoli  4 6.2.  pari  a 
Chilogrammi  4 4,434  .... 

0,158045 

id. 

Catti 

6,327308 

Cafiso  di  Rotoli  4 4,25,  pari  a 

0,109754 

Id. 

9,1 1 1 323 

Cafì<o  di  Rotoli  23,76  pari  a 

Chilogrammi  21,170  .... 

0,231799 

Id. 

4,314071 

Cannala  di  Rotoli  1,32,  pari 
a Chilogrammi  1,176  .... 

Litri 

4,287775 

Litro 

Cannale 

0,776533 

Cafiso  di  Rotoli  24 , pari  a 
Chilogrammi  24,384  

Ettolitri 

0,234441 

Ettolitro 

Cattai 

4,270933 

Cafiso  di  Rotoli  10,8  paria 

Chilogrammi  9,623  

0,105363 

id 

9,490962 

Cannala  di  Rotoli  4,5,  pari 
a Chilogrammi  4,009  .... 

Litri 

4,390142 

Litro 

Cannato 

0,227783 

Cannata  di  Rotoli  5,  pari  a 

Chilogrammi  4,455 

4,877935 

Id. 

0,205005 

Cannala  di  Roloii  3,6,  pari 

a Chilogrammi  3,208  .... 

3,512113 

Id. 

0,284729 

Mostf.i.eosf.  pi  Cai. ‘.limi , Pistone,  Sax 
Gregorio  dTpfona  Steeanaconi,  S.  Ono- 
ralo, Emacici,  S.  Costantino  Calarro. 

Filocaso  , Filanpari 

Pino,  Spapola 

CaPISTRANO 

Montesosso  Calarro.  Ionadi,  Miietp 

V 1U.E1.0NG  A 


Eabri7.u,  Moncuna.  Buiatico,  Cessiniti, 
Zinchi  


Gerocarne,  Arena,  Disi 

Pizioni 

Sorianello,  Soriano  .... 

Vacuano  

Acquano,  Dinaiii 


Rouriolo,  S.  Calogero,  Ioppolo,  Limbadi, 
Nicotkra,  Drapia,  Tropea 


Pargreua,  Ricadi,  SpiliKga,  Zaubrone  . 

S.  Nicola  pa  Crissa,  Serra  San  Bruno 
Brognaturo,  Simdario 


11  Barilo  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botto. 

I Pesi  indicati  nelle  Misure  da  vino  sono  Quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I Pesi  indicati  nelle  Misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 


PESI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


\ Rotolo 
I Libbra 


Chilogrammi 

0,890997 

0,320759 


Chilogrammi 

Id. 


Botoli 

4,122338 

Libbre 

3,4  47605 


Secondo  la  legare  del  1840  cento  Botoli  fanno  un  Cantaro. 
Il  Botoli»  è di  Once  33  *U  e ai  divide  in  1000  Trappcsi. 
La  Libbra  si  divide  in  1?  Once, 
l'Oncia  in  30  Trapposi. 
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Circondario  di  IONI ELEGIE. 
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CIRCONDARIO  RI  NICASTRO 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


denominazione 


valore 

in 

mxi'BR  «Tmcn 


DENOMINAZIONE 


niRCnK  locali 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Tutu  i Comuni  del  Circondario  . 


i Canna  

Metri 

4,645503 

Metro 

1 Palmo  

0,464550 

Id. 

Misure  abusive  anteriori  al  4840. 


1 

\ Canna  

Medi  * 

4.109360 

Metro 

Tutti  i Comuni  del  Circondario i „ 

i Palmo  

0,463670 

Id 

< ' .rnir 

0.378000 

r.ln.1 

3,780000 


Canur 

0,474077 

Palmi 

3,792619 


La  Canna  legale  si  divido  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legalo  segue  la  divisione  depuralo. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale.  ......  . 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  <840  la  Canna  si  divido  m 8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

lo  Passi  fanno  una  Catena.  • 

Com^base  delle0 misuro* agrarie  , oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi . si  usavano  pure  nelle  varie  località  Passi  da  terra  « 
Palmi  4,4  Va,*.  & 7.7®.  * V»*  «,  «L 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Mòtti re  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Torri  t Comuni  dei.  Circondario  . 


Moggio  

Palmo  quadralo 


Misure  alno tire  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comi  ni  dei.  Circondario 

Nicastro  

Gizzeria.  Platania,  Sambusk.  Confluiti, 
Decollatura,  Soneria  Mannelli,  Gimi- 
cliano,  Iacurso,  Curinua.  Muda,  Ca- 
stagna (Sorgala  di  Carlofoli) 


Palino  quadralo  

Moggio  di  225  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 


Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 '/,  di  lato  . . . 

' ) Vignale  di  1600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  5 '/,  di  lato 

Moggio  di  y00  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 


Vigna  di  <600  Passi  quadrali 

Motta  S.  Lucia,  Falebna,  Pilabsltia  . I **'  ^a*m'  ® 

Poli*  ' Tumulala  di  3600  Passi  qua- 

drati di  Palmi  4 di  lato 


Tomolo  di  400  Passi  qua- 
V drali  di  Palmi  12  di  lato 


Are 

6,998684 

Metri  i|uadratl 

0,069987 

1. 

Ara 

Melro  quadr. 

Metri  i|H*di «ti 

0.069542 

Melro  quadr. 

Ell.r, 

0,1001 1 1 

Ellara 

0,336486 

Id. 

| 

V 0,400446 

J 

Id. 

M-gS» 

0,142884 

Palmi  ryitRilmli 

14,288100 


Mal  Mltdfill 

1 4,383963 

si.,,,,, 

9,988864 


2.971893 


2,497415 
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Pminria  di  CATANZARO.  Ciruadar»  di  ItlClSTM. 


MISURE  LOCALI 

C 0 M U N 1 

DENOMINAZIONE 

valore 

in 

MISI  a*  MKTRICMB 

VAIXffiE 

io 

MIMALE.  LOCALI 

Noce»*  Tihinesb  

Moggio  ili  4 024  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 ili  lato  . 

Ettare 

0, 155619 

E tiara 

MuggU 

2,494849 

Sebra-steett*  

Moggio  di  t>2ì>  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 '/i  di  lalo  . . . 

0,23361 1 

Id. 

4,279526 

Feboleto  intico,  Feboleto  rialto 

Tomolala  di  4 il  Passi  qua- 
drali di  Palmi  S di  lalo  . 

^Tomolala  di  784  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 di  lalo  . 

1 

0,196219 

Id. 

Tomolilt 

5,096359 

1 

Moggio  di  625  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lalo 

] 

Moggio  di  1600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  5 di  lalo  . 

Id 

j ( 

1 

Tomolo  di  400  Passi  qua- 
drali di  Palmi  10  di  lalo. 

Tomolo  di  900  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  lalo  . 

» 

$.  Pietro  a Maida 

i 

Tomolala  di  2756  */»  Passi  1 
quadrali  di  Palmi  4 di  lalo  i 

0,306591 

Id. 

^Tifitelo 

ì f 

Tomolo  di  2,500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 '/»  di  lalo. 

1 II  Moegio  lexrale  è di  fOouO  Palmi  quadrati. 

lini  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 

1 61  Palmi  quadrati  abusivi  fanno  la  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1340. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  fecondo  la  legge  del  1840. 

Tutti  ■ Comuni  del  Cibcokdìbio 

Palmo  cubo  

11*1  rf  «Ulti 

0,018545 

Mclro  cubo 

! Pulci  cubi 

54,010152 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

! Titti  i Comuni  dei.  Circondario 

Palmo  cubo 

Mriii  «ubi 

0,048331 

Metro  cubo 

Palmi  rubi 

54,552903 

i Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  Fuso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
I.a  Canna  di  costumanza  per  lo  fabbriche  equivale  ad  uii  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  tkinna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 V,  fanno  la  Soma  per  l'arena,  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del 

mo. 

Eli  olii  ri 

0,555(51 

1 

Ettolitro 

I Tomoli 

4,800338 
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0.553489  I Ellolilro  4 ,807700 


Il  Tomolo,  sia  legni*,  sia  abusivo,  si  divide  in  34  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misuro  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


l Barile  

Ettolitri 

0,4.36250 

Litri 

Ellolilro 

1 Caraffa  di  Once  47,143  .... 

0,747084 

Litro 

Ca  rafie 

1,375357 


Misure  abusire  anteriori  al  1840. 
Mi.tir.  d.  «ino. 


NlCASTBO,  (ilZZEBlA,  CoNFLENTI,  FaLEBNA 


MaRTIRANO 


.Motta  S.  Lucia  , Decoi.latuha 


Noceka  Tibinesi 


Carlopoli 


Serrastretta  , S.  Pietro  Apostolo,  So- 
veria  Mannelli,  Castagna  (Borgata  ili 
Carlopoli) 


Feroleto  antico,  Feroleto  piano 


Gimigluno  .... 

Cortale  .... 

Iacurso  


Barile  di  34  Caraffe  

Ettolitri 

0,308584 

litri 

Ellolilro 

! Caraffa  di  Once  36  

0,964326 

Ettolitri 

Litro 

^ Barile  di  44  Caraffe  

0,308584 

latri 

Ellolilro 

1 Caraffa  di  Once  48  

1,485768 

Eltiddri 

Litro 

■ Barite  di  48  Quarlucci  .... 

0,308584 

Litri 

Ettolitro 

1 Quarluccio  di  Once  44 

0,644884 

Ettolitri 

Litro 

t Barile  di  30  Cannale 

0,385730 

Litri 

Ellolilro 

! Cannala  di  Once  48  

1,485768 

Ettolitri 

Litro 

t Barile  di  Cannale  44  '/«  ■ . 

0,489498 

Ellolilro 

1 Cannala  di  Once  48  

Litri 

4 ,285768 

Ettolitri 

Litro 

\ Barile  di  2.5  Cannate 

0,321442 

Litri 

Ellolilro 

1 Cannata  di  Once  48  

4,285768 

Ettolitri 

Litro 

Barile  di  41  Caraffe  

0,151494 

Ellolilro 

* Caraffa  di  Oncc  24 

Miri 

0,644881 

El, olili. 

Litro 

1 Barile  di  45  Rotoli  ....... 

6,578596 

Ellolilro 

( Rololo  di  Oncc  48  

Litri 

1,485768 

Eli  (litri 

Litro 

i Barile  di  40  Cannale  .... 

0,578596 

Ettolitro 

i Cannala  di  Once  54  .... 

1 

litri 

1,446189 

Litro 

1 Cannata  di  Once  65,5 

1,754537 

Id. 

\ Barile  di  48  Cannale  

Ellobi»! 

0,318448 

Litri 

Ettolitro 

' Cannata  di  Once  66  .... 

4,767931 

Ettolitri 

Litro 

\ Barile  di  Cannale.  14 

0,331187 

Litri 

Ellolilro 

i Cannata  di  Oncc  99  

4,651896 

Litro 

E.,  ili 

3.4406(16 

Cenila 

4 ,036994 

Baùli 

3,240606 

Caralfc 

0,777745 

Bauli 

3,240606 

Quartine! 

1,555191 

B/r.ll 

4, 594185 

Cannale 

0.777745 

Barili 

3,456646 

Cannale 

0,777745 

Barili 

3,110984 

Cannila 

0,777745 

Bum 

6,481414 

Canili 

1,555491 

Pardi 

1,74834.1 

Botoli 

0,77/745 

Parila 

1,748343 


0,569951 

Barili 

3,4  42406 

Cannale 

0,505633 

Bauli 

3,016709 

Cannate 

0,377089 
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» 

MISURE  LOCALI 

MISURE  ME  I BICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

!■ 

MUORE  MKi  ut  cu  E 

DE  vOMI>‘ AZIONE 

valore 

MISUHX  LOCALI 

Muda,  S.  Pici  ho  a Muda 

t 

Barile  di  Cannale  10  ’/•  • • • 
Cannata  di  Once  1 20  

EUulitri 

0,337514 

Ettolitro 

Barili 

2,962840  1 

Litri 

3,214419 

Litro 

Cana-t* 

0,311098 

Barile  di  16  Cannale  

ri  tu  III  ri 

0,257151 

Ettolitro 

Barili 

3,888727  1 

, FraSCAYULA  AnCTTOLA 

Caunala  di  Once  60  

Litri 

1,607210 

Litro 

Cj  Aiuoli* 

0,622196 

Barile  di  12  Quarliicci  

Ettolitri 

0,308584 

Ettolitro 

Barili 

3,240606 

Polla  

Quarluccio  di  Once  96 

LUri 

2,571536 

Litro 

Qiurlucct 

0,388873 

1 NlCASTRO,  GlZZEhlA,  l'UUNU,  Sa.MUI.vSE  . 

Mifturc  (In  olio, 

Lancella  di  Rotoli  10,8,  pari 

Ettolitri 

Lancrllr 

a Chilogrammi  9,623  .... 

0,105363 

Eltolitro 

9,490962 

CoNFLENTI  

Slaio  di  Rotoli  9,72,  pari  a 

Litri 

Stala 

Chilogrammi  6,660  

9,482706 

Litro 

0,105455 

j Maatiiano,  Motta  S.  Lucia 

Litra  di  Botoli  1,1  i,  pari  a 
Chilogrammi  1,283 

1,404845 

Id. 

Litra 

0,7 1 1622 

FaLERNA,  EeRRASTRETIA  

Staio  di  Rotoli  10  pari 

Ellulìiri 

Bui* 

a Chilogrammi  9,207  .... 

0,100811 

Ettolitro 

9,919386 

Nocera  Tirisene  

Slaio  di  Rotoli  10,08,  pari  a 
Chilogrammi  8,981  

Litri 

9,833917 

Litro 

0,101689 

Cailoeou,  Cicala,  S.  Pietro  Apostolo  . 

Caraffa  di  Bollili  1,32,  pari 
a Chilogrammi  1,176 

1,287775 

id. 

C<r4frc 

0,776.33 

Castagra  'Borgata  di  Caulopdli)  

Metro  di  Botoli  23,25,  pari 

Ettolitri 

Mrtri 

a Chilogrammi  29,716  ... 

0,226824 

Ettolitro 

4,408705 

Feroleto  artico,  Feroleto  piano 

Cali  so  di  Botoli  18,  pan  a 
Chilogrammi  16,038  

0,175606 

Id. 

Calai 

5,694577 

Giugliano 

Soma  di  Botoli  200,  pari  a 
Chilogrammi  178,199  .... 

1,951 174 

Id. 

lumi 

0,512512 

Cortale  

Botte  di  Botoli  450 , pan  a 
Chilogrammi  400,919  ... 

4,390142 

Id. 

Bolli 

0,2ì7783 

I 1 acceso.  Muda,  Filadeleia.  Poi.ia 

Staio  di  Botoli  10,2.  pari  a 

Stara 

9,950988 

Litro 

0,100493 

LiucrlU 

Ciringa  

Lancella  di  Botoli  9,  pari  a 

Chilogrammi  6,019 

8,780283 

Id. 

0,(13892 

S.  Pietro  a Maida 

Litra  di  Rotoli  1 ,8  , pari  a 
Chilogrammi  1.604  

t ,756057 

Id. 

Litro 

0,569158 

Fuscavilla  Arsitola 

Melaina  di  Rotoli  10,  pari  a 
Chilogrammi  8,910 

9,755870 

Id. 

Mettimi 

0,(02502 

11  Barila  legale  si  divide  in  GU  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Hutto. 

I Peri  indicati  nelle  Misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e nou  servono  che 

di  nomenclatura  distintiva. 

1 Pesi  indicati  nelle  Misure  da  olio  sono  quello  del  volume  di  olio  che  deve  in  case  contenersi.  perchè  nel  sistema  metrico 

napolitano  1 olio  si  misurava  a peso  e noi 

a capacità. 

1: 
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Provincia  di  CATANZARO. 


Cuccatane  è SILI!  11(1. 


JiblRF,  WKIRICIIE 

! ULOIX 


Tt'in  ! Omini  i>el  Circondario 


j Rotolo . 
I Libbra. 


| .1 

0,890997 

Chilogramuia 

0.3Ì0759 

M. 

lataU.. 

J,  Il  7603 


Secondo  la  del  1840  cento  Rotoli  l'anno  un  Cantaro 

Il  Rotolo  è di’ Once  33  */,  e ai  divide  in  ÌOOU  Trappesi. 

La  Libbra  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  I ufo  abusivo  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  « delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  18,  52.  bt>. 

Gli  orelici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 


lo  Scrupolo  in  2 Oboli. 
l'Obolo  in  18  Acini  o Grani. 


Drammi  1 */,  fanno  un  Peso  aureo. 

•U»  Rotoli  f^nno  un  Peso  per  la  calce, 
j Rotoli  fanno  la  Decina,  pe*o  della  tona. 
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PROVINCIA  DI  CHIETI 


CIRCONDARIO  DI  CHIETI 


£Ì0 


ProTtncia  di  CHIETI.  CircoadiH.  ai  CffiEIL 


j COMUNI 

MISURE  LOCALI 

.MISURE  METRICHE 

D£nOUINA2IONE 

VALORE 

tu 

nifuiic  Mcrxicat 

DENOMINAZIONE 

valore 

in 

M ISAAC  LOCALI 

1 

ArIELI.I,  (jCAMUAGUXE,  l'uXTTO,  l'RLioRO, 
S.  MARTINO,  PENNAPrEDIUONTE,  UiPINO  . . 

Tomolo  di  800  Passi  quadrali 

Situa 

0,355952 

Etlara 

Tomoli 

2,809367  1 

Tomolata  di  784  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  luto  . . 

0,318833 

Id. 

2,866702 

ÌIaNOPPEU-O,  LeTToJ1ANOPP.EIXO,  T IRRITA- 

Tomolo  di  Passi  q.  266  9/3  di 

0,266961 

Id. 

3,7»  582* 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

Far*  Filiurim  Petbi,  San  Valentino 

1 

Vigna  di  1 600  Passi  quadrali 
di  Palmi  6 di  lato 

Tomo  lata  di  3600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  4 di  lato. . 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  12  di  lato  ..... 

0,100116 

ld. 

Moscia 

2,1972(5 

Roccauostepiaso,  Seriauonacesca 

Tomolo  di  300  Passi  quadrali 

0,30033  i 

Id. 

Tomoli 

3,329621 

! 

Moggio  di  625  Passi  quadrali 

Bologkano,  Mbsellaro 1 

Moggio  di  1600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  5 di  lato. . 

* 0,278087 

Id. 

M*|RÌa 

3,593991 

Tomolo  di  400  Passi  quadrati 
di  Palmi  4 0 di  lato 

Tomolo  di  Passi  q.  266  9/3  di 

O.-.UJll 

Id. 

T**7»0808 

Operr 

3,98**78 

Opera  di  400  Passi  quadrati 
di  Palmi  9 t/i  di  lato. . . . 

0,25097» 

Id. 

Caratiamo),  Kimjcacakaìianiuj  , Salll, 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 

Tomolo  di  100  Passi  quadrali 
di  Palmi  46  di  lato 

0,177976 

id. 

Tomoli 

5,618735 

I]  Moscio  legalo  agrario  si  compone  di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legali  fanno  una  Canna  quadrata  legalo. 

La  Canna  quadrala  allusiva  auterioro  al  1810  è di  61  Palmi  quadrati. 

MISURE  IH  VOLUME 

Mimi*  legali  secondo  la  legge  del  4840. 

Tetti  i Cumi  ni  dei.  Circumiaku.' 

Palmo  cubo 

Mrlri  <ul»i 

0,018513 

Mclro  cubo 

Calmi  cubi 

5», 0101*3 

Misure  uh us re  anteriori  al  1840. 

] Tutti  i Comici  del  Circondario 

1 Palmo  cubo 

Udii  cobi 

0,018331 

Metro  cubo 

1 Cullili  cobi 

5*, 552903 

Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  legali  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

! Secondo  l’uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cola,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna 
1 Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canni,  cuba  abusiva. 

■ La  (lamia  per  la  legna  da  fuoco  ili  2ùG  Palmi  cubi  abusivi  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

| Palmi  cubi  abusivi  9 '/»  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

cuba. 

I 


Digitized  by  Google 


221 


Tm  inria  di  ('IHKTI. 


Circondario  di  CHETI. 


VAI  OHE 
In 

mum  r.i:  locali 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PF.R  GUI  ARIDI 

Misure  legali  secomlo  la  legge  i hi  (810. 

Tutti  i Comuni  dei  Circontiario I Tomolo ....I  Ts 


rjioiiiri 

0,555451 


Visure  abusile  anlerioii  al  1810. 

Torri  i Comodi  dii  Circondario Tomolo 

I I 

TI  Tomolo  legale  e l'allusivo  si  dividono  ugoalmenlo  in  31  Misuro. 


molliti 

0,553189 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  seconda  la  legge  ilei  1840. 


Titti  i Comcxi  del  Circondario. 


Barile 

Caraffa  d'Oncc  37,1 43 


Ettolitri 

0,436250 

Litri 

0,727084 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Miiurr  da  vino. 


Guardiacrele,  Pietoso,  Rapino,  S.  Martino. 


Lettomanoppello,  Roccamorice  . 


Barile  di  60  Caraffe  . . , 
Caraffa  d’Once  27  l/s  . 
Barile  di  60  Caraffe  . . , 
Caraffa  di  Once  36. . . , 


Bolocnano. 


\ Barile  di  60  Caraffe  . . 
I Caraffa  di  Once  25. . 


Csteti,  Casal  in  Contrada,  Forcàbobouna, 
ToRRETECCHIA.  VllXAMACNA.  PESCARA,  HlPA 
Teatina,  S.  Silvestro,  Tollo,  Arielli, 
Casosa  Sannita,  Giuliano  Teatino,  Mi- 
iìlianico,  Casata  sditeli,  a.  Vachi,  Filetto, 
Fara  Filioroi  Peto,  Sai.le,  Sekrasio- 
sacesca  , San  Valentino  , Abbateggio  , 
Tocco  da  Casalria,  Mi  seri  aro,  Rolla* 
CARAMANICO 


J Barile  di  60  Caraffe 
I Caraffa  di  Once  24 . 


Pexxapiedmonte  . 


BnccniANiLO,  Ari. 


Caramasico,  Sant'Ku'Euia,  Masoppei.lo, 
Tliritalicnasi 


i,  Barile  di  60  Caraffe . . 
) Caraffa  di  Once  30... 
| Barile  di  60  Caraffe  . . 
! Caraffa  di  Once  27. . . 
j Barile  di  60  Caraffe  . . 
I Caraffa  di  Once  28.  . . 


Mitarr  da  olio. 


Titti  i Comuni  del  Circondario. 


I Staio  di  Rotoli  tO  '/a  pari  a 
! Chilogrammi  S.S07 


Ettolitro 

Litro 


lllloblrl 

0,(39304 

Ettolitro 

Litri 

0,73217.3 

Litro 

Ettolitri 

0,578596 

Ettolitro 

Litri 

0,964326 

Litro 

Ettolitri 

0,401802 

Ettolitro 

Litri 

0,669674 

Litro 

moiàui 

0,385730 

Ettolitro 

Ulti 

0,642884 

Litro 

Ettolitri 

0,482163 

Ettolitro 

Litri 

0,803605 

Litro 

Ettolitri 

0,433947 

Ettolitro 

Liln 

0,723244 

Lilro 

Ettolitri 

0,450019 

Ettolitro 

1 uri 

0.750031 

Lilro 

Ettolitri 

0,10084 1 

Ellulilrn  j 

Tonini! 

1,800338 


Tomoli 

4,807700 


BArili 

2,292262 

C .riti, 

4,375357 


tUrUi 

2,276328 

Camffì* 

1,365797 

MI 

4,728323 

Carni» 

4,0:26994 

Bauli 

2,488785 

Cn  ralle 

4,493274 


Bauli 

2,592485 

Caraf» 

4,555491 


Rutili 

2,073988 

Cntniri' 

1,24  4393 
Mi 

2.304431 
T,  382659 

Barili 

2,222430 

Cittft 

4,333278 


9,9 19586 
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Circondano  di  CHIMI. 


1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

comi;  x i 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE  j 

1 

VALORE 

la 

Min»  LOCHI  | 

! CoiETI,  FORCABOBOLINA,  ToRRKVECCIItA,  FaaS- 
1 CAVILLA.  PeSCABA,  Ripa  T FATINA,  TOLLO. 

1 S Sii. vistilo,  (Iicliano  Teatino,  Arielu,  i 
< Ilici. LAMIO  , CaBAMAMCO  , Ml.SEU.ARO  . 1 

( 

Metro  di  Rotoli  21,60  pari  a 

nti'Uiri 

1 

* 

filUtilro 

Ut  in 

Viu/Aaieiu.  Casacanditei.la,  San  Va-  i 
' lumino  , Faka  Fiuoruti  Petbi,  Vacbi,  1 
Abbateccio.  Bm.or.NANo,  Tocco  da  Ca- 
s a uria,  Sant  F.cfejiia,  Roccacaramanico. 

i Villamagna  , Canosa  Sannita 

j 

(’hilosrammi  49.246 

0,510757 

4.745481 

Metro  di  Rotoli  22,320  pari 
a Chilogrammi  49,887. . . . 

0, 2(7751 

i,i. 

4.592401 

CtARDIAGRELE,  LeTTOMANOP  FELLO,  CaSAL  IN 

Metro  di  Rotoli  27  pari  a 

0,263406 

u. 

3,796385  ! 

FlLP-TTO 

Cantaro  di  Rotoli  (00  pari 

Cantari 

a Chilogrammi  89,400. . . . 

0,975587 

u 

1 ,025024 

Pennapiidimonte 

Melro  di  Rotoli  4 4 ,72  pari  a 
Chilogrammi  40,442 

0.(  14339 

1,1 

Metri 

8,745938 

Manoppello,  T OBBITALIGNANI 

Metro  di  Rotoli  2.3,40  pari  a 
Chilogrammi  20,849 

0,228287 

1,1 

4,380444 

Hoccamostepiano 

Staio  di  Rotoli  20  */3  pari  a 
Chilogrammi  48,44  4 

0,20(62( 

td. 

Stala 

4,959793  ! 

Serbamonacesca 

Melro  di  Rololi  25  pari  a 
Chilogrammi  22,275 

0,243897 

Id 

Metri 

4,4  00096  ; 

1 RflCCAMORId. 

Melro  di  Rololi  24,48  pari  a 
Chilogrammi  24,842 

6,238824 

Id 

4,(87(89 

Salle 

Bucchianico,  Ari 

Metro  di  Rotoli  43,20  pari  a 
Chilogrammi  38,494 

Melro  di  Rololi  28,73  pari  a 
Chilogrammi  25,598 

0,421454 

0,280286 

Id. 

Id. 

2,372740  ^ 
3,567782  j 

11  Rarile  legala  ai  dividi*  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Bolle. 

1 pesi  indicali  per  le  misuro  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano 

contenere,  e non  servono  che  : 

di  nomenclatura  distintiva. 

11  Metro  o Cannala  da  olio  di  Chieli  si  divide  m 30  Fogliatte. 

1 pesi  indicati  per  le  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 

napolitano  1 olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

PESI 

i Rotola 

Chilogrammi 

0,890997 

Chilogramma 

Rotoli 

1.122338 

Tutti  i Comuni  del  Circondario. 

Libbra 

0,320759 

Id 

Lib'.re 

3.4  47605 

Secondo  la  legge  del  1810  il  Botolo  è di  Once  33  Vi  « 8‘  divido  in  mille  Trappoli. 

100  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

I.a  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  alla  legge  del  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi,  il  Trappeeo  in  20  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi.  * - 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme,  \ 
la  Dramma  in  3 Scrupoli,  } 

lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  ! •/,  fanno  il  Peso  aureo.  , ‘ 

, 40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  pe«o  da  lana. 

Secondo  la  varietà  de'  luoghi  e delle  merci  sì  usano  pure  llotoli  di  Once  30,  36,  30,  42,  41, 

■ 

48,  se,  :c. 

1 
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CIRCONDARIO  DI  LANCIANO 


iSì 


Provincia  di  CIIIKTI. 


Circondari*  di  UHCUVI. 


iwmmmm 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

L 

Torricella  Peligsa,  Pensadomo , Falla- 
scoso , Colleoimaci.se 


Aratro  di  <230  passi  quadrati 
di  Palmi  6 di  lato. . . 


Borsello,  Quadri.  Monteiafiako . 
Palesa,  Puzoferrato 


Tomolo  di  800  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 i/j  di  lato. 

Tomolo  di  720  Passi  quadrai 
di  Palmi  7 di  lato. . . 


Tomolo  di  050  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 di  lato. . . 


Roto,  RasKl.Lo. 


Lanciami,  Mozzagrogsa,  Sasta  Maria  Im- 
baro, Rocca  San  Giovassi,  Frisa,  Sas 
Vito  Chietino,  Treclio,  Castelprestaso, 
ClVITELLA,  OrSOGKA,  SaNT'EuSANIO,  Al 
tiso,  Casoi.i,  Roccascai.egsa,  Tarasta, 
Fara  Sas  Martino,  Palombaro,  Lama  dei 
Peucki,  Gessopaleka 

Letto  Palesa  


Tomolo  di  200  Passi  quadrati 
di  Palmi  <1  1/5  di  lato'. 

Tomolo  di  800  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 */s  di  lato. 


Tomolo  di  800  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 


Tomolo  di  700  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 


Ella» 

0,3(2848 


0,245273 
0,221 427 

0,299099 


0,355932 


0.238400 


K tiara 

Id. 

Id. 

id. 


id. 


Aialn  a Tomoli 

3,(96430 


Tomoli 

4,077087 


4,5(6158 


.1,343380 


2,809367 


4,(93575 


Il  Moggio  legalo  6 di  10000  Talmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  logali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1840  è di  64  Palmi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Misure  abusive  anteriori  al  (840. 
{ Palmo  cubo I 


Sf'trì  «iti 

0,0(85(5 


Metri  rutti 

0,01833) 


Mclro  cubo 


Metro  cubo 


P ritiri  cubi 

54,010143 


Palmi  (libi 

54,552903 


Secondo  la  leggo  del  1810  mille  Palmati  hi  legali  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
I-a  Canna  di  Cfigiumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  di  2*6  Palmi  cubi  equivale  a inezia  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 Vi  fanno  la  Soma  per  barena  elio  si  divide  in  7 Cofani. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  (840. 
Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo 


Eltalllri 

0,555451 


Misure  (tinnire  anteriori  al  1840. 

Tetti  i Covisi  db.  Circondario 1 Tomolo j 

11  Tomolo  legale  e l’abusivo  si  dividono  iigmdmente  in  24  Misure. 


Elicli  IO 

0,553189 


Ettolitro 


Ettolitro 


Tomoli 

t. 800338 


Tomoli 

( ,807700 
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MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

I fiture  legali  secondo  la  legge  del  (840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


J Barile 

I Caraffa  di  Once  27,143  .... 

Misure  abusive  anteriori  al  (840. 
Mirare  <U  vino 


Ettolitri 

0,486250 

litri 

0,727084 


Kllolilro 

Litro 


Lasciano  . 


Santa  Maria  Imbaro. 


Rocca  San  Giovanni.  Treglio,  San  Vito 
C buttino,  Creccbio,  Mozzagrogna 


Castelerestaso,  Buonanotte  . 


Sast'Ecsanio,  Fara  San  Martino,  Pai  oh- 
baro,  Fallascoso.  Gessopalena,  Mon- 
teseroikdio,Tor»icélla  Peciosa,  Colle- 

DIMACINE , (j*".„.RALE,  PlZZOFEBRATO,  BOR- 
SELLO, ClTII  A I.CPARKLLA,  MoNTELAPIANO, 
Pensammo.  Quadri,  Roio,  Rosello,  Ci- 
vitella,  Villa  Santa  Maria,  Fallo  . . . 


Lana  dei  Peligni  . 


Lasciano,  Fallo,  Buonanotte,  Sasta  Maria  , 
Imbaro,  Frisa,  Creccbio,  Casteltren-  J 
taso,  Aitino , Caroli,  Roccascalegna,  [ 

\f n\TI‘\rnniw»\ln  (Icvvuinux  \ *• 


\ Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,44(179 

Kilolilro 

i Caraffa  di  Once  27  9/ìo  ... 

Litri 

0,735299 

Litro 

\ Barile  di  60  Caraffe 

Et  tuli!  ri 

0.182163 

Kllolilro 

1 Caraffa  di  Once  30 

Litri 

0.803605 

Litro 

i Barile  di  CO  Caraffe 

Ettolitri 

0,450019 

Kllolilro 

1 Caraffe  di  Once  28 

Litri 

0.75003( 

Li  Irò 

l Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,385730 

Kllolilro 

I Caraffa  di  Once  il 

0,642884 

Litro 

\ Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,257154 

Kllolilro 

1 Caraffa  di  Once  24 

litri 

0,642884 

Li  irò 

i Salma  di  (20  Caraffe 

Ettolitri 

1,071473 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  1 licitolo 

Litri 

0,89289  4 

Litro 

1 Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,498235 

Kllolilro 

1 Caraffa  di  Once  3( 

Litri 

0,830392 

Litro 

1 Barile  ili  60  Caraffe 

Ettolitri 

0.535737 

Kllolilro 

i Caraffa  di  ( Rotolo 

(ÀI  ri 

0,892894 

Litro 

1 

\ Barile  di  00  Caraffe 

Friolitri 

0,504664 

Kllolilro 

1 Caraffa  di  Once  31  ìji  ... . 

Litri 

O.Kll  106 

Litro 

1 Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,514307 

Kllolilro 

» Caraffa  di  Once  32. ...... . 

Liirl 

0,857179 

Litro 

Minare  da  olio. 


» OLILVU,  ir  ASOLI . nOCCASCALECzNA, 

Fallascoso,  Montenerodomo,  Penna  domo,  \ *wlrodi32Caraffedi  (Inerii 
Torricella  Prugna,  Palesa  , Civita  1 pari  a Chilogrammi  20,528. 
I.UPARELLA,  MONTELAPIANO,  VllLA  SANTA  \ 

Maria. 


Ettolitri 

0,224775 
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Provincia  di  CltlKTI. 


tire*  adiri*  di  LUCI  450. 


NITORE  I.0CALT 

1 | 

COMUNI 

1»F  NUMI  VA  MOVE 

vai  .ohe 

In 

N1.SV*  E METRICHE 

DENOMIN  AZIONI 

■ 

Rocca  San  Giovanni,  San  Vito  Chietino, 

Metro  di  Rotoli  23  1/4  pari 
a (Ibi  Ingram  ini  20,746  . 

Metro  di  30  Fughette  di  34 
Orice  pari  a Chilogr.  4 9,2  46 

Ridilli 

0,236824 

Ettolitro 

SUtn 

4,408705 

0.210727 

id. 

4,745481 

I.  AMA  DE  PtUCXI.  TàraNTA.  CoLLEDIMACnr. 
Cititeli,  a,  Obsocba,  Lettotai.ena 

Metro  di  24  Rotoli  pari  a Chi- 
logrammi 21,384  

0.334141 

ij. 

4,270933 

PlZZOTRRRATO.  RoRRELLO.  QCADM 

Metro  di  22  Rotoli  pari  a Chi' 
iogrammi  19,602  

0.21 1020 

id. 

4,559199 

Metro  di  25  Rotoli  pari  a Chi- 
logrammi 22,275  

0,243807 

Id. 

4,100096 

Palombaro,  Gamberale 

Caraffa  di  1 Rotolo  pari  a 
Chilogrammi  0,891  . . . 

Lith 

0,975587 

Litro 

CanflV 

1,02502  4 

1 

Once  pari  a Chilogr.  18,818 

0.205044 

Kltnlilro 

4.853333 

Chilogrammi  0.748  ... , 

0,849493 

l.ilr» 

4,220267 

11  Barile  legale  si  divide  in  6*)  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

1 pesi  indicati  per  le  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

j I posi  indicati  por  le  misure  da  elio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  ossi  contenersi,  giacchi!  nel  sistema  metrico 
napolitano  lolio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

PESI 

Titti  i Comuni  dei.  Circondarci 

Rotolo 

Libbra 

animi 

0,890997 

0,320759 

Cliilogramma 

Id. 

Rotali 

1,422318 

tJkbrr 

3,417605 

Secondo  la  logge  del  1810  il  Botolo  è di  Once  33  */j  ® Ri  divide  in  mille  Trapper 
1UO  Botoli  fanno  un  Cantaro 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once,  l'Oncia  in  3u  Trappesi. 

Secondo  l’uso  anteriore  alla  legge  del  1819  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo 
Gli  .orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi,  il  Tfappeso  in  VU  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani , 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramnv 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli . 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 ‘/s  fanno  il  Peso  aureo 
sO  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Botoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  c dei  generi  *i  usano  pure  Rotoli  speeieli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 
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CIRCONDARIO  DI  VASTO 


Misurr  abusive  anteriori  al  1840, 


Titti  i Comuni  dei.  Cucondauo. 


0,204550 


M r tri 

2,409360 

0,263670 


Cibar 

0,378000 

filali 

3.780000 


0^474077 

Palmi 

3,792010 


La  Canna  legalo  si  divido  in  10  Palmi, 
il  Palmo  legale  in  10  Docirai, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  IO  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misure  anteriori  al  1840  la  Canna  abusiva  $ì  di\:<!e  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l Oncia  in  3 Minuti. 

7 Palmi  fanno  un  Passo, 

10  Palmi  fanno  una  Pertica, 

IO  Passi  fanno  una  Catena, 

100  Catino  fanno  un  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrario  si  usavano  puro  nei  divorai  Comuni  Passi  ila  terra  di  Palmi  4,  1 */*»  * Va»  14.  14  */»• 

MISURE  1)1  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840 


Tcm  i Conno  del  Circondario  . . . 


1 Moggio  . 

Al* 

6,998681 

Mrlri  quadrali 

Ara 

1 Palmo  quadralo 

0,069987 

Metro  quadr 

Toni  i Comuni  del  Circondario . 

Vasto,  Citello,  Montlodorisio,  S.  Salvo, 
Scruni,  Atessa.  Doglio  la,  Fina,  Colle- 
divezzo,  S.  Giovanni  Limoni,  Titillo, 
Casai.  bordi  no.  Villalpossena,  Casalan- 
GUIDA,  POLLCTRI 


0,442884 

i'.liiii  4iudfitl 

1 4,288400 


Misure  abusive  anteriori  al  1840 

I | Mrtri  qutJr.ii  I J l'jlmi  r|uodiiti 

| Palmo  quadralo ! 0,069522  I Metro  quadr.  I 14,383963 


Tomolo  di  1000  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato . . 


1 iillf 

6,340657 


; Gema,  Toanaeeccio,  Asmi,  Bomba.  Pal- 

MOLI.  MnNTEFrREA'T"  . Ct'I.ENZA 


Fresacrandisama,  Caunneto  Sisello  . . 


Moggio  ili  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 ili  lato I 

Tomolata  ili  Passi  q.  2756  l/l 
di  Palmi  4 di  lato 

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 1/5  di  lato. 

Tomolo  di  200  Passi  quadrati 
di  Palmi  1 4 3/3  di  lato. . . 

Tomolo  di  800  Passi  quadrali  . 
di  Palmi  7 1/3  di  lato ....  1 


0,299099 


Tomoli 

F.ltara  2,935503 


Id  3,261670 


Id.  ! 3,343380 
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Circondari*  di  VASTO. 


ìì 


Pi  Olicela  di  CIIIETI.  CiiMiiim  di  TASTO. 


1 

MISURE  LOCALI 

MISI-RE  METRICHE 

C 0 M l X 1 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

mikta’;  nemicar 

DENOMINAZIONE 

VALORE 
MIK.1R  LOCALI 

Vasto | 

Misure  abusive  anteriori  al  1841 

Ulurt  du  vino. 

Salina  di  90  Caraffe  legali. . 

. 

runhiri 

0,654367 

Ettolitro 

Saint* 

1,328193 

Monteodomsio,  Cabpiseto  Sjneixo,  Gissi , | 
tini, si . Tolnarf.ccio,  Alleai,  Kos» à , 

Barile  di  60  Caraffe 

0,535737 

Id. 

Buri  li 

1,866589 

Cou-EDismo,  MoNTtrERtAxn,  Pietra- 

Caraffa  di  1 Rotolo 

Litri 

0,802894 

Litro 

Ciialfe 

1,1(9933 

TERRAZZAVI  . 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,482163 

Ettolitro 

Barili 

2,073988 

Atessa 

Caraffa  di  Once  30  ....... 

Litri 

0,803605 

Litro 

Canile 

1,244393 

Salma  di  1 50  Caraffe 

Ettolitri 

2.651896 

Ettolitro 

0,377089 

Dogliola,  TniLI-O 

Caraffa  di  Once  66 

Litri 

1,767931 

Litro 

Orafo 

0,565633 

Salma  di  130  Caraffe  ...... 

Eatoliiri 

1,880435 

Ettolitro 

Mine 

0,531792 

Lentella 

Caraffa  di  Once  34 

Litri 

1,446489 

Litro 

Oiafo 

0,691329 

Salma  di  150  Caraffe 

Ettolitri 

1,446489 

Ettolitro 

Salina 

0,691329 

Fc*a 

Caraffa  di  Once  36 

Litri 

0,964326 

Litro 

Orafo 

1,036994 

Salma  di  130  Caraffe 

Ettolitri 

1,526849 

Ettolitro 

Salme 

0,65494  4 

Liscia 

Caraffa  di  Once  38 

Litri 

1,017900 

Litro 

Lirafle 

0,982115 

Salma  di  150  Caraffe 

Eltolitii 

1,406309 

Ettolitro 

Salma 

0.711082 

San  Bcoso 

Caraffa  di  Once  33 

Litri 

0,937539 

Litro 

Orafo 

1,066622 

Barile  di  30  Caraffe 

Elluliiii 

0,267868 

Ettolitro 

Olili 

3,733178 

Mostazzou 

Caraffa  di  1 Itololo. 

Litri 

0.892894 

Litro 

O ralle 

1,1 19953 

Salma  di  150  Caraffe  ..... 

Ettolitri 

1,647390 

Ettolitro 

Salii 

0,607021 

Carincmo 

Caraffa  di  Once  41 

Litri 

1,098260 

Litro 

Cai  alle 

0,910531 

1,285768 

Ettolitri 

1,6072(0 

Id. 

0,777745 

Salme 

0,622196 

i San  Giovakki  Linoni  , Celrnza  , Scuuvi , 

Salma  di  430  Caraffe 

Ettolitro 

a"l  II  1 flpl  il*  Z\,i  f A 

1,071473 

Eli  vili  ri 

Litro 

0,933294 

Salme 

Palsou 

Salma  di  450  Caraffe 

1,928652 

Ettolitro 

0,518497 

Caraffa  di  Once  48 

Litri 

1,285768 

Litro 

Orafo 

0,777745 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,385730 

Ettolitro 

Barili 

2,592485 

Casalrcrdino 

Caraffa  di  Once  24 

Litri 

0,642884 

Litro 

Otiffe 

1,555191 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,417875 

Ettolitro 

Bauli 

2,393063 

I P aclista,  Pedano „ ^ ^ 

! Caraffa  di  Once  26 

Litri 

0,696458 

Litro 

Oiafo 

1,435838 

\ Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,450019 

Ettolitro 

Barili 

2,222130  , 

Polliti»  , Torino  di  Sanuro 

Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0,750031 

Litro 

Camita 

t. 333278  1 

Salma  di  480  Caraffe 

Ettolitri 

2,314382 

Ettolitro 

Salme 

0,432081 

Castelgitoose 

Caraffa  di  Once  48 

Litri 

1 ,285768 

Litro 

Oialte 

0,777745 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,642884 

Ettolitro 

Barili 

1,555491 

Castiglione 

Caraffa  di  Once  40 

Litri 

1,071473 

l.ilm 

Ctf.Ui- 

0,933294 
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Provincia  di  CU1LTL 


Circnfan*  «1»  VASI®. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  MFTR1CHE 

C 0 MINI 

DENOMINAZIONE 

DLM*M1\A7|UM 

V.iLOKE  j 

«Ul'ftC  LOCAU 

EiwlHh 

fardi 

Fraise 

Bariti!  di  78  Foglictlc  . . . . 

0,38171  ; 

Liin 

Ettolitro 

4,6(9764 

Foglivi  t* 

Foglici»»  di  Onic  19 

0,508'JjU 

Eluditi! 

Litro 

1,96483» 

Bai  ili 

Casamugoim  , Scersi 

Barile  di  60  Cantile 

0,578596 

Litri 

Ettolitro 

1,74834:1 

G»  raffi* 

Cara  (Li  di  Once  ’16 

0,9643  46 

i-iiro 

1,03699* 

Tornir ratoa 

Caraffa  di  Onci!  42 

Mitnrr  da  oli* 

1.123047 

Id. 

0.688832 

Visio,  Mosteodoaisio 

t t 

Bombolo  di  Untoli  1,1)37  pari 

Sas  Salto 

a Chilogrammi  1 ,726  ... 
Bombolo  di  Botoli  2,01  pari 

1.8*9714 

Litro 

0.:i49tM 

4 (Uiilagratmiii  4.791 

1 .900930 

ut. 

0,609964  ! 

Gissi,  Grimi,  Torino  di  Sanc.ro 

Metro  di  Botole  26,88  pari  a 

Elioliti  A 

Mvln 

Scersi 

Chilogrammi  23,950  ...  . 
Metro  di  Botoli  21,12  pari  a 

«,f«ÌÌ38 

Ettolitro 

3.813333 

j 

PlETRAFERIlAZZANA,  A TASSA,  Vll.l.AI  FONMVl, 
POLLUTRT,  COLLUDIMELO,  PfRANO,  Mo.\- 

Chilogrammi  18,818 

Metro  di  Rotoli  24  pari  a 

0,400041 

ii 

4.833333 

taz/oli , Archi,  Borda 

Oasaiamuiba 

Chilogrammi  21.381 

Metro  di  Botoli  29,70  pari 

o.sumi 

ld. 

4,470933  | 

PlCLHA 

a Chilogrammi  26,463.  . . . 
Metro  di  Rotoli  23,76  pari 

0,489749 

io. 

3,451259 

■ 

a Chilogrammi  21,170. . . 

0,231799 

i.j- 

1,3(  4074 

Torkahelcio.  ...  

Caraffa  di  Bolidi  1,1 4 pari 

Litri 

tara  1f« 

Caro*. aio.  Doglioi. a,  Fimo,  Liscia.  Torre- 

a Chilogrammi  1,016 

Caraffa  di  Botoli  0,8*  pari 

1,4 14109 

Lilro 

0,8991  44 

BRUNA,  Ter  IL  LO 

Li  MtLLA,  PalMi'I  1.  Fri sagiiasdlyama,  Sas 

a Chilogrammi  0,748  ... 
Caraffa  di  Botoli  0,81  pari 

0.8  ItM  93 

ld. 

1,220267  | 

Buono 

a Chilogrammi  0.722 

0,790440 

1.1 

1.265 462 

Montefirrarts,  Fraine,  Castiglione,  Hoc- 

Metro  di  Bolidi  21.96  pah 

Elidili  il 

Metri 

CALI* [SALTITI . . 

a Chilogrammi  22.239. . . 

0,4  i 3507 

Ettolitro 

4.109666 

San  Giovanni  Linoni 

Caraffa  di  Botoli  0,72  pari 

Utri 

CaRP  INSTO  Si  NELLO.  C E LENZA,  SCHIAVI,  Ca- 

a Chilogrammi  0,642 

Caraffa  di  1 Rotolo  pari  a 

0,704443 

Litro 

1,44304! 

STELO  l'ino NF • 

Chilogrammi  0.891 

o,97:ì;,8* 

ld. 

1,013644 

11  Barile  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Boti*. 

1 1 pesi  indicati  nel?*  misure  da  vino  fono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che  i 

1 di  nome  no  la  tu  n distintiva. 

! pesi  ^dicati  nelle,  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in 
napolitano  l’olio  fi  misurava  a peso  e non  a capacità. 

PESI 

esse  contenersi 

Chllc^l».  4111 

, giacché  nel  sistema  metrico 
Moli 

I Tutti  i Comuni  del  CmcoxnARie. ...  . . 

Botolo 

0,890'i97 

1 Chilogramma 

il  42338 

Ijbl.rr 

f Libbra  

1 Secondo  la  leiree  del  I84U  il  Botolo  è di  Once  33  */.  e si  divido  in  mille  Trai 

0,320739 

pesi. 

i.i 

3,117603 

j ita)  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 
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PROVINCIA  DI  COMO 


CIRCONDARIO  DI  COMO 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


Titti  i Comuni  del  Cibcondvbio 

Tutti  i Comuni  del  Cincondanio,  meno 


Novedbate,  Senna  Comasco,  Cadodac.o,  Ca- 
sliso  al  Piano,  I.omazzo,  Olciate  Co- 
masco. Solbiate,  Colico,  tutti  i Comuni 
dei  .Mandamenti  di  Cono, Bellacoio,  Sle- 
naccio.  Castiglione  d'Intelvi,  PotLim. 
Dongo,  Gnavedona,  meno  i Cninuni  ili 
Lunate  Abeate,  e Campione  d'Intelvi. 


Campione  d'Intelvi. 


DENOMINA/ IONE 

VALORE 

la 

XIlTftB  MBTftlCNE 

DENOMINAZIONE 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

1 

M«di 

i Trabucco  di  Milano. 

2,61  MIO 

Metro 

1 Piede  Liprando ... 

0,4(6202 

Id. 

{ Braccio  di  Milano 

0,594936 

Id. 

| Trabucco  comense 

2,707344 

Id. 

1 Piede 

0,454219 

Id. 

1 Braccio  corto 

0,530000 

Id. 

' Braccio  lungo 

0,677500 

Id. 

Trabucchi 

0,382979 

Pkxli 

2,211)36 

BràrrLi 

1,680852 


Trabocchi 

0,369370 

PMI 

2.216249 


Braccia 

1 ,886792 
4,476015 


Il  Trabucco  si  divido  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  1?  Once, 
l’Oncia  in  12  Ponti, 

il  Punto  in  12  Atomi.  Serve  di  base  alle  misure  agrarie. 

Il  Braccio  di  Milano  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi.  .Negli  usi  mercantili  si  divido  in  inctA,  terzi , quarti,  ecc. 

Per  lo  siofTedi  solasi  adoperava  una  Canna  detta  erroneamente  di  Francia,  ed  uguale  a Braccia  uno,  ed  Once  11  '/* di  Milano. 

MISURE  1)1  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Perlica  milanese 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  eccello  ì Boccio  quadralo  milanese. 
Campione  d Intel  vi Ì Braccio  d’asse  milanese. . . . 

\jVEDRATK,  Senna  Comasco,  Cadorago,  Ca*  j 
siino  al  Piano,  Lomazzo,  Olgiate  Co-  i 
Masco,  Solbiate,  Colico,  Comuni  dei  / 

Mandamenti  4,  % 3 di  Como,  eccctlualo  ' 

Lunate  Abbate,  dei  Mandamenti  di  Bel-  / ■ erl,ca  conienw 

laccio,  Menai;*. io,  Pom.ezza,  Dongo,  l 
Gratedona,  e Castiglione  d’Intelvi,  i 
meno  il  Comune  di  Campione  d’Intelvi. 

Campione  d'Intelvi J Braccio  quadrato 


Art 

Pertiche 

6,545479 

Ellara 

15.278420 

Mrlrl  quadrali 

Bratti*  quadrale 

0,353949 

Slclro  (piatir 

2,825263 

tradii  d'atte 

4,445798 

Id. 

0,706346 

In 

Pwilfbo 

7,036367 

Ellara 

14,211879 

Mitri  qu.dr.ti 

Bratti*  quadrate 

0,280900 

Sidro  quailr. 

3,559984 

La  Pertica  milanese  si  divide  in  24  Tavolo,  corno  dol  pari  la  Pertica  comonse.  La  Tavola  di  4 Trabucchi  quadrati  si  divide 
in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Urico  di  Tavola, 
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l'Oncia  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

11  Braccio  quadrato  milanese  si  divide  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Braccio  d'nsse  si  divide  del  pari  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  l'unto  in  12  Atomi. 

T/n  Pertica  comenso  è andata  in  disuso  essendovi  stata  sostituita  la  milanese. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  eccello  | 

i Campione  d'Intel  vi ! 

1 

Braccio  cubo  milanese 

Metri  c«M 

0,210577 

Metro  cubo 

Broccia  cube 

4, 748648 

! Il  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once  di  Braccio  cubo, 
l’Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  cubo, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  cubo. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

N'otf.drate,  Senna  Comasco,  Cadorago.  Ca-  ' 
suso  ai.  Piano.  Lomazzo,  Olgiate  Co- 
masco. Solriate,  Colico,  Esino  inpe-  1 
riore.  Esinosi  periore.Sneglio.Varenna,  f 
Trf-mkmco,  Vosdrosko,  Vestrino,  c Co-  \ 
munì  (lei  Mandamenti  1 , 8,  3 di  (omo,  di 
Bellaggio.  Porlezza.  Menaggio,  Casti-  l 
elione,  Dongo.  Gravedona,  eccettuati  i | 
Comuni  di  Lurate  Aerati,  e Campione 
d'  Intelai 

1 Moggio  di  Corno 

Ettolitri 

1,539000 

Ellolilru 

0,649773 

Bkllano,  Colico,  Corenno,  Pervio,  Dorio, 

1 strozzo,  Perlldo,  Lurate  Abbate,  Co-  i 
illuni  dei  Mandamenti  di  Eera,  Cantìi, 
Appiano,  eccettuati  i Comuni  di  Nove- 
orate,  Senna  Comasco.  Cablino  al  Piano,  I 
j Lomazzo,  Olgiate  Comasco,  Solbiate,  ' 
Campione  d’Intei.vi 

1 Moggio  di  Milano 

> Moggio  colmo  da  oarbone  . . 
^ Moggio  da  carbone  raso. . . . 

1,469313 

9,251033 

2,210453 

Id. 

ld. 

Id. 

0,683834 

0,444241 

0,452396 

Campione  d'  Intelai 

| Moggio  di  Lugano 

4,622286 

Id. 

0,610414 

1 

Il  Moggio  da  grano  di  Como,  corno  quello  di  Milano  o quello  di  Lugano  si  dividono  in  8 Staia, 

10  Staio  in  4 Quarta  ri, 

11  Quartato  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

Nove  Staia  di  Milano  fanno  una  Soma. 

Il  Moggio  da  carbone  di  Milano  segue  la  stessa  divisione. 

Le  Tavole  del  f 803  stabiliscono  il  ragguaglio  del  Moggio  di  Como  ad  ettolitri  1,508651.  Studi  ed  operazioni  posteriori  di  confronto 
fecero  adottare  come  più  vicino  al  vero  il  ragguaglio  di  ett.  1,539. 

La  rotti  dea  fu  approvata  con  decreto  21  dicembre  1860. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Novcdratb,  Senna  Comasco,  Cadorago,  Ca-  i 
slino  al  Piano,  Lomazzo,  Olgiate  Co-  i 
nasco.  Solbiate,  Colico,  Comuni  dei 
Mandamenti  di  Como,  Bellaggio,  Dongo,  . 
Mena  nero,  Castiglione,  Porlezza,  Gra-  \ 

VEDO  CSA ] 


Brenta  di  Como. 


Etloli'rt 

0,898062 


Rrfili 

<,143509 
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Provincia  di  €0110. 


Circondano  di  COIO. 


C 0 M O N I 

MISURE  L0CAI.I 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

■■SUB  C LOCU.I  | 

Tcm  i Comuni  del  Circondario,  eccettualo 

Brenta  di  Milano 

Ettolitri 

0,755541 

Ettolitro 

Brenta  i 

(,323550 

Campione  d'Intelvi _ 

0,910700 

IO. 

4,098066 

i 

La  Brenta  di  Como  si  divide  in  6 Stala, 

In  Staio  in  4 Quartali , 
il  Quartaro  in  4 Boreali, 
il  Boccale  in  4 Zaine. 

I.a  Brenta  di  Milano  si  divido  in  3 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Quartaro  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaine. 

.\el  mandamento  di  Bollano  la  Brenta  di  Milano,  secondo  l'uso  di  Lecco,  si  divido  in  84  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi  Boccali , 
il  Mozzo  Boccale  in  2 Bicchieri. 

La  Brenta  di  Lugano  si  divide  in  U6  Boccali. 


PESI 


Noyedbate,  Senna  Comasco,  Cadobago,  Ca- 
olino al  Piano,  Lomazzi),  Olgiate  Co-  i 
Masco,  Sol  ma  te,  Colico,  Riandarne  oli  ili  1 
Como,  Bellaggio,  Menaccio,  Casti- 
cuoiai,  Poelkzza . Dosso,  Giuvedona. 

Libbra  di  Corno  

Libbra  grossa  di  Como 

Cluloframani 

0,949986 

0,791655 

Chilogrammo 

Id. 

UM>re 

4,052648 

4,263177 

eccettuati  Llbate  Abeate,  Campione 

Libbra  piccola  di  Conio .... 

0,346662 

li. 

3,457943 

d’ Intelai 

Lobate  Abbate,  Mandamenti  di  Chea, 
Cantò,  Apuano,  eccettuali  i Comuni  di 
Novedbate,  Senna  Comasco,  Cadobago, 

Libbra  grossa  di  Milano 

0,768547 

id. 

4,34  4 446 

Cablino  al  Piano,  Lomazzo,  Olmate 
Comasco,  Solbiate,  Campione  d'  In  tei,  vi  . 

Tutti  i Comuni  del  Cibcondabio,  eccettualo 

il  Mandamento  di  Bem.ano,  cd  il  Co- 
mune di  Campione  d'Intelvi 

Libbra  piccola  di  Milano- . . . 

0,356793 

id. 

3,060041 

0,871448 

0,785560 

Id. 

4,4*7545 

4,575977 

Id. 

La  Libbra  di  Como,  usata  esclusivamente  per  il  pane,  si  divide  in  36  Once.  La  Libbra  grossa  di  Como  in  30  Once.  La  Libbra 
piccola  di  Como  m 12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari  x 
il  Denaro  in  24  Grani. 

Cento  Libbre  grosse  da  Once  30  fanno  un  Fascio.  Dieci  delle  stesse  Libbre  fanno  un  Peso. 

| 25  Libbre  piccole  da  12  Once  fanno  un  Bubbo. 

La  Libbra  grossa  di  Milano  si  divide  in  28  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

Dieci  Libbre  fanno  un  Peso.  Cento  Libbre  fanno  un  Fascio. 

La  Libbra  piccola  di  Milano  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  piccole  fanno  il  Bubbo. 

Cento  Libbre  piccole  fanno  il  Quintale. 

La  Libbra  grossa  di  Lecco  si  divide  in  32  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi  x 
rollavo  in  3 Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani. 

Dieci  Libbre  grosse  fanno  il  Peso.  Cento  Libbre  grosse  fanno  il  Fascio. 

La  Libbra  di  Lugano  si  divide  in  3tì  Once. 

Pei  medicinali  usavasi  in  tutto  il  Circondario  la  Libbra  piccola  dì  Milano,  e la  Libbra  medica  viennese  eguale  a Grammi  420,008. 

ì gioiellieri  ed  orefici  usavano  il  Marco  di  Zecca  eguale  a Grammi  234,907,  od  il  Carato  d'Olanda  egualo  a Grammi  0,20567. 
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CIRCONDARIO  DI  LECCO 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DLNOMlNA/iuNE 

VALORE 

hi 

MlaVUS  MVTftlCRZ 

DEVIMI  MA /.IONE 

VALORE 

IR 

■LK.HR  L4JC4U 

r 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  di  Milano 

Jtrlrì 

0,59*936 

Metro 

Braccia 

1,680852 

*,611110 

0,440*0* 

Id. 

Id. 

Trainici  l>i  1 

0,382979 

PMi 

2,244  436  . 

Piede  Librando 

U Braccio  di  Milano  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Trabucco  di  Milano,  base  delle  misure  agrarie,  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti-^ 
il  Punto  in  12  Atomi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 
1 Pertica  di  Milano 

*6,545179 

Ettara 

Pratici,* 

15,278120 

Tutti  t Comum  pel  Circondario 

Braccio  quadralo  di  Milano  . 

Melrl  quadrali 

0,353949 

Metro  <|uadr. 

Braccia  quadrate 

2,825203 

Braccio  d asse  dì  Milano  . . . 

4,415798 

Id. 

Brama  d'ano 

0,706316 

La  Pertica  di  Milane,  misura  agraria,  si  divide  in  24  Tavole. 

In  Tavola,  di  quattro  Trabucchi  quadrali,  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piodo  in  12  Once  di  Tavola, 
ronda  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Il  Braccio  quadrato  di  Milano  si  divide  in  12  Once  di  Braccio  quadrato, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  quadrato, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  quadrato. 

Il  Braccio  d'asse,  di  4 Braccia  quadrate,  si  divìde  in  12  Orco  di  Braccio  d'asse, 
l’Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  d’asso, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  d’asse. 

MISURE  DI  VOLUME 


quelli  del  Mandamento  d’Istrobdio  . 

1!  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once  di  Braccio  culo, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  cubo, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  cubo. 

Il  Carro  da  legna  6 di  16  Braccia  cube. 


Braccio  cubo  di  Milano 

Metri  cubi 

0,210577 

Metro  cubo 

1 

Sieri 

Carro  da  legua  di  Milano. . . 

3,369*38 

Stero 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


quelli  del  Mandamento  d’  Introbbio  . . . 
Comuni  del  Mandamento  d’  Introbbio  .. . 

Il  Moggio  di  Milano  si  divide  in  8 Suda, 

10  Staio  in  4 Qu  or  tari, 

11  Quartato  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

Nove  Staia  fanno  una  Soma. 

11  Moggio  di  Introbbio  si  divida  in  2 Valli. 
Due  Moggia  fanno  un  Sacco. 


Inerii  c»He 

4,748848 

Curi  1 «*  1 1 ■ « 

0,296803 


| Moggio  di  Milano 

tu  tu  li  tri 

1,462343 

Ellolilro 

Moggio  da  carbone  colmo  . . 

*,*51033 

Id. 

| Moggio  da  carbone  raso. . . . 

2,210453 

Id. 

Moggio 1 

1,90782* 

Id. 

0,883834 

0,444241 

0,452396 

0,5*4158 
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Provìnria  di  COMO. 


Circondario  di  LW.C0. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINATONE 

VALORE 

lu 

mirare  nutrichi: 

DENOMINATONE 

valore 

Ad 

RIIUU  LOCALI 

i 1 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

’ Lecco  città,  e Comuni  del  Mandamento, 
i eccettuali  Malgrate,  Pescate,  Valma-  , 
dreba,  e Mandello 

Brenta  di  Lecco  

Ettolitri 

0,755544 

Ettolitro 

Bwitr 

1,383560 

i Mandamento  iI'Introbrio  (Valsassis»)  . . . 

Brenta  di  Valsassina  

0,97  tm 

id. 

4,029117 

Malgrate.  Yalmadrera.  Pescate,  e Comuni 
dei  Mandamenti  di  Bamo , Missaglia  1 
Occioeiko,  Carlo 

Brenta  di  Milano 

0,75554  1 

id. 

4,383550 

| Masueluj 

Brenta  

0,863179 

id. 

4,158106 

La  Brenta  di  Lecco,  eguale  a quella  di  Milano,  ai  divide  in  81  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Bicchieri. 

La  Brenta  di  Valsassina  si  divide  in  96  Boccali, 
il  boccale  in  4 Zaino. 

Due  Boccali  fanno  una  Pinti. 

La  Brenta  di  Milano  si  divido  in  3 Slaia, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Qunrtaro  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaino. 

La  Brenta  di  Mandello  si  divide  in  96  Boccali. 


PESI 


Lecco  e Comuni  del  Mandamento,  eccet- 
tuali Malgrate,  Pescate,  c Yalmadrera. 

Malgrate,  Yalmadrera,  Pescate,  e Man- 
damenti di  Briyio,  Miss  agli  a,  Oggionno, 
Cario 

Mandamento  d'  Introbrio 


| Libbra  grossa  di  Lecco 

Chilogrammi 

0,874448 

Chilogrammo 

Libbra 

1,14751» 

1 Libbra  grossa  di  Milano.... 

0,768547 

ld. 

4,314446 

| Libbra  piccola  di  Milano  . . . 

0,386793 

Id. 

3,060011 

| Libbra  grossa  di  Valsassina. 

0,874448 

Id. 

4,147545 

La  Libbra  grossa  di  Lecco  si  divide  in  32  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 

Lottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  gro«se  fanno  il  Peso. 

100  Libbre  grosse  fanno  il  Fascio. 

La  Libbra  grossa  di  Milano  si  divide  in  28  Once.  La  Libbra  piccola  di  Milano  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  grosse  di  Milano  fanno  un  Peso. 

100  Libbre  grosse  di  Milano  fanno  un  Fascio. 

¥5  Libbre  piccole  di  Milano  fanno  un  Bubbo. 

100  Libbre  piccole  di  Milano  fanno  un  Quintale. 

La  Libbra  grossa  di  Valsassina  si  divide  in  30  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  grosse  di  Valsassina  fanno  un  Peso. 

100  Libbre  grosse  fanno  un  Fascio. 

Pei  medicinali  si  usava  la  Libbra  piccola  di  Milano  e la  Libbra  medica  di  Vienna. 

1 gioioliiori  o gli  orufici  usavano  ii  Marco  di  Zecca  eguale  a Grammi  234,997,  ed  il  Carato  di  Olanda  egualo  a Grammi  0,20567. 
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CIRCONDARIO  DI  VARESE 


MISURE  LOCALI 

MISURE  4 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

m ni  ut  «mica* 

DENOMINAZIONE 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

M.trl 

1 

i 

Braccio  milanese 

0,594936 

Melro 

Tutti  i Contisi  dm.  Cucoarmuo J 

Trabucco  milanese 

9,611110 

ld. 

f 

Piede  Liprando 

0,446909 

Id. 

Braccia 

4 ,68085? 

Tnbattkl 

0,382979 

Piedi 

2,241436 


Il  Braccio  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Tremila  Braccia  fanno  il  Miglio  lombardo. 

Il  Trabucco  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Due  Trabucchi  fanno  una  Gettata. 


' Titti  i Comuni  del  Circondano  . 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Pertica  milanese 

Braccio  quadralo  milanese.. 
Braccio  d'asse  milanese  .... 


*6,545179  E tiara 

Metri  quadriti 

0,353949  Metro  quadr. 
1,4<S798  1d. 


Pertiche 

45,978490 

(trarrla  quadrata 

9,825963 

Braccia  dine 

0,706316 


I.a  Pertica  si  divide  in  24  Tavole, 

la  Tavola,  di  4 Trabucchi  quadrati,  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once  di  Tavola, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

11  Braccio  quadrato,  di  114  Once  quadrate,  si  divide  in  12  Once  di  Braccio  quadrato, 
l’Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  quadrato, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  quadrato  o Quadretto. 

Il  Braccio  d'asse,  di  4 Braccia  quadrate,  si  divide  in  12  Once  superficiali, 

{'Oncia  in  12  Punti  superficiali, 
il  Punto  in  12  Atomi  superficiali. 

- MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Braccio  cubo 


Il  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once  di  Braccio  cubo, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

16  Braccia  cube  fanno  il  Carro  da  legna. 


Titti  i Comuni  del  Circondario  . 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


l Moggio  da  grano 

. I Moggio  da  carbone  colmo  . . 


Moggio  da  carbone  raso. . . 


] Metri  cubi 

0,940577 

Metro  cubo  j 

ARIDI 

Ettolitri 

4,469343 

Ettolitro 

2,951033 

td. 

2,210453 

Id. 

Bracri*  eoi» 

4,748848 


Muffi* 

0,683834 

0,444944 

0,459396 


Il  Moccio  da  grano  ai  divide  in  8 Stala, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Quartino  in  I Metà, 
la  Mal*  in  4 Quartini. 

m li0  ^V'‘a  tanno  la  Soma,  minima  usata  per  l’ai 
Il  Moggio  da  Carbone  ai  divide  puro  in  8 Stala. 


or  Pavana. 

Staia- 
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Proiinna  ili  COITO. 


Circondino  di  VAIKl 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


l>E*l>HI5AZIONE 


Klil  lt  KLTtlCaC 


mmr.  metriche 


nEI»0»t*AZ)0XE 


■ ISLU  IOCvLI 


I 


Tutti  i Conisi  del  Ciucondaiiu. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Brenta  


Ellolilri 

1 0,755544  Etlolilro 


liiralr 

4,3*3550 


Tctti  i Commi  df.i.  Cihcopci>a*io  . 


La  Brenta  si  divide  in  3 Staio, 
In  Staio  in  4 Qua  ria  ri, 
il  Ouartara  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaire. 

Dup  Boccnli  fanno  ima  Pinta. 

PESI 


Libbra  grossa  . 
Libbra  piccola 


('l>ili.(rjm«iì 

0,769517 

0,396793 


Chilogrammi! 

Id. 


Libbre 

f .31 «446  | 
3,060041 


La  Libbra  grossa  si  divide  in  28  Once.  La  Libbra  piccola  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  grosse  fanno  un  Poso. 

100  Libbre  grosse  fanno  un  Fascio. 

25  Libbre  piccole  fanno  il  Rubbo. 

100  Libbre  piccolo  fanno  il  Quintale. 

I farmacisti  usavano  la  Libbra  piccola  milanese  e la  Libbre  medica  di  Vienna  eguale  a Chilogrammi  0,420008. 
I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zecca  ed  il  Carato  di  Olanda. 
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PROVINCIA  DI  COSENZA 


CIRCONDARIO  DI  COSENZA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Virare  legali  secondo  la  legge  del  18  IO. 


Tutti  i Comuni  del  Cncomutio. 


t Canna 

Metri 

2,645503 

Melro 

i Palmo 

0,264550 

Id. 

Muore  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Cinuondìuo. 


4 Canna 

Metri 

2,109360 

Metro 

! Palmo 

0,263670 

Id. 

Coirne 

0,378000 

Paloni 

3,780000 


Canne 

0,474077 

Palmi 

3,792619 


La  Canna  logale  si  divide  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legale  soglie  la  divisione  decimale. 

700  Canno  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  *840,  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
rOncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  Misure  agrarie  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi  si  usavano  pure  nelle  varie  località  Passi  da  terra  di  Palmi 
5 «|.#e,  6 Mai  7 V *,  »»  <0  V 12,  14. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 


1 Moggio 

Ara 

6,998684 

Metri  quadrati 

Ara 

1 Palmo  quadrato 

0,069987 

Melro  quadr 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Il  Metri  quadrali 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario I Palmo  quadralo I 0,069522 

(Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 1 


Melro  quadr. 


Cosenza,  Castrolibero,  Dipignano,  Gri-  \ * 000  passi  quadrati  I 

«aldi,  Carpavano,  Casule  Brgzio,  ) ® *al° I 

Tnesta,  Lappano.  Rotito,  Luzzi,  Rose,  S Tomolala  di  3600  Passi  qua-  / 
Zompano I drati  di  Palmi  4 di  lato.  .1 

I Tomolala  di  400  Passi  qua-  ' 
drati  di  Palmi  <2  di  Iato. . 


Elliri 

0,(00446 


0,(42884 

Palmi  quadrati 

(4,288400 


Palmi  quadrali 

< 4,383963 


Mo|(i. 

2,497215 
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Provincia  Hi  COSENZA. 


Circondari*  di  COSIMI. 


MISURE  LOCAU 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DKNOM  IR  AZIONE 

Cf.  RISANO,  M ABANO  Principato,  Carole!, 
Domenico  , Parenti,  Paterno  Caladro, 
Pedivigliano,  IIiam'.ri  , Culosimi.  Appi- 
gliano, Cellara.  Piane  Grati,  Pietra- 
pitta,  Donnici,  Spettano  Grande.  Spet-  i 
tano  Piccolo,  Aeri,  Hisignano,  Cervi-  | 
cati,  Fagnano  Castello,  Gerteto.  Ro- 
giaso  Gravina,  S.  Marco  Argentano,  j 
MungrasSano,  Rotagreca,  S.  Fili,  San 
Martino  di  Finita.  Torano  Castello, 
Lattarico.  Mo.ntai.to  Ufftgo,  San  Be- 
nedetto l li. ano,  Rende.  San  Vincenzo 

1 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 >/3  di  iato . . . . 

Vignalo  di  1600  Passi  quadr. 
di  Palmi  5 i/s  di  lato. , . . 

rana 

0,936486 

lÀtlara 

M»|gu 

2,971893 

Tomolala  di  784  Passi  quadr 
di  Palmi  8 di  lato. ...... 

0,348833 

ld. 

2,866702 

Domenico,  Marano  Marchesato,  Rende.  . . 

Tomolala  di  900  Passi  quadr. 
di  Palmi  10  di  lato  . . 

Tomolatadi  1225  Passi  quadr. 
di  Palmi  9 di  lato. 

0,689831 

Id. 

1,449631 

Belsito 

Moggio  di  1024  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lato. 

Tomolo  di  3000  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 */•  Hi  lalo. . 

0,466619 

Id. 

Mo«U 

2,194819 

M ANCONE  

Tomolo  di  200  Passi  quadrali 

0,881190 

Id. 

Tei  MIO  li 

1,134829 

1 

Tomolo  di  800  Passi  quadrali 

S.  Stefano  di  Rogijano,  Castiglione  Co- 

Tomolala  di  772  Passi  qua- 

0,343494 
0, 467187 

Id. 

Tornatale 

2,911262 

SaGLUNO,  Seera  Pedacb  

Moggio  di  1 050  Passi  quadrati 

id. 

MojgU 

2,140471  ! 

Tomolala  di  <200  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 ’/■  di  lalo 

0,448648 

Id. 

2,228920 

Il  Moggio  legale  è di  IOOOO  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legali  fatino  la  Canna  quadrala  legale. 

64  Palmi  quadrati  abusivi  fanno  la  Canna  quadrata  abusiva. 

MISURE  DI  VOLUME 

Mirare  legali  secondo  la  legge  del  li 40. 

■ Tutti  i Comuni  del  Ciecondaeio 

Palmo  cubo 

Mairi  culli 
0, 018616 

Metro  cubo 

Palmi  cubi 

54,010152 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

1 Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palino  cubo  

Mdrì  cubi 

0,018331 

Metro  cubo 

Palai  cubi 

54,552903 

Secondo  la  legge  del  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cul)a. 
La  Canna  di  rostumanaa  por  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

! La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a moua  Canna  cuba  abusiva 
i Palmi  cubi  nbumi  9 M»  fanno  la  toma  per  l'arena  cne  si  divide  in  7 Cofani. 

li 

il 
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Provincia  di  COSENZA. 


Circondario  di  COSENZA. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Titti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo. 


Ettolitri  I 

0.553189  Ellolilro 


Tomoli 

1,807700 


11  Tomolo,  lesalo  ed  abusivo,  ai  divide  in  24  Misure. 

In  Cosenza  cd  in  altri  Comuni  del  Circondario  si  usava  puro  un  Tomolo  ogualo  a 28  Misuro  denominato  Tomolo  cosentino , 
oppure  Tomolo  a colmo,  che  si  divideva  in  2 Mezzaro'e, 
fa  Mezzarola  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  2 Stoppelli. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

.Visure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  dei  Circondario 


\ Barile 

I Caraffa  d’Once  27,(43  , 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Cosenza,  Castrolibrho,  Cerisano,  Marano 
PaisaPATO,  Mendicano,  Carolei,  Dim- 
orano, Patebno  Calabro,  Beisito,  Mar- 
gone, Marzi,  Parenti,  Koguako,  S.  Ste- 
fano di  Bogliano,  Aprigliano,  Cellara, 
Donnici,  Figline  Vegliatura  , Piane 
Crati,  Pietrafitta,  ('.asole  Brczio, 
Spezzano  Grande,  Spezzano  Piccolo, 
Trenta,  Ciuco,  Lappano,  Zompano,  Ca- 
stiglione Cosentino,  Kosb,  S.  Pietro 
in  Guarano,  Rota  Greca,  San  Benh- 
detto  Ulla.no,  Bianchi 


Domanico. 


Mlinn  da  vino. 


Barile  di  22  Cannale 
Cannala  di  Once  48  . 


Barile  di  90  Misure  . 
Misura  di  Once  12. . 
Barile  di  28  Cannate 


Altilia,  Mongrassano { 

' Cannata  di  Once  48 . 

Grimaldi,  Malto I Cannala  di  Once  48. 


Marano  Marchesato,  Rende,  S.  Vincenzo  i 
la  Costa,  S.  Giotanni  in  Fiore,  Lezzi,  / Barile  di  20  Cannate  . . . 

1 Utom  C*STELL0,  LlTT*"C0'  Uomtt.ro  ì Cannala  di  0nce  i3 

' Cabpanzano,  Serra  Pedace,  Cerzeto,  San  \ **ar''e  di  Cannate  22 
Martlno  di  Finita,  San  Fiu | Cannata  di  0nrc  i8 


Ettolitri  Strili 

0,436280  Ettolitro  2,292261 

Litri  Caraffe 

0,727084  Litro  (,378387 


Ettolitri 

0,282869 

Ettolitro 

Litri 

1,285768 

Litro 

Ettolitri 

0,289298 

Ellolilro 

UH 

0,321442 

Litro 

Ettolitri 

0,321442 

Ettolitro 

Litri 

1,285768 

Litro 

(,285768 

Id. 

ZI  Urli!  ri 

0,257154 

Ettolitro 

Ulti 

1,285768 

Litro 

Ettolitri 

0,289298 

Ettolitro 

L.irl 

1,283768 

Litro 

Rulli 

3,538206 

Cannate 

0,777745 


B.rill 

3,456646 

Miiure 

3,110982 

Bulli 

3, 1 10982 

Ctoottai 

0,777745 

0,777745 

Rubi 

3,888727 

Cannale 

0,777745 

Barili 

3,486646 

Cannalo 

0,777745 
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Circondario  di  G0$!!\Zt. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  j 

COMUNI 

VaIjORE 

vaiare 

df.nohìnaziqne 

I» 

DENOMINAZIONE 

il 

NUL  E E un  attui 

■tllCtE  LOCAI.! 

Ritoltiti 

Barili 

Barile  ili  t>U  Caraffe 

0,4  1 466 1 

i.llolilro 

2,248902 

Caraffa  Hi  Once  27  */,  .... 

0,741102 

Litro 

t. 349341 

Ettolitri 

Barili 

ft 

Barile  di  33  Cannale 

0,295727 

ettolitro 

3,381502 

nomo 1 

Litri 

Cannile 

1 

Cannala  di  Once  IR  

1,283168 

Litro 

0,777745 

Ettolitri 

F««t» 

l 

Fusto  di  2 Cannale 

0,025715 

Ettolitro 

38,887271 

Pediviguano 

Litri 

Cannale 

1 

Cannala  di  Onoe  48 

1 ,285768 

Litro 

0,777745  i 

ettolitri 

Barili 

Barile  di  40  Caraffe 

0,257154 

Ettolitro 

3,888727 

Scigli*»)..  

Litri 

0,642884 

F-ttolitri 

Litro 

CantTe 

1,555491 

Barili 

Barile  di  Cannale  21  '/,  • ■ 

0,276440 

Ettolitro 

3,617421 

Pedice,  Cerviciti 

Litri 

Cannate 

1,285768 

Ettolitri 

Litro 

0,777745 

Bat  Ili 

0,385730 

Ettolitro 

2,592483 

Cannala  di  Once  48  

1,283768 

Litro 

0,777745 

Ettolitri 

lì -Alili 

0,270011 

litri 

Ettolitro 

3,703550 

Cannale 

Fagna.no  Castello. 

Cannala  di  Once  48 

1 ,285768 

Ettolitri 

Litro 

0,777745 

Barili 

0,424303 

Ettolitro 

2,356804 

Cannala  di  Once  48  

Ti85768 

Litro 

0,777715 

Mianre  di  olio. 

Cosen'7*.  CaSTROURERo,  Cerisano.  .Marano 

Principato,  Mf.ndicino,  Carole!  , Diri- 
gnano,  Paterno  Calabro.  Donnici.  Piane,  i 
1 Figline  Vegli  atira,  Pietrafitta,  Pe-  1 

Lilra  di  Rotoli  3.88,  pari  a 

Litri 

DACE.  CELICO,  S.  \ INCENSO  LA  CoSTA,  Sa» 
Benedetto  Ullano,  Lappano,  Montalto 
UrruGO . Rottto.  I.iieei,  Zompano,  San 
Pietro  m Gdaiano,  Certicati 

Chilogrammi  2,566  

2,809691 

Litro 

0,355911  ! 

Domenico,  Belsito,  Marti,  Hogliano,  Cae- 

paniamo,  S.  Stefano  di  Rogluno,  Al- 
tilia,  Grimaldi,  Scigliano,  Celi.ara,  1 

Lilra  di  Rotoli  1,44,  pari  a 

àpriguano,  Serra  Pedacf,  Castiglione  i 
Cosentino,  Rose,  Rota  Greca,  Lat-  ' 

1,104815 

Id. 

0,711822 

Staio  di  Rotoli  2f  pari  a Chi- 
logrammi 18, 711 

0,204873 

Ettolitro 

*'V*88106G 

Salma  di  Rotoli  172,8,  pari 
a Chilogrammi  153,964  .. 

1,685814 

Id. 

'‘0Ì593I85  | 

Biancdi,  Fediti  giuro,  Colosimi,  Fagnano 

Quartucoio  di  un  Rotolo,  pari 
a Chilogrammi  0,891  .... 

Casteu.o.  S.  Martino  di  Finita,  Turano 

Litri 

0,975587 

Litro 

Qt*artu«i 

1,023034 

Caraffa  di  Rotoli  1,08,  pari 

1,053634 

Id. 

0,949096 

Lilra  di  Rotoli  2,76,  pari  a 
Chilogrammi  2,459  

2,692620 

Ettolitri 

Id. 

0,371385 

Speziano  Grande,  Speziano  Piccolo 

Soma  di  Rotoli  345,6,  pari 

a Chilogrammi  307,929  . . 

3,371629 

Ettolitro 

0,296593  | 
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Provincia  di  COSENZA. 


Circondari»  di  CftSUZI. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  j 

C 0 M li  .N  I 

l 

RESOMI  NAZIONE 

DENOMINAZIONE 

valore 

il 

MiatAK  LOCitl 

! 

Bisicnano.  S Marco  Argentano 

Lilra  di  Rotoli  2.64,  pari  a 

Litri 

Liti» 

Chilogrammi  2,352 

2,575550 

Li  Irò 

0,388267 

Murano  Marchesato,  S.  Fili,  Rende, 

Coppa  di  Ilololi  3,6,  pari  a 
Chilogrammi  3,208  

3,512113 

Id. 

Ori* 

0,284729 

Mono  rassano 

Lilra  di  Rotoli  2,667,  pari  a 
Chilogrammi  2,376  

2,601891 

Id. 

Liti» 

0,381330  ; 

11  Rarile  legale  è di  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  la  Rotte. 

I pesi  indicali  alle  misure  da  vino  sono  quelli  del  tolnme  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere  e no  i servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  allo  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  d'olio  che  deve  in  essa  contenersi,  perchè  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a pu»o  e non  a capacità. 


PESI 


Tutti  i Conciti  del  Ciucondawo  . 


^ Rotolo 

i Libbra. 


Chilogrammi 

0,890997 

Chilnpranmia 

0,320759 

Id. 

Rotoli 

1,122338 

Likbfr 

3,11760$ 


Secondo  In  legge  del  IHiO  conto  Rotoli  fanno  un  Cat 
Il  Rotolo  è di  Once  33  '|,  o si  divido  in  tono  Troppo 


Cantaro, 
frapposi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappeai. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1810,  cento  Libbre  tanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Botoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 

Gli  orefiri  dividono  l’Oncia  iti  30  Trappeai, 
il  Tnpjpeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  t Grani. 

I farmacisti  divìdono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli , 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini. 

Dramme  1 ’|t  fanno  un  peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  la  Decina,  poso  della  lana. 


* Digitized  by  Google 
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Prorincia  di  COSENZA. 


Circondario  di  CMmaTIMll 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI  ' 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MtltttC  MTTDiCaE 

DENOMINAZIONI.  1 

SE 

Proluda  di  COSENZA. 


Circondario  di  ttiWWHUIU. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  ME  I RIGHE 

DEM»!  INAZIONE 

VALORE 

in 

visual  McrniccK 

PERO)!  INAZIONE 

valore 

in 

nucat  LOCALI 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIOUIDl 

Mutue  legali  seconda  la  legge  del  18J0. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


1 Barile 

Caraffa  di  Once  27,1 43  . 

Misure  abusive  anteriori  al  1841 

Mi  * h ri*  4»  «ino. 


CiSTEOTTLLaai,  ClTITA  , 


Barile  ili  48  Caraffe . 
Caraffa  di  1 Rotolo. . 


Frascineto,  Ldngro,  L*ino  Bohgo,  Laiso 
Castello,  Spettano  Albanese.  Franc.a- 
villa  Marittima.  Amendolara,  S Lorenzo 
Bellitti,  Albidona, Castroregio,  Roseto 
Capo  Spouco.  Trebisacce,  Alessandria 
del  Carretto,  Canna,  Oriolo,  Monte- 
giordano, .Nocara,  Rocca  Imperiale.  . . . 


San  Basile 


Saracena,  Platici. 


Morano  Calabro  , Firmo 

Mormanno,  Papasidero,  Vallepiana. 


Maltito,  S.  Caterina  Albanese 


San  Donato  di  Nlnea. 


San  Sosti 

S.  Agata  di  Esano,  S,  Lorenzo  del  Vallo 


Acqu aformosa  . 
Altomontb.  . . . 


Tarsia 

Terranota  di  Sibari,  Cassano  all'Ionio. 
Cercherà  di  Calabria 


Barile  di  40  Pinte. . . . 
Pinta  di  1 Rotolo 

Barile  di  48  Caraffe  . . 
Caraffa  di  Once  33. . . 
Barile  di  32  Caraffe  . . 
Caraffa  di  I Itotolo... 
Soma  di  200  Botoli  . . 
Cantaro  di  100  Rotoli. 
Barile  di  20  Cannale  . 
Cannata  di  Once  48 . . 
I Barile  di  33  Cannale  . 
I Cannata  di  Once  48  . . 
^ Barile  di  30  Caraffe  . . 
j Caraffa  di  1 Rotolo. . . 
1 Barile  di  40  Caraffe  . . 
I Caraffa  di  Once  24. . . 
Barile  di  24  Cannate  . 
Cannata  di  Once  48  . 
Barile  di  44  Caraffe  . . 
Caraffa  di  Once  26  '|, 
Barile  di  22  Cannate  . 
Cannata  di  Once  48 . . 
Cannata  di  Once  48. . 
Barile  di  50  Caraffe  . . 
Caraffa  di  t Rotolo... 


Ettolitri 

0.436250 

Ettolitro 

Litri 

0,727084 

Litro 

I. 

Ettolitri 

0,428589 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

Litri 

0,893894 

Litro 

Ettolitri 

0,424303 

Ettolitro 

Litri 

0,883965 

Litro 

Ettolitri 

0,285726 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

1,785789 

Ettolitro 

0,892894 

Id. 

0,257154 

Id. 

Lilrt 

1,285768 

Litro 

Titolici 

0,424303 

Ettolitro 

Litri 

1,285768 

Litro 

Ettolitri 

0,267868 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Fltnlitri 

0,257154 

Ettolitro 

Litri 

0.642884 

Litro 

Ettolitri 

0,308584 

Ettolitro 

Litri 

1,285768 

Litro 

Et  lolita  l 

0,310370 

Ettolitro 

Litri 

0,705386 

Litro 

Ettolitri 

0,282869 

Ettolitro 

Litri 

1 ,285768 

Litro 

1,285768 

Id. 

Ettolitri 

0.446447 

F.ltnlitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Barili 

2,292262 

Cu.lTi 

1,375357 


Barili 

2,333236 

Caraffe 

1,119953 


Raillì 

2,799883 

Piate- 

1,1  19953 


r.,  li 

2,356804 

(lat  a He 

1,131266 

Barili 

3,499854 

Caraffe 

1.119953 

Some 

0,559977 

Cantari 

0,119953 

Bai  ili 

.3,888727 

Cannale 

0,777745 

finii 

2,356804 

ÒJ77745 

Barili 

3,733178 

Caraffe 

1.1 19953 

Barili 

3,888727 

Carati* 

1,555491 

finii 

3,240606 

Cannale 

0,777745 

Barili 

3.221900 

Caraffe 

1,41*663 

Bulli 

3.535206 

Cannile 

0,777745 

0,777745 

Barili 

2.239901 

Cu.' 

1,119953 
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Provincia  di  COSENZA. 


Cirtondari»  di  CASTROTItUM. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

1 VALORE 

In 

DENOMINAZIONE 

VAIORE 

in 

j MISt'nK  LOCALI 

Hiiure  da  eli». 

1 

1 

CaSTROVOLARI,  FrASCINETO,  SaN  Basile  , 

San  Lorenzo  pel  Vallo,  Terranova  di 

Li  ira  di  Hololi  2,64  pari  a 

Litri 

Sibari,  Cassano  all'Ionio.  Fianca  villa 

rhitogr.  2,352 

2,575550 

Litro 

0,388267 

Marittima,  Cerciiivra  si  Calabria 

Saracena 

Caraffa  di  Rotoli  */,,  pari 
a Chilogrammi  0,594 

' 0,650391 

Id. 

Ctrif» 

1,537536 

Morano  Calabro,  Laino  Borgo,  Laino  Ca- 

STELLO,  MaLVITO,  S.  DONATO  DI  NlNRA, 
S.  Sosti,  Firmo,  Santa  Caterina  Albanese, 

Caraffa  di  1 Botolo  pari  a 
Chilogrammi  0,891 

0,975587 

Id. 

1,025024  t 

Sant'Agata  di  Esaro,  Civita,  TrerirìcCi 

Morranno,  Papasidero 

Caraffa  di  Rotoli  0,84  pari 
a Chilogrammi  0,748 

0,819493 

Id. 

t, 220267  ; 

AcOLAFORMOSA,  AlTOSIONTE,  VlLLAPlANA, 

Litra  di  Hololi  1,44,  pari  a 

1,404845 

Id. 

Lilra 

0,711822 

Lungro 

Caraffa  di  Rotoli  0,66  pari  a 

G»r*lT« 

Chilogrammi  0,588 

0,043887 

Id. 

t, 553066  1 

Speziano  Albanese 

Soma  di  Rotoli  160  pari  a 

Ettolitri 

Som" 

Chilogrammi  1 42,560  .... 

1,560939 

Ettolitro 

0,640640 

Tarsia 

Soma  di  Rotoli  50,4  pari  a 
Chilogrammi  44,906  

0,491696 

Id. 

2,033778 

Platici 

Barile  di  Rotoli  32  pari  a 
Chilogrammi  28,512 

0,312)88 

Id. 

Barili 

3,203200 

Ajeendolara, 

Militro  di  Rotoli  4 pari  a 

Litri 

Militri 

Chilogrammi  3,561 

3,902348 

Litro 

0,256256 

Castroregio 

Pignatta  di  Rotoli  2,  pari  a 
Chilogrammi  1,782  

1,951174 

id. 

Pianali* 

0,512512 

Roseto  Capo  Spulico,  Oriolo 

Lilra  di  Rotoli  3 pari  a Chi- 
logrammi 2,673. 

2,926761 

Id. 

Liire 

0,341675 

Canna,  Nocara 

Lilra  di  Rotoli  2,88  pari  a 
Chilogrammi  2,566  

2,809691 

Id. 

0,35591  ! 

. Rocca  Imperlale 

Pignatta  di  Rotoli  5 '/»  pari 
a Chilogrammi  4,752 .... 

5,20313) 

Id. 

Pignatta 

0,192192 

11  Barile  legale  si  divida  in  CO  Caraffa. 

12  Barili  fanno  una  Rotte. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillala  che  dovevano  contenere  c non  servono  elio 

di  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volùmo  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi  perchè  nel  sistema  metrico 

napolitano,  1 olio  misuratasi  a peso  e non 

a capacità, 

PESI 

Rotolo  

Clii1"f;rj««rul 

0,890997 

Chiiogramnta 

Rotoli 

t.122338 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Libbra  

0,320759 

,d. 

Libbra 

3,  Il  7603 

17 
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Provincia  di  COSENZA. 


Circondari*  di  C1$TR0nil4ll. 


Secondo  la  leggo  del  1840  cento  Botoli  fanno  un  Cantaro. 
Il  notolo  è d'Once  33  e si  divide  in  1000  Trappeei. 

La  Libbra  si  divide  in  f?  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappcsi. 


I Vfllv  IA  II*  vO  f iuppi:ni.  - I 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  conto  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e dello  merci  si  usavano  ancho  Rotoli  ui  oncc  du,  do,  dy,  M,  io,  oz,  ou. 
fili  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 


il  Trapper  in  20  Acini.  . 4 . . 

I gioiellieri  dividono  lOnciii  in  130  Carati,  il  Carato  in  4 Grani* 
I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 

I la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  .Scrupolo  in  2 Oboli, 
l Obolo  in  10  Acini. 

Dramme  1 '|t  fanno  un  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  la  Decina,  peso  della  lana* 
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CIRCONDARIO  DI  PAOLA 


MISORE  LOCALI 


COMUNI 


Tom  i Comesi  dil  encomialo  . 


Tmi  i Concia  del  CacostDiaio . 


— 1 1 

1 

1 1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 

M*l  ri 

Cina# 

i Canna  

2,115503 

Metro 

0,378000 

... 

Palmi 

| Palmo 

0,261550 

Id. 

3,780000 

Misure  abvtiee  anteriori  al  4840. 

HtUi 

Cairn# 

i Canoa 

2,409360 

Metro 

0,471077 

| Palmo 

0, *63670 

ld. 

Piloti 

3,792619 

I Le  Canna  legale  «I  dluid#  in  10  Palmi. 

II  Palmo  lesalo  mhuo  la  dMeione  decimale. 

| 700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale.  . , , . 

Secondo  l’uso  abuaivo  anteriore  al  1840  la  Canna  ai  draide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

IO  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Pasco. 

1 10  Passi  fanno  una  ^Catena. 

Come*base  deH^mìsure'ngrarie,  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi  al  usarono  pure  nelle  sarto  località  Passi  da  terra  di  Palmi 
4,  5 Ma,  «.  7 ‘la.  7 ‘la.  ».  I7>  ,8- 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misura  legati  seconda  la  legge  del  4810. 


Tutu  i Coauin  »kl  Cntconvaeio 


J Moggio 

*6,998681 

Ara 

1 Palmo  quadralo 

Mdlri  quadrali 

0,069987 

Metro  quadr. 

Moggia 

0,1  42884 

Piloti  quadrati 

41,288400 


Misure  abusò*  anteriori  al  4810. 


Tutti  i Comumi  net  encomiato 

Paota,  San  Locino,  Pescamo,  Crrasao, 
Beltedsek  Mìiuttimo,  Bottai  oso.  Bo- 
mtati,  Dnuairn,  S Grano  < Giboua, 
Mair.aà,  Oasottaaso,  Vinicaio,  Santa 
D omerica  Ialao»  Scalea, Tortora,  Cleto, 
S.  Piano  ir  Amartea  ....  : 


Laco,  &ULLO  si  Calabria,  TittiTi 


FiuuarsBDDO  Bacuo,  LoRcoaiasi. 


Palmo  quadrato 

Metri  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr. 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 1/3  di  lato. . .. 

1 Vignale  di  4600  Passi  qua- 
\ arati  di  Palmi  5 '/,  di  lato 

FKar» 

0,336186 

Etlara 

I Moggio  di  900  Passi  quadr. 
i di  Palmi  8 di  iato 

1 Vigna  di  4600  Passi  quadr. 

! di  Palmi  6 di  lato 1 

Tomolata  di  3600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 di  lato. . 

0,100116 

ld. 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  42  di  lato 

Tomolata  di  905  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato 

0,353910 

Id. 

Palmi  qudnli. 

41,383963 


Moni* 

*,974893 


8,197*15 


Tamil».* 

2,8*5579 
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Pi  orim  i a di  COSEPiZA. 


Circondai)  di  PAOLI, 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

| 

Falconara  Albanese 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lato 

Tomolo  di  <00  Passi  quadrali 
di  Palmi  16  di  lato 

Etur» 

0,177976 

Etlara 

Tomoli 

5,618735 

Il  Moggio  legale  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  ledale. 

61  Palmi  quadrali  abusivi  fanno  la  Canna  quadrata  abusiva. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Titti  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Palmo  cubo j 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
Palmo  cubo I 


Metri  cubi 

0,018515 


Metri  rubi 

0,018331 


Metro  cubo 


Metro  cubo 


Primi  cubi 

54,010153 


Palai  cubi 

54,552903 


Secondo  la  leggo  del  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  1 uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cube. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriclto  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  9 '1,  fanno  una  Soma  per  l'arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Tomolo | 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Ettolitri 

0,555451 


Torri  i Comuni  del  Circondario I Tomolo 

11  Tomolo  legale  ed  abusivo  si  divide  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Minile  legali  secando  la  Irriga  del  1840. 


Ettolitri 

0,553189 


Ettolitro 


Ettolitro 


Tomoli 

4,800338 


Tomoli 

1,807700 


Titti  i Collusi  dei  Circondario 


1 Barile 

Ettolitri 

0,436250 

Ettolitro 

I Caraffa  di  Once  27,443  .... 

Litri 

0,727084 

Litro 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
■abiure  e.  ,1ro. 


Paoli,  Lago,  Cleto,  Falconala  Albanese 

S.  Lucido,  Cetharo.  Ai  ci,  i.o  in  Calabria, 
Temuti 


Cannato  ili  Ont  e 48  . . 
Barile  ili  30  Catinaio . 
Cannata  di  Once  48 . . 


Litri 

1,385768 

EMoMl.i 

0,385730 

Liln 

1,385768 


Litro 

Ettolitro 

Litro 


Barai  i 

3,393263 

C.r.ff. 

4,375357 


Cannate 

0,777745 

Varili 

2,592485 

Catinaio 

0,777745 
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Provincia  di  CQSKìNZV 


Circoodario  di  PAOLI. 


_ 0 l Barile  di  *0  Cannate 

rrscu.no . Guardia  Piemontese ' 

I Cannata  d'Once  48 . . 

Bom  ricino,  Diamante,  Oasomarso,  S.  Gì-  J Barile  di  60  Caraffe. 
reto,  Scalea j Caraffa  di  0ncc  s| 

„ t Barile  di  40  Caraffe  . 

Boximi { 

I Caraffa  di  Once  04.  . 

_ „ t Barile  di  60  Caraffe . 


Boximi. 


Grisolia,  Mutai  . 


Caraffa  di  t Rotolo  . 


..  Barile  di  60  Caraffe 

Verbicaro 

Caraffa  di  Once  24  *j, 

Aieta,  Sarta  Domenica  Ialao Cantaro  di  1 00  Rotoli 

Tortora Soma  di  A 28  Rotoli 


Longobardi  . 


Barile  di  36  Caraffe  . 
Caraffa  di  Once  48. . 


| Barile  di  Quartucci  43*1,... 

I Quartuccio  di  < Rotolo 

_ „ l Barile  di  Quartucci  42  */.. . . 

Belmoxte  Calabro j 

f Quartuccio  di  A Rotolo 

„ _ t Barile  di  Quartucci  43  */,. . . 

t Quartuccio  di  A Rotolo 

„ 'l  Soma  di  A20  Cannale 

SERRA  D AlELLO . j 

I Cannala  d'Once  48 


S.  Pietro  ir  Amartea  . 


Serra  d'Airllo. 


MirtPf  dia  Olio. 

^*0Li Litra  di  Rotoli  4,32  pari  a 

Chilogrammi  3,849  

Fuscaldo,  Guardia  Piemontese Litra  di  Rotoli  3.A2  pari  a 

Chilogrammi  5,780  

Cetraro,  Amartea ...  Staio  di  Rotoli  A0  l/j  pari  a 

Chilogrammi  9,207  

Belvedere  Marittimo,  Boritati,  S.  Gineto  Litra  di  Rotoli  3 pari  a Chi- 
logrammi 2,673 

Diamante Litra  di  Rotoli  3 pari  a 

Chilogrammi  2,970  

Grisolia,  Omomaeso.. Caraffa  di  A Rotolo  pari  a 

Chilogrammi  0,891 

Mutai,  Aieta Mililro  di  Rotoli  4 pari  a 

Chilogrammi  3,664 

A ersicabo Staio  di  8 Rotoli  pari  a Chi- 

logrammi 7.128 ........ . 

- Ì 


Ettolitri 

0,237154 

Lari 

A, 285768 

Ettolitri 

0,385730 

Litri 

0,642884 

rn.'L.tti 

0,257454 

Litri 

0,642884 

Ettolitri 

0,535737 

litri 

0,892894 

F-H.  litri 

0,396445 

1 Ut, 

0,660742 

E41olitri 

0,892894 


0,462876 

Ulti 

4.285768 

Etiolilrì 

0,389897 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

0.380968 

Litri 

0.892894 

Eli  .Ut  ri 

0,386921 

Ulti 

0,892894 

Enduri 

4,542924 

uni 

1.285768 


Litri 

4,214536 


Ettolitri 

0,40084  1 

Uni 

2,926761 


0,975587 


3,902348 


7,804696  ; 


Borili 

3,888727 

Cioula 

0,777745 

•tirili 

2,392485 

Caialtr 

4,555491 

Urlìi 

3,888727 

Caralir 

1,553494 

•tirili 

4,866589 

Cara  (Te 

4.1  4 9953 

Barili 

2,522418 

Caraffe 

4,513454 

Cantari 

4,4  19953 

Some 

0,874964 

Barili 

2,460404 

Caraffe 

0,777745 

Barili 

2.564770 

Qiaarltirci 

1.1  10953 

Barili 

2,624891 

Quartine! 

4.149953 

Barili 

2,584508 

Quartarcl 

4,449953 

Some 

0,648124 

Cannale 

0,777745 


l-itra 

0,237274 


Siala 

9,919586 

Lltre 

0,344675 


0,307507 

Corono 

1,025024 

•liltlri 

0,236256 

Sloia 

0,128128 
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Falconara  àlbanesb,  Longobardi,  Lago,  ! ..... 

FluMHtltDDO  Bacilo,  Beuiohtf.  Cile-  ( Ltlra  di  Rotoli  1,44  pari  a 

nao,  S.  Pietro  ik  Amenti»,  Abu.o,  f Chilogrammi  1,283  1,404H4a 

Cleto,  Temuti,  Serra  d’àibllo ) 


Liti* 

0,711822 


Il  Barila  legale  ai  divido  in  60  Caraffe. 

1 !p«ir iiduUtì0  nelfe  m “ura  da  vino  anno  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere  e non  servono  che 

l ».i3"rati“3l.a»uÌ«  da  olio  aooo  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  conferai  giacché  nel  aiatema  metrico 
napolitano  l'olio  ai  misurava  a peso  e non  a capacità. 


Torri  i Covoni  del  Circondario 


Chll*  grata»'  i 

0,890997 

Chilogramma 

| Libbra 

0,320759 

ld. 

Rullili 

1,122338 

Libbre 

3,117605 


Secondo  la  logge  del  1810  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è dionee  33  ’J.  e si  divide  in  1000  Trappen. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 

l'Oncia  in  30  Trappesi.  ....  . „ . . ■ . 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  Jj,  ^*aro  piloto.  <in  ^ 39  42  4 4 48,  52,  56- 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  speculi  di  Once  30,  35,  W,  «,  i» 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  divìdono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli. 

1 Obolo  in  10  Acini. 

Dramma  1 '|*  fanno  un  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  la  Decina,  peso  delia  lana 
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CIRCONDARIO  DI  ROSSANO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  inondo  la  legge  del  1 8 io. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondaiio  . 


i Canna 

Sidri 

2,645503 

Slelro 

1 Palmo 

0,264550 

Id. 

Misure  abusare  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 


i Canna 

Metri 

2,109360 

Metro 

I Palmo 

0,263670 

Id. 

ClllH 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


C«uue 

0,474077 

Palmi 

3,792619 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi, 

Il  Palmo  legale  segue  la  divisione  decimalo. 

70U  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

La  Canna  abusiva  si  divide  fn  8 Palmi. 

Il  Palmo  abusivo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

IO  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio.  n . , . ,,  n . . c ,,  • ,,  7 

Come  base  delle  misuro  agrarie  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi,  si  uWftDO  pure  Passi  da  terra  di  Palmi  » !..  7 7 1, 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  .mondo  la  legge  del  1840. 


Tctti  i Comuni  del  Circondano 


i Moggio 6,998684  Ara 

I Metri  quadrali 

) Palmo  quadrato 0,069987  Metro  quadr. 


Misure  abusive  anterioii  al  1840. 


I Metri  quadrati 

Palmo  qnadralo | 0.0695Ì2  Melro  quadr. 

Rossano,  Caloveto,  Paludi,  Calopehati,  i Moggio  di  900  Passi  quadrali 
Mandatqriccio  Caeiati,  Scala  Coeu,  | di  Palmi  7 ’/,  di  (alo.... 

Bocchicliero,  Campana,  Corigliako  Ca-  . 0,336480  Ellara 

labro , Loncobucco,  S,  Gioegio  Alba-  I Vignale  di  1600  Passi  qua- 
nesb,  Santa  Sofia  d'Epieo I drali  di  Palmi  5 /,  di  lato 

Crollati Moggio  di  900  Passi  quadrali 

di  Palmi  7 */. ' MS77"»  ,d- 

Il  Maggio  legale  è di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legali  Tanno  la  Panna  quadrala  legai». 

La  Canna  abusiva  è ai  64  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  seeondo  la  legge  del  1840. 


0,367771 


Moffia 

0,1 4*884 

Palmi  quadrati 

1 M88100 


Palmi  quadrali 

(4,383963 


Maggia 

*,971893 


1,719085 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


. I Metri  rufcl  I , | 

Palmo  cubo 0,018515  | Melro  cubo  | 54,01015* 
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Provincia  di  COSENZA 


CitctUirio  di  ROSS 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


muchi:  vernicile 


MISURE  METRICHE 


GENOMI  NAZIONE 


VALORE 

In 

MUCILK  LOCALI 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tom  i Comuni  del  Cibcondabio I Palmo  cubo 


Mairi  culai 

0,018331 


Metro  cobo 


Piloti  «ubi 

54,552903 


Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cobi  fanno  la  Canna  cuba* 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  oquivale  ad  un  quarto  di  Canna  cubi»  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  ouuivalo  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 'li  fanno  la  Soma  da  arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  Ugge  del  4840. 


Ettolitri 

0,555454 


Ettolitro 


Tomoli 

4,800338 


Ettolitro 


Tomoli 

4,807700 


Tutti  i Uomini  bei.  Cibcokdasio I Tomolo 

I I 4 

Misure  abusive  anteriori  al  <810. 

Il  Ettolitri  | 

Tomolo 0,553489 

Il  Tomolo  legalo  si  divide  in  24  Misure. 

Il  Tomolo  abusivo  si  divide  ancho  in  24  Misure.  e<l  abitualmente  in  2 Mezzette  o 4 Quarti. 

Lo  alterazioni  arrecate  successivamente  nella  misura  degli  aridi  portò  che  nei  seguenti  Comuni  si  trovassero  in  uso  le  in- 
frainuicato  misuro  speciali. 

In  Rossano  ed  in  Paludi  un  Tomolo  raso  con*:  turato  eguale  a Litri  56,5952  diviso  in  2 Mezzette, 
la  Mezze  tu  in  4 Stoppelli, 
lo  Stoppello  in  duo  Mezzi. 

Nel  Comune  di  Cariati,  Tomolo  raso  detto  eguale  a Litri  41.1552  diviso  in  Quarti,  Ottavi,  Sedicesimi  e Trentad ueelml. 

In  Congliano  Cai abro,  Tomolo  colmo,  ritenuto  eguale  a Litri  57,6834,  diviso  in  4 Quarti,  il  Quarto  in  2 Stoppelli, 
lo  JStoppello  in  2 Moliture.  ™ ' 

In  propalati,  Tomolo  colmo  detto  eguale  a Litri  62,4894  diviso  in  Ottavi.  .Sedicesimi  e Trentaduesimi, 
in  Longoluicco,  Tomolo  raso  ritenuto  eguale  a Litri  55,7420  diviso  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  2 Stoppelli. 

In  San  Cosimo,  Tomolo  colmo  ritenuto  eguale  a Litri  57,2712  diviso  in  Mezze,  Quarti,  Ottavi,  Sedicesimi,  Trentaduesimi. 

In  ban  Demetrio  Corone,  Tomolo  colmo  ritenuto  eguale  a Litri  59,7702  diviso  in  4 Quarti, 
it  Quarto  m 2 Stoppelli,  ’ 

lo  Stoppello  in  2 Mezzi. 

In  San  Giorgio  Àlbaiiesn,  Tomolo  colmo  ritenuto  «guaio  a Litri  60,1274,  diviso  in  2 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quarti,  ° ’ 

il  Quarto  in  2 Ottavi, 
l'Ottavo  in  2 Sedicesimi , 
il  Sedicesimo  in  2 Trentaduesimi. 

In  Santa  Sofia  d’Epiro,  Tomolo  colmo  considerato  eguale  a Litri  61,2018  diviso  in  Mezzi,  Quarti,  Ottavi,  Sedicesimi,  Tren- 
taduesimi. ° ’ i x » » 

^•^TiMiSSwimT686*  ^0,nt,*°  00,11,0  ritenuto  eguale  a Litri  61,5360 diviso  egualmente  in  Mezzi,  Quarti,  Ottavi,  Sedicesimi 

misure  di  capacità  pei  liquidi 

Misure  legali  secondo  la  Ugge  del  4840. 

Boxili 

2,29220* 

Caraffe 

4,375357 


Tutti  i Comuni  dei.  Cibcóndajmo  . , . . , 

j Barilo 

Ettolitri 

0,436250 

Litri 

Ettolitro 

- 

( Caraffa  di  Once  27,1  A3  .... 

0,747084 

Litro 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
Misure  «la  via*. 


\ Barile  di  40  Caraffe 

Il  tolti  ri 

0.289298 

Litri 

Ettolitro 

, •!  Caraffa  di  Once  37 

0,733344 

Litro 

Barili 

3,456646 

Caraffe 

1,383659 
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Provincia  di  COSENZA. 


CirconJarò  di  ROsSVAO. 


Cropalati  , BoCCUIGLtERO. 


Cariati,  Cu. ormiti  . 


•MaN'DATOKICCIO. 


I Barile  di  Caraffe  33 . 

CaLOTHTO { 

I Caraffa  di  I Redolo . . 

_ _ I Barile  di  Caraffe  32  . 

CaoPiLiti , BoccuiGLtaao i 

' Caraffa  di  I Rotolo.. 

„ i Barile  di  42  Caraffe. 

PaLCDI I 

I Caraffa  di  Once  24.  . 

_ i Barile  di  44  Caraffe. 

Cariati,  CiLormin ì 

I Caraffa  di  Once  24  . . 

I Barile  di  40  Caraffe . 

Mandatoriccio { 

t Caraffa  di  Once  26. . 

i Barile  di  52  Caraffe. 

Campana ; 

r Caraffa  di  Once  24. . 

I Barile  di  40  Caraffe . 

Longoblcco  

I Caraffa  di  Once  24.. 

t Barile  di  48  Caraffe . 

Corigliano  Causilo , i 

I Caraffa  di  Once  21 . . 

S.  Cosimo,  San  Demetrio  Corone,  San  | Barile  di  24  Cannale 
Giorgio  Albanese | Cannata  d'Once  48 . . 

( Barile  di  40  Caraffe . 

S.  Sofia  D'Ermo ! 

I Caraffa  di  Once  30.  . 


Longoblcco 


Comgluno  Calabro  . 


S.  Sofia  d’Epiro  . 


Ettolitri 

0,294655 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

0,185726 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

0,2700  U 

Litri 

0.642884 

Ettolitri 

0,282869 

litri 

0,642884 

Ettolitri 

0,278583 

■Atri 

0,696458 

Enduri 

0,334300 

Litri 

0,042884 

Cll.lilri 

0.257154 

litri 

0.K4288Ì 

Ettolitri 

0,508584 

Litri 

0,613884 

ruoli!  ri 

0,308584 

Litri 

1.285768 

T tal  ètri 

0.321442 

Litri 

0.8n360"> 


il  Barile  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 
13  Bariti  fanno  una  Botte. 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


Mi  mi  re  da  alio. 

Rossano,  Caloeeto,  Calopeziati,  Manda- 
roMcao,  Caiuati,  Longoblcco,  Paludi, 
Pietra  Paola,  Camfana,  Boccuiguero 

Soma  rii  Rotoli  160.  pari  a 
Chilogrammi  t 42.560  .... 

Ettolitri 

(,560939 

Ettolitro 

S.  Giorgio  Albanesi 

Cannala  di  Rotoli  2,  pari  a 
Chilogrammi  1.782 

Litri 

4,951174 

Litro 

S.  Demetrio  Corone,  Vaccariezo  Albanese 

Quarluccio  rii  \ Rotolo,  pari 
a Chilogrammi  0,891....'. 

0,975587 

ta. 

S.  Sofia  di  Epiro 

Litra  di  Rotoli  2,64,  pari  a 
Chilogrammi  2,362  

2,575550 

id. 

S.  Casino 

Soma  di  {20  Caraffe  rii  Once 
48,  pari  a Chilog.  153,964 

Ettolitri 

1,685814 

Ettolitro 

Corigluno  Calabro ' 

Pignatella  rii  Once  8 ’/4,  pari 
a Chilogrammi  0,221  

Uni 

0,241458 

Litro 

Nel  Comune  ui  Cariati  si  usala  pura  pel  vino  una  CaralTu  corrispondente  a Litri  0,6072  divisa  in  duo  Marre. 
In  Cropalnti  una  Caraffa  da  vino  corrispondente  a Litri  u.iteG. 
in  I,ongoLucco  una  Caraffa  da  vino  corrispondente  a Litri  0,5864. 

Nei  Comuni  di  San  Demetrio  Corone  e San  Giorgio  Albanese  la  Cannata  da  vino  si  divideva  in  2 Caraffa. 

In  Santa  Sofia  d'Epiro  due  Caraffe  da  vino  formano  una  Cannata. 

Nei  Comuni  di  Rossano,  ('amali,  Longobucco  o Paludi  la  Soma  da  olio  si  divide  in  40  Militri, 
il  Mililro  b di  4 Rotoli. 


3.393798 
c.r,  ti. 

1,119953 

Varili 

3.499854 

Cimi. 

t , 4 1 9953 

Barili 

3.703550 

Caia  I- 

1,555491 

BmM 

3,535206 

Caraffe 

1,555491 

n.tiii 

3.589594 

Caraffe 

1,435838 

da;  ili 

2.991329 

Carofle 

1,555491 

Su  il, 

3,888727 

Caraffe 

t. 555491 

Bull, 

3.240606 

r,T,s. 

t ,555491 

nuli, 

3.240006 

Catin»lr 

0.777745 

nani, 

3,110982 

Calai. 

<,244393 


C»nnaU 

0,512512 

Quarturrl 

1,025024 

Litre 

0,388267 

Some 

0,593185 

Plfnatelle 

4,1 4151 1 
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Provincia  di  COSENZA. 


CiranJin»  di  MUSIVI 


In  Cropslati  si  usava  puro  por  l'olio  un  notolo  corrispondente  a Litri  UOM.  .«nono  che 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillala  che  dovevano  contanere  e 
di  nomenclatura  distintiva.  . ...  . ...  ...  intrico 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenerai,  giacche  nel  «sterna  metrico 
napolitano  l'olio  ai  misurava  a peso,  non  a capacità. 


Tutti  i Comuni  df.l  Circondario  . 


t Rotolo 

CbUofnmrtiì 

0,890997 

Chilogramma 

1 Libbra 

0,320759 

Id. 

Rotoli 

1,122338 

UHM 

3,417605 


Secondo  la  leggo  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

11  Rùtolo  ò di  Once  33  e si  divido  in  1000  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  Iz  Once,  l’Oncia  in  30  Trappesi.  , 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  -al  I8ii  cento  Libbre  fanno  un  Lantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  puro  Rotoli  di  Duce  so,  08. 

(ìli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

1 farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  IO  Acini. 

Dramma  I '|*  fanno  un  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina  peso  della  lan». 


lo  ò di  t)nce  33  '),  e si  divido  in  1000  Trappesi. 
•ra  si  divide  in  12  Once,  l’Oncia  in  30  Trappesi. 

> l'uso  abusivo  anteriore  -il  I84ii  cento  Libbre  fan 
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PROVINCIA  DI  CREMONA 


CIRCONDARIO  DI  CREMONA 


COMUNI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Ttrm  t Comuni  gel  Ciato  ndaiiio  . 


Trabucco  milanese... 
Trabucco  cremonese . 


Ti  tti  i Comuni  bel  Circondario,  eccello  \ Braccioda  fabbrica  cremonese 
Isola  Doratesi Braccj0  milanese 


Isola  Dotaresi. I Braccio 


N«'f. 

2,61  44  40 

Metro 

2,901233 

M. 

0.483539 

ld. 

0,59*936 

Id. 

0,637973 

ld. 

Tnlwcelil 

0,382979 

o,3H68i 

Bri  :,  1 1 
2,068086 

4,680852 

4,567465 


Il  Trabucco  milanese  come  il  Trabocco  cremonese  si  dividono  in  6 Piedi, 

*1  Piede  in  12  Olire, 
l’Oncia  in  12  Punii , 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Braccio  da  fabbrica  cremonese,  il  Braccio  milanese  mi  il  Braccio  mantovano  si  dividono  rispettivamente  in  12  Oncc, 
l'Oncia  in  (2  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  dii.  Circondario 


Pertica  milanese 

Pertica  cremonese 

Braccio  d'asse  cremonese. 
Braccio  d'asse  milanese  . . 


Tutti  i Comui  del  Circondario  eccetto  | B™«ào  quadralo  milanese . . 0,3539*9 

Isola  Dovaarss Braccio  quadralo  cremonese.  0,233840 

Isola  Dovarese Braccio  quadralo 0,107009 

La  Pertica  milanese,  come  la  Pertica  cremonese,  si  divide  in  24  Tavole, 
la  Tavola,  di  quattro  Trabucchi  quadrati,  ai  divide  in  12  Piedi, 
il  Pi(9<le  in  1 2 Once , 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavolo. 

Il  Braccio  quadrato  t lanose,  il  Braccio  quadrato  cremonese  ed  il  Braccio  quadrato  d'isola  si 

l' Onci <i  io  12  Punti, 
il  Punti»  in  12  Atomi. 

MISURE  DI  VOLUME 


A/« 

6,5*5479 

E tiara 

Ptrtldi» 

1 5,278*20 

8,080*69 

ld. 

42,375520 

Melri  quadrali 

4,402859 

Metro  quadr. 

Braccia  fjtiadr. 

0,712830 

4,4)5798 

ld. 

0,706346 

0,353949 

ld. 

2,825263 

0,233840 

ld. 

*,276980 

0,407009 

ld. 

% *569*6 

dividono  in  12  Osco, 


Tutti  j Comuni  bel  Circondario ....... 

Songa 

Steri 

6.105032 

Siero 

Tutti  i Comuni  net  Circondario,  eccetto 

Braccio  cuba  milanese 

Meli!  culli 

0,210577 

Melro  cubo 

Isola  Dovausk 

Braccio  cubo  cremonese  — 

0,4  43056 

LI 

Isola  Dovarrsb 

Braccio  cubo  

0,259664 

ld. 

0,463799 

Inceli  cube 

4,748848 

8,845162 

3,851175 


La  Songa  è di  54  Braccia  cube  cremonesi,  ft  un  parallelepipodo  rettangolo  di  un  Trabucco  in  lunghezza,  mezzo  Trabucco 
in  larghezza  ed  in  altezza.  Si  divide  in  29  Oncie. 

11  Braccio  cubo  milanese,  il  Braccio  cubo  cromoneae  ed  il  Braccio  cubo  d'isola  si  dividono  in  12  Once, 

I Oncia  in  12  Punti , 
il  Punto  in  12  Atomi. 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  CREMONA. 


Circondario  di  UIEI01A. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

la  ' 

MIM.fcK  VEJKH7HE 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


M1ATKI  VOCALI 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 
Tutti  i Comuni  del  Circondario I Sacco  cremonese 


Di  olii  ri 

1,069338  I Ettolitro 


Sacelli 

0,935158 


Il  Sacco  cremonese  si  divido  in  3 Staio, 

10  Stalo  in  2 Mine, 

In  Mina  in  2 Quartari, 

11  Quartaro  in  3 Coppelli. 

Sì  usavano  pure  una  Soma  di  5 Stata,  cd  altra  Soma  di  4 Stala. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tetti  i Comuni  del  Circondario,  eccello 
Isola  Dovarese 

Isola  Dovarese 


il  Doccalo  in  2 Mezzi. 


Tutti  i Comuni  del  Cibcomhuio,  eccello 


La  Libbra  cremonese  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbro  fanno  un  Rubbo,  detto  anche  Peso. 

27  Libbre  fanno  un  Peso,  adoperato  poi  Imo. 

La  Libbra  di  Mantova  si  divide  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  fanno  un  Peso. 

La  Libbra  di  Cremona  negli  usi  medicinali  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

La  Libbra  di  Mantova  negli  usi  medicinali  si  divide  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  20  Granì. 

Poi  medicinali  usavasi  puro  la  Libbra  medica  di  Vieni'»  eguale  a grammi  420,003. 

1 gioiellieri  usavano  il  Marco  di  zocca  di  Milano  egualo  a grammi  «34,997. 


Ellulitri 

Srrnte 

Brenta  cremonese 

0, 47*655 

Ettolitro 

2,106793 

0,328264 

Id. 

1,892995 

.ata  mantovana  si  divide  in  55  Bo< 

*cali. 

PESI 

CU. Ingranimi 

Libbra 

| Libbra  di  Cremona 

0,309189 

Chilogrammo 

3,231134 

| Libbra  dì  Mantova 

0,3(4769 

Id. 

3,176929 

Digitized  by  Google 


Provincia  dì  CREMONA. 


Circondai»  di  C«AL«l6tl»IL 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DRIOKIBaLJONE 


VALORE 

in 

MML'U  NCTUOIC 


MISURE  METRICHE 


DIKOMIVUIONI 


Tutti 


MISURE  Dì  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

■ I Cuoia  Ili  I I Sacelli 

( Comuni  dm.  Circondami) Sacco  cremonese j 1 ,069338  j Ettolitro  j 0,935158 


il  Sacco  cremonese  si  divide  in  3 Sluia, 

10  Staio  in  2 Mine, 

la  Mina  in  2 Quartari, 

11  Quartaro  in  3 Coppelli 
Quattro  Staia  fanno  una  Soma. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

lml« 

2,  i 98793 
3,194516 


Toni  i Comuni  del  Circondario Brenta  di  Cremona 

Casalmacoiorr Brenta  casalasca  . . 


EU  Olita 

0,474655  ! 
0,455669 


F.Uolitro 

ld. 


La  Brenta  di  Cremona  si  divide  in  75  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi. 

La  Brenta  casalasca,  delta  Brentioa,  sì  divide  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  9 Pinta, 
la  Pinta  in  due  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi , 
il  Mezzo  in  2 Bicchieri. 


PESI 


Torri  i Commi  del  Cibconpìbio  I Libbra  di  Cremona 


Chilo  (ramni 

0,309489 


libbra 

Chilogramma  3,231434 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 

il  Denaro  in  24  Grani.  i 

25  Libbre  fanno  it  Rubbo , detto  anche  Peso.  _ % ¥ 

La  stessa  Libbra  per  gli  usi  farmaceutici  ai  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 

il  Denaro  in  24  Grani.  , 

I farmacisti  usavano  pure  la  Libbra  medica  di  Vienna  eguale  a Grammi  420.008.  _ A 

I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Milano  eguale  a Grammi  234,097,  cd  il  Carato  d Olanda  eguale  a Grammi  0,20667, 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  CREMA 


Comoai  dei  Mandamenti  di  Cima 


Mandamenti  di  Pindino  e SoKcmo 


Mandamento  di  PiKBIHO 

Mandamento  di  Sokcino  .... 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

«■tri 

Braccio  mercantile  . . .,  0.670164 

Braccio  milanese 0,594936 

Trabucco 9,8187(8 

Braccio  di  Milano 0,394936 

Trabucco  di  Milano  2,61  tuo 

Piede  liprando 0,446202 

Trabucco  di  Lodi 2,73(995 

Trabucco  di  Cremona 2,90(233 


Il  Bramu  mercantilo  di  Crema  come  il  Braccio  di  Milano  «i  diridono  in  12  Once, 
roncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  (2  Atomi. 

Il  Trabucco  di  Crema  come  quelli  di  Milano,  Lodi  e Cremona  ai  diTidono  in  6 Piedi, 

il  Piod',  in  12  Onco, 

I'Onris  in  12  Pont  , 
il  Punto  in  (2  Atomi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Tutti  i Comuni  nei.  Cwconjumo . | Braccio  quadrato  di  Milano 

i Pertica  di  Crema 

Mandamenti  di  Cuna J , „ 

j Braccio  d asse  di  Crema 


Mandamento  di  Sonano 


Mtlri  quadrali 

0,353949  Metro  quadr. 
7,627364  Ettara 

Molti  quadrati 

1 ,1 03496  Metro  quadr, 
7,(65243  Ettara 

Miti,  qmdnit 

(, il 5798  Metro  quadr. 

In 

8,080469  Ettara 

Mairi  quadrali 

0,233810  Metro  quadr. 
(,402859  Id. 

*6,545(79  Ettara 


1 Pertica  di  Crema 7,627364 

» ...  ...  Mairi  quadrati  I 

Braccio  d'asse  di  Crema  1,103496  Mei 

Aie 

I Pertica  di  Lodi 7,165243 

Mandamento  di  Pannalo  4 , . «mi  «*nu 

( Braccio  dasse  di  Milano  . (,415798  Mei 

Aro 

i Pertica  di  Cremona 8,080469 

I Mairi  quadrali 

Mandamento  di  Sonano ! Braccio  quadralo  di  Cremona.  0,233810  Mei 

f Braccio  d'asse  di  Cremona  1,402859 

I Aro 

Mandamenti  di  Pahdiko  e Sorcino  ..  ..I  Pertica  di  Milano 6,545179 

La  Pertica  consuona  di  Crema  come  quelle  di  Lodi»  Milano  e Cremona  si  dividono  in  24  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi, 
il  (Mede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Braccio  quadrato  di  Milano  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

, il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Braccio  quadrato  di  Cremona  ha  e«ual  divisione. 

Il  Braccio  d'asse  di  Crema  come  quelli  di  Milano  e di  Cremona  si  dividono  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

O Braccio  d’asse  di  Crema  è un  rettangolo  di  cinque  Piedi  di  base  ed  un  Piede  d'altezza. 

MISURE  DI  VOLUME 


I Mandamento  di  P innato 


Inerii 

I , 592172 


. Braccio  cubo  di  Milana 

Urlìi  cobi 

0, *10577 

Metro  cubo 

Piede  cubo  di  Lodi 

0,094403 

ld 

Stinga  di  Lodi 

5,097762 

I<L 
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Proiincia  di  CREMONA. 


Circondano  di  CiltK 


4ìl 


MISURE  LOCALI 

C O M li  N I 

DKVOMTS  A/JONE 

VALORE 

iu 

MlSt'HC  MEIftlCUK 

Mandamento  di  Soscnso j 

! Braccio  cubo  di  Cremona  . 

1 Songe  di  Cremona 

Mari  .uhi 

0,113056 

6,105032 

Mandamenti  di  Crema 

| Carro 

5,184073 

uun 

].!.VUniM710M-  i in 


I 


Oliti  it  cube 

8.845162 

Seugbf 

0.163799 

Cjrri 

0,192899 


Il  Braccio  cubo  di  Milano  come  quello  di  Cremona  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Song»  di  Lodi  e quella  di  Cremona  servono  por  la  legna  da  fuoco,  c si  dividono  in  Metà,  Quarti,  Ottavi. 

Il  Carro  di  Crema  si  usa  per  la  legna  da  fuoco  e si  divide  in  20  Quadrini, 
il  Quadrino  in  12  Once. 

11  Quadrino,  usato  più  comunemente  che  il  Carro,  è un  parallelepipedo  rettangolo  lungo  Piedi  2 •/, , largo  un  Piede,  alto 
un  Piede. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Mandamenti  di  Crema j 

| Soma  di  Crema 

Eilultlrl 

1,73484  4 

Ettolitro 

Som* 

0,569862 

Moggio  di  Lodi 

1,589566 

Id. 

0,629103 

.Mandamento  di  Pakdiko j 

Moggio  di  Alitano 

1,462343 

ld. 

0,683834 

' Moggio  milanese  da  «arlione. 

2,251033 

Id. 

0.444241 

Mandamento  di  Soxcirto 

| Soma 

4,800300 

Id. 

Su  eli» 

0,555463 

La  Soma  di  Crema  si  divide  in  1G  Staia, 

10  Staio  in  IO  Coppelli, 

11  Coppello  in  4 Misurini. 

Il  Moggio  di  Lodi  si  divide  in  8 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Qttartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

Novo  Staia  fanno  la  Soma. 

11  Moggio  di  Milano  si  divide  in  8 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari , 

11  Ouarlaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

La  Soma  di  Soncino  si  divide  in  10  Mine, 
la  Mina  in  2 Quartari, 
il  Quartaro  in  3 Coppelli. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Mandamenti  di  Crema 

Brenta 

Ettolitri 

0,485346 

Ettolitro 

Brenta  di  Lodi  da  latte  .... 

0,827538 

Id. 

Mandamento  di  Pakdiko 

Brenta  di  Lodi  da  vino  .... 

0,662030 

ld. 

1 

Brenta  di  Milano 

0,755544 

Id. 

Mandamento  di  Sonoro 

Brenta 

0,472500 

ld. 

La  Brenta  di  Crema  si  divide  in  32  Pinte, 
la  Pinta  iti  2 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaino. 

La  Brenta  di  Crema  si  divide  pure  in  4 Secchie  da  8 Piote  a)  IG  Boccali  ciascuna. 
La  Brenta  di  Lodi  pel  latte  si  divide  in  100  Boccali. 

La  Brenta  di  Lodi  pel  vino  si  divide  in  80  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaine  o Bicchieri. 

La  Brenta  di  Milano  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari , 

11  Quartaro  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaine. 

La  Brenta  di  Milano  si  divide  pure  in  6 Secchie  o Mine  da  IG  Boccali. 

Duo  Boccali  fanno  una  Pinta. 

Due  Mezzi  fanno  il  Boccale. 

Due  Zaine  o Bicchieri  fanno  un  Mezzo. 

La  Brema  di  Soncino  si  divide  in  72  Boccali, 

il  Boccale  iu  2 Me zai 


2,060386 

1/208404 

4,510506 

1,323550 

2,116402 


Digitized  by  Google 


Provin eh  di  CVIHWM. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

I VALORE 

| VALORE 

URNOMlXA/IONE  1 in 

DKNOMTN  AZIO  NE  in 

; MISI  PC  MEI  ItlCMH 

MLStr.K  LOCUI 

1 

PESI 

.Mandamenti  di  Crema  . 


Mandamento  di  Pampino  . . 


Castelletto  di  sopra.  Fresco,  Ccmignano 
sul  Naviglio,  Komankxgo  , Ticekgo, 
'Friburgo,  Trigolo  


Libbra  grossa  | 

CJiitofrtrmni 

0,8 1 3685 

Chilogrammo 

| LiMrf* 

1,228977 

Libbra  mozza  

0,759439 

Id. 

1,316761 

Libbra  piccola  

0,313474 

ld. 

3,071443 

Libbra  grossa  ili  Lodi 

0,748,181 

Id. 

1,336118 

Libbra  piccola  di  Lodi  .... 

0,310735 

Id. 

3,117843 

Libbra  grossa  di  Milano  .... 

0,701517 

Id. 

1,311416 

Libbra  piccola  di  Milano  . . . 

0,356703 

ld. 

3,060041 

Libbra  

0,315790 

Id. 

3.ICG6C6 

Libbra  di  Cremona 

0,309189 

ld. 

1 

3.231134 

La  Libbra  grossa  di  Crema  si  divida  in  HO  Once. 

La  Libbra  moria  di  Croma  si  divido  in  28  Once. 

La  Libbra  piccola  di  Crema  si  divido  in  I?  Once, 

POncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

Dieci  Libbre  grosso  di  Croma  fanno  un  Poso  intiero. 

Dieci  Libbre  mozzo  di  Crema  fanno  un  Peso  mozzo. 

Cinquo  Pesi  mozzi  fanno  un  Razzolo. 

Cento  Pesi  moni  fanno  un  Carro. 

La  Libbra  grossa  di  Lodi  si  divido  in  28  Once. 

La  Libbra  piccola  o sottile  di  Lodi  si  divjido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  21  Grani. 

25  Libbre  piccole  fanno  un  Rubbo. 

100  Libbre  grosse  fanno  un  Fascio. 

La  Libbra  crossa  di  Milano  si  divide  in  28  Once. 

La  Libbra  piccola  o Libbrctta  di  Milano  si  divido  in  12  One-», 
l’Oncia  in  24  Denari, 

il  Denaro  in  24  Grani.  - 

Venticinque  Libbre  piccolo  di  Milano  fanno  il  Rubbo. 

Cento  Libbre  piccolo  fanno  il  Quintale. 

Dieci  Libbre  grosso  fanno  il  Poso. 

Cento  Libbre  grosse  fanno  il  Fascio  o Centinaio. 

La  Libbra  di  Soncino  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Granì. 

Venticinque  Libbre  di  Soncino  fanno  un  Peso. 

La  Libbra  di  Cremona  si  divìde  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

Venticinque  Libbre  fanno  un  Rubbo  o Peso. 

Por  eh  usi  farmaceutici  lo  Libbra  piccolo  di  Croma,  Lodi,  Milano,  Soncino  e Cremona  «i  dividono  in  I?  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

I farmacisti  usavano  pure  la  Libbra  medica  di  Vienna  eguale  a Grammi  420,008. 

I gioiellieri  usavano  in  tutto  il  Circondario  il  Marco  di  Milano  eguale  a grammi  234,997,  cd  il  Carato  d’Olanda  ; 
t Grammi  0,20567. 

Nei  due  Mandamenti  di  Croma  si  usava  puro  il  Carato  di  Venezia  eguale  a Grammi  0,20703. 


Il 
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PROVINCIA  DI  CUNEO 


CIRCONDARIO  DI  CUNEO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

anteriormente  al  1818. 


Tutti  i Comuni  dfa  Circondario  . 


Tutti  i Comuni  dri.  Circondario 


Trabucco  

MmiI 

3,082596 

Metro 

Piede  liprando 

0,513766 

Id. 

Piede  manuale 

0,3*251 1 

Id. 

Piede  legale ... 

0,292561 

Id 

Raso 

0,59939* 

Id. 

Tesa 

1,713553 

Id. 

posteriormente  ni  1818. 

Trabucco  

Mairi 

3,086420 

Metro 

Piede  liprando 

0,51*103 

Id. 

Piede  manuale 

0,3*2936 

Id. 

Piede  legale 

0,29292* 

Id. 

Raso 

0,600137 

Id. 

Tesa 

1,71*678 

Id. 

Il  Piede  liprando  *i  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  iu  12  Atomi. 

6 Piedi  Formano  il  Trabucco. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio,  misura  itineraria. 

Il  Piede  manuale  ai  divide  in  8 Once, 
l’Oncia  in  12  Punti. 

5 Piedi  manuali,  ossia  40  Once,  formano  la  Tesa. 

Il  Piede  legale  corrisponde  ad  Once  6 o Punti  10  del  Piede  liprando. 

Il  Raso,  misura  mercantile,  si  divido  in  Metà.  Terzi,  Quarti,  Sesti,  Ottavi,  Sedicesimi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

anteriormente  al  1918. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . . . 


Trabucchi 

0,324403 

Pinti  li|>randl 

<,940411 

Piedi  manuali 

2,91  %<  4 

PI,  a,  l„|.l! 

3,418088 

Rati 

1,668352 

T«m 

0,583928 


Trabucchi 

0,324000 

Pipdi  ((prandi 

1,94*000 

Piedi  manuali 

2,910000 

Pi«di  letali 

3.413854 

Rati 

1,666286 

T«m 

0,583200 


1 Trabucco  quadralo 

Metri  quadrali 

9,502*00 

Metro  quadr. 

1 Piede  quadralo 

0,263956 

Id. 

J Giornata 

38,009599 

Cnluie 

EUara 

f Tavola  

38,009599 

Ara 

Trab.  quadrali 

0,105237 

Piedi  quadrali 

3,788517 

Clamai* 

2,63091* 

Tavole 

2,63091  4 
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Prorlotia  di  CUJiEO. 


Ciromdiiù  di  GTW 


Provincia  il!  CUNKO. 


SUD 


CirciwUrit  ii  CDJM 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

VALOIE 

VALORE 

DENOMINAZIONE 

la 

DENOMIva/IONE  ia 

Mut  ar  m>. mcic 

Nin  ne  LOCALI 

1 

I I 

Il  Piede  cubo  è di  1728  Onco  cube,  e si  divide  in  12  Once  di  Piede  cubo, 

1 Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  cubo. 

216  Piedi  cubi  formano  un  Trabucco  cubo,  che  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punii, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

3>  Piedi  cubi,  formano  il  Trabucco  camerale  da  muro  che  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Questo  Trabucco  camerale  da  muro  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  un  Trabucco  quadrato  por  base 
o 10  Once  di  altezza. 

li  Piede  manuale  cubo  è di  512  Once  cube. 

La  Tesa  cuba  che  sene  per  la  misura  del  fieno  e della  paglia  fc  di  125  Piedi  manuali,  e si  divide  in  5 Piedi  di  Tesa  cuba, 
il  Piede  in  8 Onde, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Putito  in  12  Atomi. 

100  Piedi  manuali  cubi  formhno  la  Tesa  da  lehna,  che  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  una  Tesa  qua- 
drata di  base  a quattro  Piedi  manuali  di  altezza. 

45  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  da  pozzi. 

2502  Once  cube  formano  il  Carro  di  pietra. 

2304  Once  cube  formano  il  Carro  di  sabbia. 


MISURE  M CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

anteriormente  al  1818. 


Titti  i Comuni  del  Cikonomuo 

Emina 

litri 

23,005550 

Ettolitro 

pMlfir'ormnilf  al  18(8. 

Titti  i Comuni  del  Circondario 

Litri 

23, 054974 
0,842448 

Ettolitro 

Tenda,  Bruì. 

Litro 

Catta* 

4,346776 


Ernia* 

4,337459 

Mutanti 

1,187017 


L Emina  si  divide  in  8 Coppi  o 16  Mezzi  Coppi, 
il  Coppo  in  24  Cucchiai. 

, Cinque  Emine  formano  il  Sacco. 

tj  Sei  Emine  formano  il  Sacco  camerale,  poco  usato. 

fi  Sei  Moturah  fanno  un  Quarto  che  corrisponde  alla  quarta  parte  dell'Emina  di  Nizza  ila  ritti  ma. 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

anteriormente  al  1818. 


Tutti  i 

Comuni  dei.  Circondario 

Brenta 

Litri 

49,28*690 

Ellolilro  ! 

Urtiti* 

2,029027  1 

Tutti  i 

Comuni  dei.  Circondario  ....... 

posteriormente  al  1#18. 
Brenta 

Litri 

49,306931 

Ettolitro 

Brente 

2.0281 12  i 

Vinadio 

e Comuni  del  Mandamento  .... 

Pinta,  misura  da  vino  . .. 

1,540841 

III. 

Piate  ! 

64,899023 

Texda, 

Briga 

Pinta 

4,423214 

Litro 

0,890302 

Digitized  by  Google 


La  Brenta  si  divide  in  36  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali  t 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

Dieci  Brente  formano  la  Carra. 

Otto  Brente  formano  un  Bottale. 

La  Pinta  di  Vinadio  si  divide  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini. 

La  Pinta  di  Tenda  è la  64**  parte  della  Carica  di  Vino  di  Ninta  Marittima. 


anterionnen/r  al  4848. 


Tutti  i Comuni  df.l  Circondario  .... 


Libbra  medica 


Chilogrammi 

0,368845  Chilogrammi 
0,307370  Id. 

0,245896  Id 


Libfcr. 

2,7)  ) )70 

Libbre  me4icb« 

3,253404 

ftUrcki 

4,066755 


potteriormenlr  al  4848. 


Tutti  i Comuni  del  Cibcondmuo  . 


Libbra  medica . 


Cbklofwaml 

0,368880 

Chilogramma 

0,307400 

Id. 

0,245920 

Id. 

UUn 

2,7)09)0 

liUtfr  cn«ai£li« 

3,253092 

Mudai 

4,066365 


La  Libbra  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave, 
l'Ottava  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granotti. 

25  Libbre  fanno  il  Bubbo. 

La  Libbra  medica  o farmaceutica  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli , 

10  Scrupolo  in  20  Grani. 

La  Libbra  medica  corrisponde  a 10  Onco  della  Libbra  mercantile. 
Il  Marco,  unità  di  poso  usato  dagli  orefici,  si  divide  in  8 Once, 
l'Ondii  in  24  Denari, 

11  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granotti. 

Il  Carato,  unità  di  peso  usato  per  lo  gemme,  è eguale  a 4 Grani* 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  Dì  ARRA 


i7t 


m 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMPCA7IO.NE 

Valghe 

io 

MISURE  METRICHE 

DESOMINAZIONL 

VALORE 

in 

Murai  LOCALI 

/ 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

anln  iiH  iHmte  al  1818. 
Trai)  ucce 

Metri 

3,082596 

.Metro 

Trebucrfei  1 

0,324402 

Piede  liprando  

0,5(3766 

w. 

Piedi  liprandt 

1,946411 

Piede  manuale  ... 

0,34251 1 

Id. 

Piedi  manuali  ! 

2.919614 

1 Tom  i Comuni  del  Circondario 

i 

Piede  ledale 

0,292561 

Id. 

Piedi  legali 

3,418088 

i 

Raso 

0,599394 

Id. 

ma, 

1 ,668352 

; ( 

Tesa 

1,712553 

Id. 

Tea* 

0,583923 

/ 

posUn  ioi  mente  al  1818. 
Trabucco 

Metri 

3,0804  20 

Metro 

Tulitici  Li 

0,324000 

Piede  liprando 

0,514403 

Id 

Pindt  li|wandl  • 

1,914000 

Piede  manuale 

0,342936 

Id. 

Fardi  manuali  1 

2,916000 

Totii  i Commi  dei.  Circondario 

Piede  legale 

0,292924 

Id. 

Piedi  legali 

3,413854 

I 

Raso 

0,600137 

Id. 

Raii 

1,666286 

Tesa 

1,714678 

Id. 

Tea» 

0,583200 

11  Piede  liprando  si  divide  in  12  Oncie, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

6 Piedi  formano  il  Trabucco. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio,  misura  itineraria. 

11  Piede  manuale  si  divide  in  8 Once, 

| l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi. 

5 Piedi  manuali  ossia  40  Once  formano  la  Tesa. 

Il  Piede  ledale  corrisponde  ad  Once  6 o Punti  10  del  Piede  liprando. 

11  Raso,  misura  mercantile,  si  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sesti,  Ottavi,  S 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

anterior mente  al  1818. 

( Trabucco  quadralo 

'dicesimi. 

Metri  quadrali 

9,502400 

Melro  quadr. 

Trab.  quadrati 

0,4  05237 

Tutti  i Commi  del  Circondario . 

Piede  quadrato 

0,263956 

Id. 

Piedi  quadrati 

3,788517 

Giornata 

Afe 

38,009599 

Ellara 

Giornate 

2,630914  , 

Tavola  

Ccntiar* 

38,009599 

Ara 

Tavole 

2,630914 

posteriormente  al  1818. 
Trabucco  quadralo 

Moiri  quadrati 

9,525987 

Metro  quadr. 

Trab.  quadrati 

0,104976 

Piedi  quadrati 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Piede  quadrato 

I Giornata 

0,264611 

Id. 

3,779136 

38,103948 

Ellara 

Giornate 

2,624400 

Tavola 

Cannare 

38,103948 

Ara 

Tavole 

2,624400 

Digitized  by  Google 


Provìncia  di  CUNEO. 


Circoadario  D'ALBI. 


Il  Piedo  quadrato  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadrato, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  quadrato. 

11  Trabucco  quadrato  si  divide  in  li  Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
il  Piede  in  12  Once  di  Piede  quadrato, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  19  Atomi  di  Piede  quadrato.  . ..  . ja  _»t  ..  _ , 

Quattro  Trabucchi  quadrati  formano  una  Tavola  che  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Dodici  Tavole  birmano  uno  Staro. 

Cento  Tavole  ffltmano  la  Giornata,  Puniti  più  usata  per  le  misure  agrario. 


MISURE  PI  VOLUME 

anteriormente  al  1818. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario . 


Tutti  t Comuni  df.l  Circondario  . 


Pipilo  cubo 

Metri  ewbl 

0,135611 

Metro  cubo 

Trabucco  cubo 

29,292062 

ni. 

Trabucco  camerale  da  muro. 

*,«68312 

id. 

Piede  manuale  cubo 

0,0*0181 

Id. 

Tesa  cuba 

5.022GH 

Id. 

Tesa  da  legna 

*,0*8116 

le. 

Tesa  da  pozzi 

1,808152 

!d. 

Carro  di  pielra 

0,203*17 

Id. 

Carro  di  sabbia 

0,180815 

Id. 

posteriormente  al  1818. 
Piede  cubo 

Metri 

0,130117 

Metro  cubo 

Trabucco  cubo  

29, *61 19* 

Id. 

Trabucco  camerale  da  muro. 

1,083*99 

Id 

Piede  manuale  cubo 

0,0*0331 

Id. 

Tesa  cuba 

5,0*1357 

Id. 

Tesa  da  legna 

*,633083 

Id. 

Tesa  da  pozzi 

1,81*887 

Id. 

Carro  di  pielra 

0,20*175 

Id. 

Carro  di  sabbia 

0,181*89 

Id. 

Pie4i  rubi 

7,3710»  1 

Tniaulii  mie 

0,031139 

Trab.  rsrorral» 

0,9*5800 

Pitti  man.  cnt-i 

■i  *,887288 
Tate  culx 
0,199098 

Tir»»’  ri»  le*BJ 

0,9*8873 

Uk  dii  post* 

0,553051 

Carri  di  pietre 

*,916010 

Curri  di  sabbia 

5.53051* 


PWJi  ■ al» 

7,3*66*0 

Trabucchi  cubi 

0,03*0*2 

Trab.  *301.  da  in. 
0,2**888 
Piedi  man.  cubi 

2*.  79*823 

T#ao  cuba 

0,198359 

Tei*  da  Upna 

0,2*79*9 

Trae  da  pota* 

0,550998 

Carri  di  pietra 

*,897759 

Cani  di  aabbia 

5,509975 


Il  Piede  cube  è di  1728  Once  cube  e si  divide  in  16  Once  di  Piede  cubo, 
l’Oncia  in  12  Punti, 

% il  Plinto  in  12  Atomi. 

21C  Piedi  cubi  formano  un  Trabucco  cubo,  che  si  divide  in  G Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

30  Piedi  cubi  formano  il  Trabucco  camerale  da  muro  che  si  divido  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi.  . 

Questo  Trabucco  camerale  da  muro  6 il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  un  Trabucco  quadrato  per  base 
e 10  Once  d'altezza. 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  CUNEO. 


Circondario  D'ALI  A. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

lo 

IUIII  MK1UIOIK 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

in 

msi  no  louu 


Il  piede  manuale  cubo  è di  512  Once  cube. 

La  Tesa  cuba  che  servo  per  la  misura  del  fieno  o della  paglia  è di  125  Piedi  manuali  cubi,  o si  divido  in  5 Piedi  di  Tesa  cuba, 
il  Piede  in  8 Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

tUO  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  da  legna  che  è il  volume  d’un  parallelepipedo  rettangolo  elio  ha  una  Tesa  quadrata 
di  base  e quattro  Piedi  manuali  d'altezza. 

45  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  da  Pozzi. 

2592  Once  cube  formano  il  Carro  di  pietra. 

2304  Once  cube  formano  >1  Carro  di  sabbia. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  (ILI  ARIDI 

anteriormente  al  1818. 


Titti  i Costi  vi  del  Circondario 


Titti  i Comuni  del  Circondario  . . 


Emina . 


fmtrriormeuie  al  1818. 


Emina . 


Litri 

23,005556 


Ulri 

«3,051974 


Ettolitro 


Ettolitro 


Emine 

4,346776  I 


4,337459 


L'Emina  si  divide  in  8 Coppi  o 16  Mezzi  Coppi  , 
il  Coppo  in  24  Cucchiai. 

Cinque  Emine  formano  il  Sacco. 

Sei  Emme  formano  il  Sacco  camerale,  poco  usato. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


anteriormente  al  1848. 

Tutti  i Comuni  del  Circondalo 

Brenta 

Litri 

49,284696 

Ettolitro 

potlertormenlt  al  1818. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Litri 

49,306931 

Ettolitro 

Comuni  'ielle  Lanche 

Carra,  misura  da  vino 

Ettolitri 

5,916831 

Id. 

Beoti  le 

2,029027 


Br*nu 

4,04811  i 

Carro 

0,169009 


La  Brenta  si  divide  in  36  Pinte, 

/a  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

Dieci  Brente  formano  la  Carro. 

Otto  Brente  formano  un  Buia! lo. 

La  Carro  delle  Langhe  si  divide  in  8 Sestari, 
il  Sostare  in  2 Barili. 


PESI 

anteriormetile  al  4 818. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Chilogrammi 

0.308844 

Chilogrammo 

Libbra  medica 

0,307370 

Id. 

Marco • 

0,445896 

Id. 

Uhl.ro 

2,711170 

IJWire  mediche  || 

3,253404 

Marchi 

4,066755 


Digitized  by  Google 


MISURE  I.0fAI.l 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

VAIARE 

vaiare 

DE\OM15A7IONF. 

In 

DENOMINA?  IONE 

in 

ninne  Mttfticiic 

ninni  LOCALI 

I 


posteriormente  al  18(8. 


Clitlegr-imini 

0,368880 


Chilogrammi!  I 


Tutti  i Comuni  pel  Circondario < Libbra  medica  . 


Libbre 

2,710910 

Libbre  mediche  j 

3.253092 

Hirtbi 

4,066365 


La  Libbra  si  divide  in  12  One/*, 
l’Oncia  in  8 Ottavi, 
l’Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

| 25  Libbre  fanno  il  Rubbo. 

La  Libbra  medica  o farmaceutica  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  20  Grani. 

La  Libbra  medica  corrispondo  a 10  Once  della  Libbra  mercantile  di  Torino. 


li  Marco,  unità  di  peso  usato  dagli  orefici,  si  divide  in  8 Once, 
l'Oncia  ki  24  Denari, 


il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

11  Carato  di  4 Grani  è l’unità  di  peso  usato  por  lo  gemmo. 
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CIRCONDARIO  DI  MONDOVI 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

anteriormente  al  1818. 


Tutti  i Commi  bel  Ciecoabaeio  . 


Trabucco  .... 
Piede  liprando  . 
Raso 


Piede  manuale. 


■feti! 

3,082596 
0,51 3766 
0,59939* 
1,712553 
0,34251 1 


posteriormente  al  * 818. 


Tutti  i Comesi  bel  CtacosBuio . 


Trabucco 

Piede  liprando . 
Raso 


Piede  manuale  . 


Metri 

3,086*20 

0,514*03 

0,600137 

*,71*678 

0,3*2936 


Il  Piede  liprando  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punii, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

6 Piedi  formano  il  Trahncro. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio,  misura  itineraria. 

II  Piede  manuale  6 di  8 Once;  cinque  Piedi  manuali,  ossia  40  Once  formano  la  Tesa. 
1 Piede  locale  oorrisponde  ad  Onco  6 e Punti  IO  del  Piede  liprando. 

U Raso,  misura  mercantile,  si  divido  in  Meta,  Tersi,  Quarti,  Sosti,  Ottavi,  Sedicesimi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

anteriormente  al  4818. 


Tutti  i Comuni  bel  Ciicosbario . 


Tutti  i Comesi  bel  Cieconbabio  . 


Trabucco  quadrato 
Piede  quadralo  . . . 


Metri  <|iu4ratl 

9,502400  Metro  quadr. 


Giornata 38,009599 

Cinturi 

Tavola  38,009599 


posteriormente  al  <818. 


Trabucco  quadralo 
Piede  quadrato  . . . 


Metti  uuadiali 

9,5x5987  Metro  quadr. 


0,26*611 

Art 

38,1039*8 

C«ntiar» 

38,1039*8 


Il  Piede  quadrato  ai  divido  in  12  Once  di  Piede  quadralo. 
l'Oncia  in  12  Punti,  ^ ’ 

il  Punto  in  12  Atomi. 


Digitized  by  Google 


MISURE  LOCALI 


' 

VAIjORK 

vaLOKE 

DENOMINAZIONE 

in 

DENOMINAZIONE 

n 

Min.'»  Mt.ta.iCMr. 

« tu  r.t  i oc  .i) 

Il  Trabucco  quadrato  si  divìde  in  f>  Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
il  Piede  in  12  Once  di  Piede  quadralo, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Quattro  Trabucchi  quadrati  formano  una  Tavola  che  ai  «lì \ ido  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Dodici  Tavole  formano  uno  Staro, 

Cento  Tavole  formano  la  Giornata,  l'unità  più  usati  per  le  misure  agrarie. 


MISURE  DI  VOLUME 

anteriormente  al  1818. 


Tutti  i Comuni  del  Circondàrio  . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Piede  cubo 

Mairi  <ul»i 

0.)  3561 1 

Melro  cubo 

Trabucco  cubo 

29,292062 

Id. 

Trabucco  camerale  da  muro. 

4,068342 

ld. 

Piede  manuale  cubo 

0,040181 

Id. 

Tesa  cuba  

5,022644 

Id. 

Tesa  da  legna 

4,018166 

Id. 

Tesa  da  pozzi 

1,808)52 

Id. 

Carro  di  pietra 

0,2034)7 

Id. 

Carro  di  sabbia 

0,4608)5 

Id. 

posteriormente  al  1818. 

Piede  cubo 

M*-|n  min 

0,136)17 

Melro  cubo 

Trabucco  cubo 

29,10)194 

id. 

Trabucco  camerale  da  muro. 

4,083499 

Id. 

Piede  manuale  cubo 

0,04033) 

Id. 

Tesa  cuba  

5,04)357 

ld. 

Tesa  da  legna 

4,033083 

Id. 

Tesa  da  poni 

1,81*887 

ld. 

Carro  di  pietra 

0,204)75 

Id. 

Carri  di  sabbia 

0,18)489 

ld. 

Piedi  cubi 

7,37401) 

Trabucchi  culi 

0,034)39 

Tnb.  e* lucrali 

0,340800 

Pirdi  ma.  cobi 

24,887384 

Toc  cuba 

0,199098 

TMt  de  logli 

0,248873 

T»«  d»  poeti 

0,55305) 

Cirri  di  pr)ri 

4,9100)0 

Corri  di  ubili»  | 

5,53053  i 


Piodj  rubi 

7,340040 

Trcbicrhl  rubi 

0,034012 

Tr*b.  enarrati 
0.244888 
Piedi  min.  cubi 

24,79)823 

Tei*  cube 

0,198359 

Tele  di  lojii 

0, 2179*9 

Tiu  d»  poni 

0,550998 

Cairi  di  furi” 

4.897759 

Cirri  di  ubbia 

5,509975 


li  Piede  cubo  è di  1728  Once  cube  e si  divide  in  12  Once  di  Piede  cubo. 
l’Oncia  m 12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

216  ,cuh*  Armano  un  Trabucco  cubo,  che  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  12  Once,  } 

l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  cubo. 

30  Piedi  cubi  formano  il  Trabucco  camerale  da  muro  che  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piode  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Q 0°*^ Onco *(UC al t^^eni^e  ^ mur0  * **  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo,  cho  ha  un  Trabucco  quadrato  per  5®*® 
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Provincia  di  CUNEO. 


CitfMiforto  di  IMDlfl 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

in 

KISL-RIC  HTTUICKB 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


valore 
niu'h  metu 


Il  Piede  manuale  cubo  è di  512  Once  cube. 

La  Tesa  cuba  che  servo  per  la  misura  del  fieno  o della  paglia  b di  125  Piedi  manuali  cubi  o ai  divido  in  5 Piedi  di  Tesa  cuba, 
il  Piede  in  8 Once. 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

100  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tosa  da  legna  cho  6 il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  una  Tesa  qua- 
drata di  base,  o quattro  Piedi  manuali  d'altezza. 

45  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  da  pozzo. 

2301  Once  cubo  formano  il  Carro  di  sabbia. 

2592  Once  cube  formano  il  Carro  di  pietra. 

MISURE  Dt  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

anteriormente  al  1818. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . . | Emina | 23,005556  ] Ettolitro 

posteriormente  al  1818 

Tutti  i Comuni  del  Circondario I Emina 


LI  in 

23,054974 


L'Emina  si  divide  in  8 Coppi  o 16  Mozzi  Coppi, 
il  Coppo  in  24  Cucchiai. 

Cinque  Emine  formano  il  Sacco. 

Sei  Emine  fanno  il  Sacco  camerale,  poco  usato. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

anteriormente  al  1818. 


La  Brenta  si  divide  in  36  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

Dieci  Brente  formano  la  Carra. 

Otto  Brente  formano  un  Botallo. 


PESI 

an/ertorwiente  al  1818. 


16770 


• Emine 

Ettolitro  4,337139 


Umile 

2,029027 


Tutti  i Comuni  del  Circondario j Brenta j 49,284696  | Ettolitro 

poiUriarmante  al  1818. 

I j Lini  I | Brente 

Tutti  i Comuni  del  Circondario I Brenta 49,306931  1 EUolilw  2,028112 


Tutti  i Comuni  del  Ciiiconduuo 


1 Libbra  

Chilogrammi 

0,368845 

Chilograroma 

Libbra 

2,71 1 1 70 

; Libbra  medica 

0,307370 

Id. 

Libbra  mediche 

3,253404 

f Marco 

0,216896 

Id. 

Marchi 

4,066755 

Digitized  by  Google 


posteriormente  al  <818. 


Tutti  i Coni  si  del  Circondario 


Libbra  medica . 
Marco 


0,368880  Chilogramma 
0,307400  ld. 

0,245920  ld. 


La  Libbra  ai  divide  in  12  Once, 

i 'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  GranoUi. 

25  Libbre  fanno  ir  Rubbo. 

La  Libbra  medica  o farmaceutica  si  divido  in  12  Onco, 

l'Onoia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Grani. 

La  Libbni  medica  corrisponde  a 10  Once  della  Libbra  mercantile  di  Torino. 
11  Marco,  unità  di  peso  usato  dagli  orefici,  si  divido  in  8 Onco, 

Tonda  in  24  Denari, 

11  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  GranoUi. 

Il  Carato  di  4 Grani  è l’unità  di  peso  usata  per  le  gemme. 
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CIRCONDARIO  DI  SALUZZO 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

DEMONI*  AZIONE 

E 9 

DENOMINAZIONE  1 

1 

i i 

1 

1 | 

MISI  HE  DI  LUNGHEZZA 

anteriormente  al  (818. 


Titti  i Uomi  ni  del  Ci»conb»«io  


Tot  ti  i Commi  del  Circondari» 


Bulino,  Poste  Cmanale,  Castel  Delfino. 


Trabucco  

Mairi 

3,082696 

Metro 

Piede  liprando 

0,513766 

Id. 

Piede  manuale 

0,3*251 1 

Id. 

Piede  legale 

0,292561 

Id. 

Raso  

0,59939* 

Id. 

Tesa 

1,712553 

Id. 

posteriormente  al  1818. 
Trabucco 

Mein 

3,086*20 

Metro 

Piede  liprando 

0,51**03 

Id. 

Piede  manuali' 

0,3*2936 

Id. 

Piede  legale 

0,29292* 

Id. 

Raso 

0,600137 

Id. 

Tesa 

1,71*678 

Id. 

Trabucco 

5,1**033 

Id. 

Trabucchi 

0,324403 

Piedi  (■prandi 

1,9*6411 

Piedi  manuali 

2,91961* 

Piedi  legali 

3, *18088 
T, 668352 

Tele 

0,583923 


Trabucchi 

0,324000 

Piedi  li|iramli 

1,9**000 

Piedi  numi  ili 

2,916000 

Pioli  Irgli, 

3,  *1385* 

"',666286 

Tese 

0,583200 

Trabucchi 

0,194*00 


Il  Piede  liprando  si  divide  in  12  Once, 

(Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

6 Piedi  formano  il  Trabucco. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio,  misura  itineraria. 

Il  Piede  manuale  ai  divide  in  8 Onde, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

5 Piedi  manuali  ossia  40  Oncn  formano  la  Tesa. 

Il  Piede  legale  corrisponde  ad  Once  ti  e Punti  10  del  Piede  liprando. 

Il  Raso,  misura  mercantile,  si  divide  in  Metà,  Terzi.  Quarti.  Sesti,  Ottavi,  Sedicesimi. 

Il  Trabucco  di  Bellino,  Ponto  Ghignala  e Castel  Dolìino  si  divide  in  16  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


anteriormente  al  1818. 


Trabucco  quadrai» 

3l*iri  ipLidral  1 

9,502(00 

Metro  quadr. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Piede  quadrato  

0,263956 

Id. 

Giornata  

Are 

38.009599 

Etlara 

Tavola  

Gniviera 

38,009599 

Ara 

Trob.  qtMdraU 

0,105237 

Piedi  quadrali 

3,788517 

Giornata 

2,63091* 

Tavole 

2,63091* 


Digitized  by  Google 


Ctreomfam  ili  MI,  1711. 


posteriormente  al  1818. 


Tutti  i Confimi  dei.  Circondario  . 


Trabucco  quadralo 
Piede  quadrato  . . , 


Giornata 
Tavola. . 


Bellino,  Ponte  Chiamale,  Castel  Delfino 


Il  Piede  quadrato  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadrato, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  quadrato. 

Il  Trabucco  quadrato  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato 
1 Piede  m 12  Once  di  Trabucco  quadrato, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  quadrato. 

Quattro  Trabucchi  quadrati  formano  una  Tavola  eho  ai  divido  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 

| l’Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Dodici  Tavole  formano  uno  Staro. 

| Cento  Tavole  formano  la  Giornata,  l'unità  più  usata  per  io  misure  agrarie. 

: Il  Trabucco  quadrato  di  Bellino  si  divìde  in  16  Piedi  di  Trabucco  quadrato. 

MISURE  DI  VOLUME 

anlmormenie  al  4818. 


Metri  quadrali 

9,525987 

Metro  quailr. 

0,264811 

Id. 

Al* 

38,103948 

Ella» 

Centiare 

38,(03948 

Ara 

Mairi  quadrali 

26,461076 

Me  Ira  quadr. 

Are 

28,577961 

Ktlara 

Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Trab.  quadra 

0,1 04976 

Piedi  < pud  rati 

•4,779136 

Giornata 

'3, 624400 

Titola 

•2,624400 

Trai»,  quadrati 

0,037791 

3,499199 


/ Piede  cubo 

Metri  cubi 

0,4  35644 

Metro  cubo 

1 Trabucco  cubo  

29,292062 

la. 

i Trabucco  camerale  da  muro. 

4,068342 

la. 

1 Piede  manuale  cubo 

0,040181 

Id. 

. ( Tesa  cuba 

5,022644 

Id. 

1 Tesa  da  legna 

4,018116 

Id. 

I Tesa  da  poni 

1,808152 

Id. 

f Carro  di  pietra 

0,203417 

Id. 

\ Carro  di  sabbia . 

0,180815 

Id. 

Piril  Ci 

7,374011 

Trabucchi  rulli 

0,034139 

Trab.  cam.d*  m. 

0,246800 

Piedi  mas.  rubi 

24,887288 

Tote  cube 

0,199098 

Tese  da  Iqu 

0,248873 

Tri,  da  po»«i 

0,553051 

Carri  di  pietra 

4,916010 

Corri  di  «ebbra 

5,530514 


Tutti  i Comuni  ori.  Circondàrio 


posteriormente  al  1818. 

Ì Piede  cubo 

Trabucco  cubo 

Trabucco  camerale  da  muro. 

Piede  manuale  cubo 

Tesa  cuba 

Tesa  da  legna 

Tesa  da  pozzi 

Carro  di  pietra 

\ Carro  di  sabbia 


Melri  (tabi 

Piedi  rubi 

0,136117 

Metro  cubo 

7,346640 

Trabucchi  cubi 

29,401194 

Id. 

0,034012 

Trab.  cam.ilam. 

4,083499 

(d. 

0,214888 

Piedi  man-  c»bi 

0,040331 

Id. 

24,794823 

Ter*  cube 

5,041357 

Id. 

0,198359 

Trae  da  Ugia 

4,033083 

Id. 

0,247919 

1,814887 

Id. 

Trae  di  po«» 

0.550998  ! 

Cirri  di  pórtra  i 

0,204175 

Id. 

4,897759 

Cani  di  ubbie 

0,181489 

Id. 

5,509975 
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Circondane  di  SAI  UZZO. 


Provincia  di  CUNEO. 


COMUNI 


Il  Piede  manuale  cubo  è di  1728  Onco  cube  e si  divide  in  12  Once  di  Piede  cubo, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Piede  cubo. 

216  Piedi  cubi  formano  un  Trabucco  cubo  che  »i  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piode  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  cubo. 

30  Piedi  cubi  formano  il  Trabucco  camerale  da  muro  che  si  divide  in  6 Piedi , 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Questo  Trabucco  camerale  da  muro  6 il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  un  Trabucco  quadrato  per  base 
e 10  Once  d’altezza. 

Il  Piede  manuale  cubo  6 di  512  Once  cube. 

La  Tesa  cuba  che  serve  per  la  misura  del  fieno  e della  paglia  è di  J25  Piedi  manuali  cubi  e ti  divide  in  5 Piedi  di  Teea  cuba, 
il  Piede  in  8 Onde, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

100  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  da  legna  che  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  una  Tosa  qua- 
drata di  base  e quattro  Piedi  manuali  d'altezza. 

45  Piedi  manuali  cubi  tarmano  la  Tesa  da  pozzi. 

2592  Once  cube  formano  il  Carro  di  Pietra. 

2304  Once  cube  formano  il  Carro  di  sabbia. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

anteriormente  al  4848. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Emina 


posteriormente  al  484  8. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Li  iri 

23,005556  Ettolitro 


Litri 

23.054974  Ettolitro 


4,346776 


4,337459 


L’Emina  si  divide  in  8 Coppi  o 16  Mezzi  Coppi, 
il  Coppo  in  24  Cucchiai. 

Cinque  Emine  formano  il  Sacco. 

Sei  Emine  fanno  il  Sacco  camerale,  poco  usato. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


anteriormente  al  48(8. 


Tarn  i Conimi  bel  Ciecondaeio Brenta 


liti! 

49,284696  Ettolitro 


potieriormenle  al  4818. 


litri 

Tom  i Commi  del  Ciecondaeio Brenta 49,306934 


•reale 

2,029027  | 


Ertole 

2,028442  | 


La  Brenta  si  divido  in  36  Finte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 
Dieci  Brente  formano  la  Carra. 
Otto  Brente  formano  il  Botailo. 


19 


Digitized  by  Google 


Prorlntia  di  CUNEO.  Craniali*  di  Slll'HO. 


Ì1ISUHE  LUCALI 

COMUNI 

W^OMJNAZIO.VE 

VALORE 

IO 

ICM-CU  | 

PESI 

\ 

anteriormente  al  1848. 

Chilogrammi 

0,368845 

0,307370 

0,245896 

Chilogrammi! 

ld. 

Libbre 

2,711170 

Libbre  mediche 

3,253404 

Marchi 

4,066753 

Id. 

posteriot'menU  al  1818. 

Clitl'.igrammi 

0,368880 

0,307400 

0,245920 

0,307400 

7,684995 

Chilogrammi! 

Id. 

Id. 

Libbre 

2,710910 

Libbre  mediche  | 

3,253092 

■birbi 

4,066365 

Libbre 

3,253092 

4,301237 

Tutti  i Comuni  bel  Circondario 

Libbra  medica 

, Bellino,  Ponte  Cbianale,  Castel  Deluso 

Libbra  detta  di  Nizza  ..... 
Rubbo  di  35  libbre 

Id 

Miriagramma 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Oliavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Urano  in  24  Granoni. 

25  Libbre  fanno  il  llubbo 

La  Libbra  medica  o farmaceutica  si  divido  in  12  Onco, 

TOncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Srttpolo  in  20  Grani. 

La  Libbra  inedie»  corrisponde  a 10  Once  della  Libbra  mercantilo  di  Torino. 

Il  Marco,  unità  di  peso  usato  dagli  orefici,  si  divide  in  8 Once, 
l’Oncia  in  24  Denari , 

11  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

i II  Carato  di  4 Grani,  è Tunilà  usata  por  lo  gemmo  o le  .litro  materie  preziose. 

I La  Libbra  di  bellino,  pari  alla  Libbra  farmaceutica  di  Piemonte,  è suddivida  nello  stesso  modo. 

1 
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PROVINCIA  DI  FERRARA 


CIRCONDARIO  DI  FERRARA 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


COMUNI 


DEKOMUUZIOSE 


VALORE 

ia 


Provincia  di  FERRARA. 


Circondario  di  FAMULI. 


[ 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

»m  « mitiicu 

DENOMINAZIONE 

valore 

la 

MOIRI  LOCALI 

Il  Moggio  di  Ferrara  si  divido  in  5 Sacelli, 
il  Sacco  in  4 Staia, 

10  Staio  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Minolli, 

11  Minello  in  4 Scodello. 

jl  Moggio  di  Argenta  si  divide  in  20  Staia, 
lo  Staio  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Minelli, 
jl  Minello  in  4 Scodello. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Torri  i Comuni  del  Circondario,  meno 
Argenta 

Ettolitri 

0,567842 

Multili 

1,764052 

Libbra 

2,651985 

Multili 

4,626837 

Litri 

0,377076 

EUolitri 

0,614689 

Ulti 

Litro 

Ettolitro 

0,377790 

Litro 

8,6*6973 

11  Mastello  da  vino  sì  divide  in  4 fleechic, 
la  Secchia  in  10  Boccali, 
il  fioccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quarti. 

La  Libbra  da  olio  si  divide  in  Metà,  Quarti, 

Ottavi. 

PESI 

Tutti  i Conimi  del  Ciecokdieio  , meno 

Chilogrammi 

0, 345137 

Chilogrammo 

Libbra 

2,897398 

0,3*5799 

Id. 

8,891830 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Onria  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  Z 0Ua\e. 
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CIRCONDARIO  DI  CENTO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Cirro,  Pieve  di  Cento 


Poggio  Henatico,  Sant' Agostino  . 


j Braccio  mercantile  . 
I Piede  agrimensori!)  . 
I Braccio  mercantile.. 
I Piede  agrimensori!) . 


Metri 

0,637629 

0,396452 

0,640039 

0,380098 


li  Braccio  mercantile  ed  il  Piede  agrimensorio  si  dividono  in  1£  Once, 
l'Oncia  in  IT  Punti. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


La  Corba  di  Cento  ai  divide  in  2 Staio, 

Lo  Staio  in  8 Quarliroli, 
il  Quartirolo  in  8 Coppiroii. 

La  Corba  di  Poggio  Renatico  si  divide  in  2 Staio, 

10  Staio  in  8 Quarliroli, 

11  Quartirolo  in  8 Quarticini. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Carro,  Pieve  di  Cento 

Poggio  Remico,  Sant’ Agostino. 


Corba 

Libbra  da  olio . 

Corba  

Libbra  da  olio . 


Ettolitri 

0,905609 

Litri 

0,392570 

Ettolitri 

0,785931 

Litri 

0,395330 


U Corba  di  Conto  si  divido  in  48  Boccali, 
il  Boccata  in  4 Fogliette. 

u Corba  di  Poggio  Ronatico  si  divide  in  4 Quartirolo, 
la  Quartirola  in  15  Boccali, 
il  Boccata  in  4 Fogliette. 

Le  Libbre  da  olio  si  dividono  in  Metà,  Quarti,  Ottavi 


Untela 

1,568341  | 

IMI 

2,522372 

Braccia 

1 .562406 

Medi 

2,630898 


Ceno,  Pieve  di  Cinto 

Tornatura 

22,633404 

Ellara 

j Poggio  Remico,  Sant' Agostino 

Tornitura 

20,604358 

Id. 

La  Tornatura  si  divide  in  144  Tavole, 
la  Tavola  in  100  Piedi  quadrati. 

_ 1 

MISURE  DI  VOLUME 

Cento,  Pieve  di  Cento 

Piede  cubo 

Metri  «ubi 

0,662312 

Metro  cubo 

Poggio  Rinatico,  Sant’Agostieo 

Piede  cubo 

0,054914 

Id. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ÀRIDI 

Cento,  Pieve  di  Cinto 

Corba  

Ettolitri 

0,774  433 

Ettolitro 

j Poggio  Renatico,  Sant' Agostino 

Corba 

0,786448 

Id. 

Torciture 

4,418308 

4,806685 


Medi  cubi 

16,048268 

18,240438 


Certe 

4,296290 

4,274540 


Ettolitro 

Corbe 

1,104230 

Litro 

Libbre 

2,547316 

Ettolitro 

Corbe 

4 ,272*76 

Litro 

Libbre 

2,529532 

{ 

. t 

4 
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Cento,  Pievi  di  Cento  , , N.  ... 
Poggio  Renatico,  Sant’Agostinq. 


La  Libbra  di  Cento  si  divide  m 12  Once, 
l'Oncia  m 4 Quarte. 

La  Libbra  di  Poggio  Renaltcò  n divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottave. 


Libbra  . 

Chilogrammi 

0,359321 

Chilogramma 

Libbre 

2,783026 

Libbra 

0,361851 

lì 

8,763578 

Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  COMACCHIO 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


COMUNI 


MISURE  RI  LUNGHEZZA 


Metri 

. ^ Braccio  da  panno 0,673607 

Tutti  i Comttni  del  Circondario < Braccio  da  seia 0,634358 

I Piede  agrimensori 0,403854 

Il  braccio  tL  panilo  e quello  da  seta  ed  il  Piede  agrimensori  si  dividono  in  12  Once. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Ti  tti  i Comuni  dei.  Circondario I Dioica. 


65,239360  Ellara 


La  Dioica  si  divide  in  6 Staia, 

lo  Staio  in  Pertiche  quadrate  66  •/«. 
la  Pertica  quadrata  in  1UO  Piedi  quadrati. 
144  Pertiche  quadrato  fanno  una  Torna  tura. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Piede  cubo 


Mitri  cubi  I 

0,065868  Metro  cibo 


Il  Piode  cubo  6 di  1728  Onco  cube. 

125  Piedi  cubi  fanno  un  Passetto  pei  lavori  di  terra. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


I,  Tutti  i Comuni  del  Circondario I Moggio 


11  Moggio  si  divide  in  5 Sacchi, 
iL Sacco  in  4 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quarte. 


Ettolitri 

6,248584 


la  Quarta  in  4 Al  incili, 
il  liincllo  in  4 Scodelle. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Brrrcia 

1,484543 

4,576397 

Vi.ill 

2,476440 


Italch. 

4,532817 


Mi  cobi 

45,484925 


0,160808  ' 


ConACCnio Mastello  da  vino.. 

' Comacchio,  Codìcoko Libbra  da  olio  . . . 

Codigobo,  Lago-basto,  Mescla Mastello  da  vino. . 

Mastello  da  vino. . 

Massa  Fiscagua,  Migliarci 

Libbra  da  olio  . . 


Ettolitri 

0,583843 

Litri 

0,377076 

Ettolitri 

0,647408 

0,567842 

Lini 

0,377076 


llMI.Ili 

1,7)2878 

Libbra 

2,651985  | 

Hall. Ili 

4,544624 

4,764052 

Libbre 

2,654985 


Il  Mastello  da  Tino  ili  Comacchio  sì  divide  in  28  boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

11  Mastello  da  vino  di  Codi  gora  si  divido  in  32  fioccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Mastello  di  Massa  Fiscaglia  si  divide  in  4 Secchie, 
la  Secchia  in  10  boccali, 
il  fioccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quarti. 

I La  Libbra  da  olio  si  divide  in  Metà,  Temi,  Quarti,  ecc. 


Digitized  by  Google 


Pronncia  di  FERRARA.  tùrcmliri.  di  C0I1CCBM, 


MISURB  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VAIjOSE 

II 

nnicii 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MtMKK  LOCALI 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

PESI 

CliltofT*  itimi 

0,345137 

Chiloeramma 

r 

libbra 

2.897398  i 

Comacciio - 

0.477294 

Id. 

2,095143 

La  Libbra  sottile  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Ottave. 

La  Libbra  grossa  si  divide  in  16  Once. 

Digitized  by  Google 


PROVINCIA  DI  FIRENZE 


CIRCONDARIO  DI  FIRENZE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


M.lri 

0,5836 

1,1673 

2,9)81 

Metro 

Id. 

[ Canna  agrimensori» 

Id. 

Il  Braccio  fiorentino,  detto  anticamente  Braccio  a panno , si  divide  in  20  Soldi 
il  Soldo  in  12  Denari, 

Braccia 

1,71 34 

Palatiti 

0,8507 

Cui  imi 

0,34*7 


il  Denaro  in  12  Punti. 

Il  Passetto  si  divido  in  2 Braccia,  o si  usa  per  le  stoffe. 

La  Canna  sa  ri  memoria  si  divide  in  5 Braccia,  ossia  in  Passetti  2 
La  Canna  mercantile  si  divido  in  4 Braccia. 

Il  Miglio  toscano,  misura  itineraria,  è di  Canne  agrimensori©  56G  */i  ossi*  Braccia  2833  ’/j-  H Miglio  riformato  si  fa  di  3000 
Braccia  legali. 

Anticamente  dicevasi  Grazia  la  misura  equivalente  ad  del  Braccio. 

Nel  Comune  di  Palazzuolo  le  tessitrici  usavano  il  Braccio  da  tela  di  Bologna  equivalente  a Centimetri  64. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . . . • . . 

Firenze,  Campi  Bisenzio,  Greve,  Lastra  a 
Suina,  Legnaia,  Ilo  ve  zza  no,  Vaglia  . . . 

Dicomano,  Vicchio,  Sesto,  S.  Godbkzo, 

SCARPERIA 

Palazzuolo 


MISURE  DI  SUPERFICIE 
Quadralo 

34.0619 

EU  ara 

Quadrati  ' 

2,9358 

Braccio  quadrato 

Metri  qettlr. 
0,3106 

Metro  quadr 

Breccia  *io»dr. 

2,9358 

Slioro 

Art 

5,4501 

Ara 

Si lori 

0,1905 

Staio 

17,03)0 

Ellara 

SlaU 

5,8717 

Torna  Idra 

20,8044 

Id. 

Tornai  ora 

4,8067 

Il  Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Portico  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

II  Braccio  quadrato  in  400  Soldi  quadrati, 
il  Soldo  quadrato  in  9 Quattrini  quadrati, 
il  Quattrino  quadrato  in  16  Piccioli  quadrati. 

Quadrati  802  V,  formano  il  Miglio  quadrato.  .c.n 

Lo  Stioro  fiorentino  corrisponde  a Braccia  quadrate  1541  ’/i*  1°  qualche  Comune  però  si  fa  di  Braccia  quadrate  1541,  0 di  1540. 

Lo  Staio  di  Dicomano,  misura  agraria  usata  anche  in  altre  parti  della  Toscana,  6 di  5000  Braccia  quadrate,  e corrisponde 
alta  metà  del  Quadrato. 

La  Tomatura  bolognese,  misura  agraria  usata  in  Palazzuolo,  si  divide  in  144  Tavole. 

Nello  stesso  Comune  dì  Palazzuolo  usavasi  pure  una  Saccata  di  Braccia  quadrate  fiorentine  18496,  ed  uno  Staio  di  Braccia 
quadrale  6165,  Soldi  quadr.  133  e Denari  quadr.  48. 


MISURE  DI  VOLUME 

_ 

Traini 

Traino 

0,3976 

Metro  cubo 

2,5152 

Breccia  cuba 

Tutti  i Covoni  del  Ciicondaiio 

Braccio  cubo  

0,1988 

Id. 

5,0303 

Citisi* 

Catasta  

1 

4,771 1 

Id. 

0.2096 

Digitized  by  Google 


Provincia  di  FIRENZE. 


Circondario  di  FIRENZE. 


Firenze  e molti  Comuni  del  Circondario.  . Catasta  di  commercio . 


M«tn  cali! 

3,5783 


Valore 

DENOMINAZIONE 

Metro  cubo 

CaUMc 

0,2795 

Il  Traino,  misura  del  legname  da  costruzione,  si  compone  di  due  Braccia  cubo. 

Il  Braccio  cubo  sì  divide  in  6 Braccioli  o Braccia  di  traino, 
il  Bracciolo  in  12  Oncie  di  traino. 
l’Oncia  di  traino  in  Soldi  cubi  1 1 1 ’/* , 
jl  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  in  16  Denari  cubi. 

La  Catasta,  misura  por  la  legna  da  fuoco,  è di  24  Braccia  cube,  e sì  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sesti.  Ottavi  e Dodicesimi. 

La  Catasta  di  commercio  per  la  legna  da  fuoco,  usata  abitualmente  a preferenza  della  legale,  è di  18  Braccia  cube,  e si  divide 
pure  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  ecc. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Sacco  

Tetti  i Conimi  del  Circondino Staio 

Quartuccio  . 

Yicchio,  D [conino  , S.  Godenzo Slaione 

Fiobenzuolr,  S.  Godenzo Sacco 


uu 

73,0886 


0,3807 

Ettolitri 

0.3045 

Litri 

97,4514 


Ettolitro 

Id. 

Litro 


II  Sacco  si  divide  in  3 8taia, 

10  Staio  in  2 Mine 
la  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzette , 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Otto  Sacchi  fanno  un  Moggio. 

Lo  Staione  di  Vicchio  e S.  Godenzo  si  usa  per  la  misura  delle  castagne. 

Il  Sacco  di  Fiorenzuola  f»  di  4 Staia  fiorentine. 

Il  Comune  di  Barberino  da  M utrei  lo  aveva  uno  Staione  da  marroni  indicato  eguale  a Litri  30.475. 
Nel  Comune  di  Palazzuolo  si  usava  pure  uno  Staio  corrispondente  quasi  a quello  dì  Bologna. 


MISI-RE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


t Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  , 


Fiasco > da  finn  . . 

Quartuccio . . . . J 

Barile 1 

Fiasco > da  olio. . . 


I Quartuccio.... 

Vicchio,  Dicomano Barile  da  olio  . 

Palazzuolo Soma  da  vino  . 


Ltiri 

45,5840 


0,3849 

33.4289 


0,2912 

Ettolitri 

0,3419 


Id. 

Ettolitro 


Il  Barile  da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma  — Due  Mezzette  un  Boccale. 

11  Borile  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Il  Barilo  da  olio  di  Vicchio  si  ritione  del  peso  di  90  Lihhre. 

La  Soma  da  vino  di  Palazzuolo  6 la  Corba  da  vino  usata  in  Bologna,  e si  divide  in  60  Boccali. 


Sacchi 

4,3682 

Stala 

4,1 046 

Quartvcci 

2,6*69 

Staimi 

3,2837 

1,0262 


Manli 

2,(938 

Fiaichi 

0.4388 

Quartetti 

3,5100 

Barili 

2,99(4 
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CIRCONDARIO  DI  PISTOIA 


COMUNI 

1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

VAI-ORE 

in 

Miai-Ut  MITtlCMK 

DENOMINAZIONE 

valore 

in 

■ HI' va  LOCALI 

! 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


braccia 

«,743* 

Panelli 

0,8567 

Caanf 

0,3427 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tetti  i Comuni  del  Circondario. 


Pistoia,  Porta  al  Borgo,  Lamporecchio, 
Marciana,  Montale,  Porta  Carratica, 
Porta  Lucchese,  Porta  $.  Marco,  Sam- 
buca, Serra  valle «... 


Il  Quadrato,  misura  agraria,  ai  divide  in  IO 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

11  Braccio  quadrato  in  400  Soldi  quadrati. 
La  Coltra,  misura  agraria,  si  divide  in  4 St 

10  Stioro  in  12  Panori, 

11  Panoro  in  12  Pugnori, 

Il  Pugnerò  in  1G  Braccia  quadrate. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Pistoia,  Porta  al  Borgo 


11  Braccio  cubo  si  divide  in  6 Braccioli, 
il  Bracciolo  in  12  Oncin. 
l'Oncia  in  Soldi  cubi  Ili  Vr* 

Due  Braccia  cubo  fanno  un  Traino , misura  di  legna  da  lavoro. 

La  Catasta,  misura  di  legna  da  fuoco,  corrispondo  a 24  Braccia  cube.  Negli  usi  del  commercio  però  ai  preferisce  la  Catasta 
di  solo  18  Braccia  cubo  collii  divisione  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sesti. 

I]  Catastino,  misura  di  legna  da  fuoco,  corrispondo  a 6 Bracci?  cube  lioruutiu- 


Brado  quadralo 

Metri  quadriti 

0,3*06 

Sara  quadrato 

Brucia  quadrai' 

2,9358  | 

Quadralo 

71,0619 

Ettara 

Quadrali 

2,9358 

Coltra 

50,6423 

Id. 

Coltri 

4,9746 

Tavole , 


MISURE  DI  VOLUME 


\ Braccio  cubo 1 

Meli»  cuti 

0,1988 

Stero 

Braccia  cuba 

5,0303 

i Catasta 

4,77  lt 

Id. 

Cattile 

0,2096 

| Catastino 

1,1926 

ld. 

Calatimi 

0,8386 

[ Braccio  fiorentino 

Metri 

0.5836 

Metro 

Tutti  t Comuni  dei.  Ciecundaeio < Passetto 

1,1673 

ld 

( Canna  agrimensoria 

2,918) 

ld. 

11  Braccio  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari, 
il  Denaro  in  12  Punti. 

Il  Passetto,  misura  da  stpffc.  si  divide  in  due  Braccia. 

La  Canna  agrimensoria  di  5 Braccia. aerse  di  base  alle  misure  agrarie. 
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Proviucia  di  FIRESZE. 


Circondario  di  PISTOIA, 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PF.R  GLI  ARIDI 


„ I Sacco 73,0886 

Tutti  i Comuni  del  Ciecondakio { 

I Staio 24,3627 

Pistoia  , Poeta  al  Boeco I Staio 25,9236 


Ettolitro 

Id. 

Id. 


V.LOEE 

in 

lUl'II  UH. ELI 


3.cU 

1,3682 

9Mt 

4,1046 


Il  Sacco  sì  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  2 Mine, 
la  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  2 Qu  art  ucci. 

Otto  Sacchi  fanno  il  Moggio. 

Lo  Staio  di  Pistoia  si  divido  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  16  Quartucci, 
il  Quartuccio  in  100  Centesimi. 

Questo  Staio  non  è più  adoperato  nel  commercio  giornaliero,  ma  sene  ancora  come  base  pel 
e responsioni. 

In  Piteglio  per  la  riscossione  dei  canoni  parrocchiali  si  conserva  l'uso  di  uno  Staio  antico 
60  Libbre. 


pagamento  di  antichi  canoni 
che  si  ragguaglia  al  peso  di 


MISERE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


! Barile 1 1 45,5840 

[ da  vino  . . ! 

*'MC0 2,2792 

Barile i 33,4289 

J da  olio. . . 

Fiasco  1 2,0893 

Pistoia Barile  da  vino 39,0883 

Poota  al  Bobgo Quaderna  da  olio 14,8132 


Litri 

45,5840 

2,2792 

33,4289 

2,0893 

39,0883 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

ld. 


Barili 

2,t938 

t,i 

0,t388 

Barili 

2,99)4 

ruubi 

0,4786 

Barili 

2.5583 

Quaderne 

6,7507 


Il  Barile  da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

11  Barile  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Il  Barile  da  vino  di  Pistoia  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  8 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  100  trentesimi. 

La  Quaderna  da  olio  di  Porta  al  Borgo  si  divide  in  6 Libbre  alla  Grossa, 
la  Libbra  alla  Grossa  in  16  Quartucci  , 
il  Quartuccio  in  100  Centesimi. 

Queste  due  ultime  misure  sono  andate  in  disuso,  ma  servono  ancora  di  base  al  pagamento  di  antichi  canoni  o responsioni.  I 


Comuni  del  Ciec.ondaiio 

Chilogrammi 

Tutti  i 

Libbra 

0,3395 

Chilogramma 

Pistoia 

Porta  al  Borgo  

Libbra 

0,3235 

Id. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Oncie, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
fa  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani  , 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale, 

150  un  Cantaro, 

1000  un  Migliaio. 

lui  Libbra  di  Pistoia,  che  si  divide  come  la  precedente,  è andata  in  disuso,  ma  serve  ancora  di  base  por  il  pagamento  di 
antichi  canoni  e responsioni. 
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CIRCONDARIO  DI  ROCCA  S.  CASCIANO 


I 


MISURE  LOCALI 

MISURI  METRICHE 

COMUNI 

Dr.KO.%f1>  AZIONE 

VALORE 

in 

macai  unucu 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

■URiajt  locali  1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  fiorentino 

Mairi 

0,5836 

Mclro 

I 

Bracala 

1,7134 

Tutti  i Comuni  del  Cibcondabio 

1,1673 

Id. 

Panetti 

0,8567 

Canne 

Canna  agrimensoria 

1 

2,9181 

Id. 

0,3427 

Modigliana ! 

Braccio  bolognese 

0,6400 

ld. 

Braccia 

1,5624 

Braccio  pei  tessuti 

0,7373 

Id. 

1,3563 

Il  Braccio  fiorentino  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari, 
il  Denaro  in  12  Punti. 

11  Passetto  è di  due  Braccia  e si  usa  per  le  stoffe. 

La  Canna  agrimensoria  di  5 Braccia  seno  di  base  alle  misure  agrarie. 
Le  Braccia  usate  in  Modigliana  ai  dividono  in  12  Onde. 

11  Braccio  pei  tessuti  è quello  stesso  già  usato  in  Porli. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


\ Braccio  quadralo 
J Quadralo 


Il  Braccio  quadrato  si  divide  in  400  Soldi  quadrati. 

Il  Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Metri  quadrati 

0,3406 

lelre  quadrala 

34,0619 

Etlara 

erteci*  quadrate! 

2.9358 

Quadrali 

3.9358 


Metri  colti 

Braccio  cubo 

0,1988 

Melro  cubo 

Catasta 

4,7711 

Id. 

Catasta  o Passo  da  legna  . . . 

5,3674 

Id. 

Braccia  cab* 

5.0303 

Callaie 

0,2096 

0,4863 


11  Braccio  cubo  si  divide  in  6 Braccioli, 
il  Bracciolo  in  12  Oncie , 
l'Oncia  in  Soldi  cubi  MI  7»* 

Due  Braccia  cubo  fanno  un  Traino,  misura  di  legname  da  lavoro. 

La  Catasta,  misura  di  legname  da  fuoco,  corrisponde  a 21  Braccia  cube.  Negli  usi  del  commercio  si  usa  di  preferenza  una 
Catasta  di  sole  diciotto  Braccia  cube. 

La  Catasta  si  divide  in  Metà,  Terzi.  Quarti,  ecc. 

La  Catasta  di  Rocca  S.  Cacciano  si  denomina  Passo  da  legna,  e corrisponde  a 27  Braccia  cube. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comi  si  df.l  Cibcondamo 


i Sacco 
ì Staio . . 


Litri 

73,0886 

Ettolitro 

24,3627 

ld. 

tacchi 

1.3683 

mi* 

4,1046 
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Provincia  di  FIRENZE. 


Cirronibmo  di  ROCCA  ì.  CA8CI ARO. 


Ettolitri 

t Sacco 1,4618 

Rocca  S.  C asci  ano v.l  „ 

) Soma 97,4514 

I Ettolitri 

Staio 0,2639 


Il  Sacco  fiorentino  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  2 Mincx 
la  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzetta, 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Otto  Socchi  tanno  un  Moggio. 


0,6841 

Some 

4 ,0262 

Sui* 

3,7891 


Otto  Sacchi  tanno  un  Moggio. 

]Nel  Comune  di  Premilcore  lo  Staio  si  divideva  in  4 Quarti,  ed  il  Quarto  in  3 Coppole. 

Il  Sacco  di  Bocca  San  Cacciano  si  divide  in  nei  Staia,  e In  Soma  in  4 Staia. 

Lo  Staio  è il  fiorentino,  comune  a tutto  il  Circondario. 

Lo  Staio  di  Santa  Sofia,  d'uso  anteriore  alla  legge  toscana  del  1782,  si  riteneva  corrispondere  a Staia  fiorentine  1, 
Quartucci  5 ”/to*- 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  del  Cucondawo  . 


1 Barile 

Litri 

45,5840 

Ettolitro 

1 Fiasco 

_ . 

da  vmo.  * . , 

2,2792 

Litro 

Barile 

33,4289 

Ellolilro 

Fiasco 

da  olio. . . 

2,0893 

Litro 

Barile 

34,1880 

Ettolitro 

Barile 

Ettolitri 

0,3930 

Id. 

Barili 

2,1938 

Piali  hi 

0,4388 

Barili 

2,9914 

Flsxbi 

0,4786 

Barili 

2,9250 


Il  Barile  da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi. 

Il  Barile  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  barili  fanno  una  Soma. 

11  Barile  di  Rocca  San  Case i ano  è di  15  Fiaschi  fiorentini. 

In  essa  città  si  usa  per  l'uva  una  Soma  che  si  ragguaglia  al  peso  di  200  Libbre. 

Il  Barile  di  Santa  Sofia  si  divide  in  15  Fiaschi  ed  equivale  al  barile  di  bolugna.  In  Santa  Sofia  il  vino  vendovasi  a peso. 

Si  riteneva  la  Soma  di  200  Libbre  bolognesi,  e quindi  il  Barile  di  100  Libbra. 

TI  Municipio  di  Dovadola  indica  di  uso  locale  pel  vino  una  Soma  di  due  Barili  di  15  Fiaschi  ciascuno,  e la  dice  eguale  a 
Litri  72,633. 


Tutti  i Comuni  del  Cibcondabio Libbra. 

Modigliana,  S.  Som Libbra. 


CtnU>|M  turni 

0,3395 


Chilogramma 

Id 


La  Libbra  fiorentina  si  divide  in  12  Oncie, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Gran», 

Il  Grano  in  8 Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

150  Libbre  fanno  un  Cantaro. 

1000  Libbre  un  Migliaio. 

kjkkra  usata  in  Modigliana  è la  bolognese,  che  si  divide  in  12  Oncio, 

1 Oncia  in  8 Ottavi, 
l’Ottavo  in  20  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

b'oi  Comuni  di  Calcata  e Premilcore  per  taluni  contratti,  si  faceva  uso  anche  del  peso  romano.  La  Libbra  romana  è eguale 
a Uulograromi  O 33907?. 
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CIRCONDARIO  DI  S.  MINIATO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Braccia 

1,713* 

Clone 

0,3427 


Il  Braccio  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari , 
il  Denaro  in  12  Punti. 

Due  Braccia  fanno  il  Passetto,  misura  usata  per  le  stolTe. 

La  Canna  ngrimensoria  è di  5 Braccia  e serre  di  base  alle  misure  ,*igrarie. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Tutti  i Comuni  del  Cucoxdaiio 

Braccio  quadralo 

Quadralo 

Mairi  quadrali 

0,3406 

34,06(9 

Metro  quadrai n 
E l tara 

Castelfranco  di  Sotto,  Santa  Maria  in 
Monte,  Monte  Calvoli,  S.  Croce.... 

Stioro 

6,5554 

id. 

Bufoli,  Montaione 

Slioro 

7,2189 

Ara 

Siluri 

45,2546 


Il  Braccio  quadrato  si  divide  in  400  Soldi  cruadrnti. 

11  Quadralo,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrato. 

Lo  Slioro  di  Castelfranco  di  Sotto,  misura  agrari  a, corri  sponde  a Braccia  fiorentine  quadrate  1 924, 56e  si  divide  in  66  Pertiche  quadrate 

Talora  lo  Stioro  si  fa  di  Braccia  quadrate  1924. 

LoStiorodi  Empoli  corrisponde  a Braccia  quadrale  21 19.3333  e si  divide  in  66  Pertiche,  lu  Empoli  si  usava  anche  la  Stuiata  che  è 
di  5000  Braccia  quadrate,  ossia  la  meta  ael  Quadrato  legale. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  t Comuni  del  Circondario  . 


Braccio  cubo  . 


Metri  cubi  Binct ii  cube 

0,1988  Metro  cubo  5,0308 

CaUite 

i,77  4 1 Id.  0,1096 

Scaldigli 

3,(807  Id.  0.3 1 44 


Castelfranco  di  Sotto,  Montecalvou , i c ,, 

S.  Mima  in  Monte  .\  Scand,8l10 3>' 807  Id' 

Il  Braccio  cubo  si  divide  in  6 Braccioli , 
il  Bracciolo  in  12  Oncie, 
l'Oncia  in  Soldi  cubi  111  '/f. 

Due  Braccia  cubo  fanno  un  Traino,  misura  del  legname  da  lavoro. 

La  Catasta,  misura  della  legna  da  fuoco,  è di  21  Braccia  cubo,  c si  divido  in  Metà,  Terzi , Quarti , ecc. 
Negli  usi  commerciali  suolsi  formare  la  Catasta  di  sole  18  Braccia  cube. 

Lo  Scandiglio,  misura  por  la  ghiaia,  corrispondo  a 16  Braccia  cube. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GEI  ARIDI 


Tu  TU  i Comuni  del  Circondario  . 


11  Sacco  si  divido  in  3 Staia, 

10  Staio  in  2 Mine , 
la  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  2 Quarlucci. 
Otto  Sacchi  formano  un  Moggio. 


lAlrt 

73,0886 


SiCtbl 

4,3682 

Stala 

4,1046 
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Pre\infi,i  «li  FIRE>ZE. 


Circondano  di  8.  ItflATO. 


MISI  HE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Corn  iti  del  CintoitDimo. 


Ilarilc . 
I Fiasco 


ila  vino . . 


I 15,  !>SI0 

I 2,2792 
\ 33.H89 

I 2,0893 


Eltolilro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


ferill 

2,1938 

FiaKhi 

0,4388 

llartli 

2.991  4 

Fianchi 

0,4786 


Il  Barile  da  vino  si  divide  iu  20  Fiaschi. 

I)  Barile  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi. 

Il  Fiasco  da  vino,  come  il  Fiasco  da  olio,  si  dividono  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma  tanto  per  il  vino  quanto  per  l'olio. 

II  Municipio  di  Montopoli  »u  Val  d Arno  indica  un  Barile  da  vino  di  Litri  47,63588  ed  un  Barile  da  olio  di  Litri  29,8796%. 

PESI 


Tutti  i Cumini  del  Cikcondamo I Libbra 


Cbilugrammi 

Libbra 

La  Libbra  si  divide  in  12  Onci#, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Bonari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

150  Libbre  fanno  un  Cantaro. 

1000  Libbre  fanno  un  Migliaio. 


H 
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AVVERTENZA 


Le  esperienze  per  determinare  i rapporti  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali  furono  eseguite 
in  Firenze  nell'anno  1808  da  una  Commissione  nominata  dalla  Giunta  Imperiale  straordiuaria  che  reggeva  in 
quel  tempo  il  governo  della  Toscana. 

Quantunque  a comporre  la  predetta  Commissione  fossero  chiamati  uomini  chiari  per  ingegno  e per  dottrina, 

e fosse  quindi  da  sperare  che  il  lavoro  riuscirebbe  commendevole  per  ogni  rispetto,  pure  dalla  Relazione  che 

venne  pubblicata  l'anno  seguente,  insieme  alle  Tavole  di  ragguaglio,  manifestamente  apparisce  che  la  Commissione 
non  pose  in  opera  tutte  le  care  e tutti  i mezzi  che  anche  allora  avrebbe  potuto  impiegare,  e che  da  esperienze 
così  delicate  erano  richiesti.  Senza  voler  qui  enumerare  tutte  le  cause  di  imperfezione  o di  errore  che  nel  lavoro 
de'Cominissarii  posson  notarsi,  diremo  soltanto  che  alcuni  de’ tipi  di  confronto  da  essi  impiegati  erano  mal  definiti; 
che  adoperarono  strumenti  poco  alti  ad  esperienze  di  precisione,  e senza  sottoporli  alle  necessarie  verificazioni; 

che  trascurarono  il  metodo  della  doppia  pesala  nel  determinare  la  quantità  d'acqua  che  riempiva  lo  staio  ed  i 

mezzi  barili  da  olio  e da  vino;  che  assunsero  per  temperatura  dell'acqua  contenuta  nei  predetti  vasi  quella 

dell' ambiente  in  cui  i vasi  stessi  trovavano;  e che  infine  sperimentarono  a temperatura  cosi  elevala,  che  era  loro 

impossibile,  anche  con  istruraenti  e tipi  più  perfetti  e maggior  copia  d'osservazioni,  ottenere  un  grado  sufficiente 
di  precisione.  E come  se  ciò  non  bastasse,  nelle  varie  correzioni  numeriche  ebe  dovettero  far  subire  ai  risultati 
delle  loro  esperienze  commisero  errori  in  gran  numero  di  già  notati , uno  in  un'opera  inedita  del  Commendalor 
Casini  relativa  alla  Metrologia  della  Toscana,  e molti  altri  in  uno  scrìtto  del  Professore  Covi  pubblicato  nel  giornale 
Il  Monitore  toscano  del  ìi  giugno  d 860. 

La  Sezione  della  Reai  Commissione  Consultiva  dei  Pesi  e delle  Misure  rimasta  in  Torino  per  curare  la  pubblicazione 
delle  presenti  Tavole  di  Ragguaglio,  non  volle  inscrivere  in  esse  i risultati  che  si  erano  ottenuti  nel  < 808,  senza 
aver  prima  adito  il  parere  della  Commissione  Consultiva  residente  in  Firenze  presso  il  Ministero  delle  Finanze, 

alla  quale  nell'anno  1871  propose  che  prendesse  in  esame  il  lavoro  eseguilo  nel  1808,  e riferisse  quindi  il 

risultalo  de'suoi  studi  e delle  sue  deliberazioni.  Accintasi  all'opera,  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  dupo 
aver  fatto  delle  ricerche  preliminari  per  rinvenire  i campioni  delle  antiche  misure  e pesi  toscani,  che,  tranne 
per  il  campione  del  doppio  braccio  o passetto,  riuscirono  tulle  infruttuose,  fu  d'unanime  avviso  che  quand'anche 
i detti  campioni  potessero  essere  ritrovati,  sì  per  il  lungo  tempo  di  anni  89  decorso  dalla  loro  costruzione,  e 
sì  per  la  niuna  cura  avuta  nel  custodirli,  sarebbero  siati  talmente  alterali  che  inutile  adatto  riescirebbc  qualunque 
esperienza  eseguita  con  essi , e che  perciò  altro  alla  Commissione  non  restava  che  calcolare  coi  dati  delle  esperienze 
del  1808  i rapporti  delle  misure  toscane  a quelle  metriche  decimali. 

Nello  stabilire  le  formole  per  dedurre  tali  rapporti  fu  ritenuto  che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane, 
cioè  quella  temperatura,  alla  quale  le  misure  toscane  della  medesima  specie,  qualunque  sia  la  materia  onde  sono 
composte,  dovrebbero  risultare  tutte  eguali  fra  loro,  non  potesse  essere  lo  zero  del  termometro  centigrado  o di 
Réaumur,  come  la  legge  dispone  per  le  misure  francesi;  ma  bensì  la  temperatura  media  di  Firenze  nelle  sole 
ore  in  cui  il  siile  vi  sta  sopra  l'orizzonte,  che  dalla  Commissione  fu  trovata  prossimamente  di  18",  b.  Nella  seguenti 
tavoletta  sono  contenuti  i risultati  dei  calcoli  della  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  c quelli  corrispondenti  fatti 
nel  1 808.  È da  avvertirsi  elle  il  rapporto  della  Libbra  al  Cliilogramma,  dovendo  essere  preso  senza  veruna  correzione 
quale  si  ottenne  dall'esperienza,  non  ò stalo  qui  sotto  riportalo,  che  i calcoli  sono  stati  eseguiti  anche  nella  ipotesi 
che  ìa  temperatura  normale  delle  misure  toscane  sia  zero,  e che  per  le  costanti  relative  alle  dilatazioni,  alle 
densità,  ccc.,  clic  entrano  nelle  formole  sopraddette,  sono  stali  prescelti  quei  valori,  ottenuti  dai  fisici  moderni 
che  offrono  maggior  probabilità  di  precisione. 
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RAGGUAGLIO  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali. 


MISURE 

RAPPORTI  CALCOLATI 

Dalla  Conmiisiene  del  1808 

Dalla  Commissione  Coosoltira  di  Firme  nel  1811 

alla  temperatura 

Toscane 

Decimai.! 

alla  Uun paratura  ili 
0° 

i 

(8°,  5 

Braccio 

Metri 

0,583626 

0,583416 

0,583610 

Staio 

Ettolitri 

0,243629 

0,244293 

0,244512 

Barile  da  olio 

Ettolitri 

0,334289 

0,335209 

0,335510 

Barile  da  vino 

Ettolitri 

0,455840 

0,457127 

0,457539 

Non  ostante  ebe  da  quanto  è detto  di  sopra  possa  con  molla  probabilità  ritenersi  die  i numeri  della  prima 
colonna,  cioè  i rapporti  calcolati  nel  1808,  sieno  meno  prossimi  al  vero  dei  numeri  delle  altre  due  colonne, 
cioè  dei  rapporti  trovati  nel  1871,  pur  tuttavia  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze  considerando  ebe  sì  gli  uni 
e sì  gli  altri  sono  erronei,  perchè  dedotti  da  medesime  ed  imperfette  esperienze;  che  il  divario  che  corre  tra 
essi,  notevole  dal  lato  scientilico,  sia  di  poco  o di  niun  conto  dal  lato  pratico  e commerciale;  o che  inline  i 
rapporti  del  1808  sono  da  molti  anni  usali  in  Toscana  nelle  private  e pubbliche  contrattazioni;  fu  unanime  nel 
proporre  che  nelle  tavole  officiali  dei  ragguagli  delle  antiche  misure  italiane  a quelle  metriche  decimali  fossero 
inscritti  per  le  misure  toscane  i risultati  ottenuti  dalla  Commissione  Imperiale  del  1808,  conservando  in  essile 
sole  prime  quattro  cifre  significative  a sinistra  e sopprimendo  tutte  le  altre , perchè  erronee  per  la  scienza,  inutili 
pel  commeccio. 

Braccio  =.  Metri  0,5830 

Staio  =.  Ettolitri  0,2(30 

Barile  da  olio  — Ettolitri  0,3343 

Barile  da  vino  = Ettolitri  0,4558 


Visto  e trovato  conforme  all'originale 
il  Presidente 

<60,  Cl£>o mr/i/jSio ne  cóotua&va,  Sfattone  di  Virente 

Prof.  SILVESTRO  OBERARMI. 
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Ti  tti  i Comuni  del  Ciicondaiio  . 


Titti  i Cumini  del  Ciecondabio  . 


MISURE  DI  LUNGHE77.A 

Misure  leijaìi  secando  la  legye  ilei  1849. 


Canna 

Metri 

2,645503 

Metro 

^ Palmo 

0,264550 

IO. 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 

. 

Karl 

Canna 

2,409360 

Metro 

1 Palmo 

0,263670 

Id. 

Cai» 

0,378000 

Tallii 

3,780000 


Cuna* 

0.474077 

Paini 

3,792619  | 


La  Canna  ledalo  si  divide  in  10  Palmi. 

0 Palmo  Iemale  segue  In  divisione  decimale. 

700  ('anno  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  1840  la  Canna  si  divide  in  9 Palmi , 
il  Palmo  in  12  Once, 
l Oncia  in  5 Minuti. 

10  [‘almi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo, 

10  Passi  fanno  una  Catena, 
li'O  Catene  fanno  un  Miglio. 

Come  base  delle  misuro  agrarie  oltre  al  Passo  comune  di  7 Palmi  si  usavano  pure  nelle  vario  località  Passi  da  terra  di 
Palmi  5 7„  7 >/,. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1846. 


Moggio 

Palmo  quadralo 

**6,998684 

Ara 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Metri  quadrati 

0,069987 

Metro  quadr. 

Torri  i Comuni  del  Ciecondabio 

Ififwre  aòujtiwc  anteriori  al  1840 
Palmo  quadralo 

. 

Mairi  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr. 

Foggia,  Obtanova,  Saline,  Motta  Monte- 
j contino,  Stobnabklla,  Cebignola,  Voi.- 
tceaea  Afpcla,  Tbinitapoli,  Manfeb- 

Vcrsura  di  3600  Passi  qua- 

doni»,  Monte  S.  Angelo,  Volti» ino , 

drali  di  Palmi  7 di  lato  . , 

4,226366 

Ettara 

Alieeona,  Lcceba.  Biccaei,  Roseto  Val- 
roBiott,  S.  Fiati  inanima  vi  Puolu  .... 

Mocci» 

0,142884 

Palmi  quadrali 

1 4,888100 


Palmi  qiudr  li 

4 1,383963 


Verni  r* 

0,815447 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  FOGGIA. 


Circondario  di  FOGGIA. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MtaURt;  «TU CHI 

' 

Viisn ' 

Tomolo  di  1 600  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 

Tomolo  di  600  Passi  quadrali 

Et  lire 

0,545051 

di  Palmi  7 di  lato 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 '/*  di  *al°  • • • 

0,204394 

Ai.be*os»,  Roseto  \ alfoutork 

Vignale  di  4 600  Passi  oua- 
drali  di  Palmi  5 */,  di  lato 

0,336486 

Tomoli 

1 ,834689 


Il  Moggio  legalo  è di  1UOOO  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrali  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 
La  Canna  quadrata  abusiva  è di  61  Palmi  quadrati 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


• I Metri  cubi  I 

Tutti  i Comuni  del  Circondario j Palmo  cubo  ...i 0,018515  | Metro  cubo 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Il  Metri  cubi  I 

Palmo  cubo I 0,018331  | Metro  cubo 

Secondo  la  lenire  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba.  r 

j Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  o 512  Palmi  cubi  tanno  la 
|,a  Canna  di  costumanza  per  In  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  por  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 fanno  la  Soma  per  Carena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 

I l Ettolitri  I 

i Tutti  i Comuni  del  Circondario | Tomolo | 0,555451  J Ettolitro 


Canna  cuba. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Il  eu< 

Tomolo * 0 

Il  Tomolo  legale  ed  abusivo  si  divìdo  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Ettolitri  I 

0,553189  I Ettolitro 


Tutti  t Cosasi  bel  Cucosdamo 


\ Barile . 


Ettolitri 

0,436250  Ettolitro 


‘ | Caraffa  di  Once  27,143  ....  0,727084 
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Provincia  di  FOGGIA.  encomiane  di  FOUI.t. 


MISURE  IjOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOUIN  AZIONE 

VALORE 

In 

Mlfll'M  lucali 

Misure  abusivi'  anteriori  al  184( 

. 

; Focgu,  Ortakova j 

Minare  «in  vino. 

Barili*  ili  IO  Caraffe 

Ettolitri 

0,300012 

Ettolitro 

Iterili 

3,333195 

Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0,750031 

Lilm 

Cara  de 

t .333278 

Stornarella j 

Barile  di  CO  Caraffe 

Ettolitri 

0,433947 

Ettolitro 

•tarili 

2,30  itili 

Caraffa  di  Once  27 

litri 

0,723244 

Litro 

Cullile 

4 ,382659 

Trinitapoli,  Saline: j 

Soma  di  224  Caraffe 

Ettolitri 

1.080070 

Ettolitro 

Aoiric 

0,595213 

Caraffa  di  Once  28 . 

litri 

0,750031 

Litro 

Cari  ITe 

1,333278 

Cfrignola,  S.  Fehdinando  di  Puglia,  (Irta-  | 

Soma  di  2t0  Caraffe 

Ettolitri 

1,800075 

Ettolitro 

ti', 555532 

NOVA ) 

Litri 

0,750031 

Bllàlllil 

0,289298 

Litro 

Ettolitro 

C-raHe 

Manfredonia,  Monte  S.  Angelo J 

Barile  di  IO  Caraffe 

Barili 

3,456646 

Caraffa  di  Once  27  

Litri 

0,723244 

Litro 

Canile 

1,382659 

VlESTI j 

Barile  di  4ft  Caraffe 

Ettolitri 

0,257(54 

Ettolitro 

Barili 

3,888727 

Caraffa  di  Once  24 

Litri 

0,642884 

Litro 

Caraffe 

1,555491 

LUCERÀ j 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,450019 

Ettolitro 

Barili 

2,222130 

Caraffa  di  Once  28  

Litri 

0,75003' 

Litro 

Canile 

1,333278  1 

Alueeona,  Biccaei j 

Soma  di  320  Caraffe 

Ettolitri 

2,857262 

Ettolitro 

071 19985 

Caraffa  di  1 Botolo 

Lilrt 

0,892894 

Litro 

Cara  Ile 

1.119953 

Roseto  Valfoetoee  ' 

Barile  di  40  Finte 

Etlolilri 

0,514307 

Ettolitro 

Barili 

1,944304 

Pinta  di  Once  4S 

Litri 

1,285768 

Litro 

Piote 

0,777745 

Motta  Montrcorvino,  Volturar*  Appura,  \ 

Barile  dì  40  Tinte 

Ettolitri 

0,357158 

Ettolitro 

Barili 

2,799883 

Volturino | 

Pinta  di  < Rotolo 

0,892894 

Litro 

Pinlr 

4,119953 

Foggia,  Ortanopa,  Albebona,  Stornamela, 

Minare  di  olio. 

Staio  di  Botoli  4 0 •/*>  pari 

Monte  S.  Angelo,  Lucerà,  Biccari.  ... 

a Chilogrammi  9,504  

0,1 04063 

Ettolitro 

9,609599 

Cerignola,  Ortanova,  S.  Ferdinando  di 

Staio  di  Botoli  10,  pari  a 

Litri 

9,755870 

0,402502 
0,4  06773 

1 Sauio!,  Teinitapoli 

Staio  di  Botoli  9.6,  pari  a 
Chilogrammi  8,554  . . . . 

9,365635 

Id. 

Mantredosia,  VlESTI 

Staio  di  Botoli  10  */,,  pari, 
a Chilogrammi  9,207  .... 

Ettolitri 

0,100811 

Ettolitro 

9,949586 

Roseto  Valfortore  

Ambola  di  Rotoli  3 */, . pari 

Litri 

a Chilogrammi  2,97 

3,251957 

Litro 

0,307507 

Motta  Moktecoryino 

Staio  di  Rotoli  1 0,56 , pari  a 

Ettolitri 

Stala 

Chilogrammi  9,409  

0,103022 

Ettolitro 

9,706666 

Volto  rana  Appcla,  Volturino 

Staio  di  Rotoli  41,52,  pari  a 
Chilogrammi  to,26i 

0,442388 

Id. 

8,807777 
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Pr'onntia  di  FOGGIA. 


MISURE  LOCALI 


Circondario  di  MlTITO. 


MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legati  secondo  la  legge  del  (810. 


Titti  i Comuni  del  Cihcondirio 


Ti  tti  i Comuni  dei.  Cibcondabio  . 


| Palmo  cubo . | 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
I Palmo  cubo ! 


Metri  rul-i  I Palmi  cubi 

0.0185(5  Metro  cubo  54.010153 


Palmi  cubi 

54, 552903 


«etri  cobi  I 

0,018331  Metro  cubo 


Secondo  la  legge  del  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  buso  abusivo  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  lo  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  rubi  abusivi  9 '/j  fanno  la  Soma  por  l'arena  che  ai  divido  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
Tutti  i Comuni  dei.  Cibcondabio I Tomolo I 


Ettolitri 

0,555451  EUolilro 


Ettolitri  | 

0,553189  EUolilro 


Tomoli 

1,800338 


Tomoli 

4,807700 


11  Tomolo,  legale  ed  abusivo,  si  divide  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  t Comuni  del  Circondario  . 


1 Barile 

Dtoliiri 

0,436250 

Ettolitro 

! Caraffa  di  Once  27,143  .... 

Litri 

0,727084 

Litro 

Misure  abusive  anteriori  al  4840. 

Miaarc  da  vino. 


Bovino,  Deliceto 

Castei.i. uccio  de' Siimi 

Panni 

S.  Agata  di  Puglia 


Barile  di  32  Caraffe . 
Caraffa  di  Once  28  . 
Barile  di  50  Caraffe. 
Caraffa  di  Once  28  . 
Barile  di  40  Caraffe. 
Caraffa  di  Once  36  . 
Barile  di  32  Caraffe . 
Caraffa  di  un  Roiolo 


Il  tu  litri 

0,240004 

Ettolitro 

Litri 

0,750034 

Litro 

Satollili 

0,375016 

Ettolitro 

litri 

0,750034 

Litro 

Ettòlitri 

0,385730 

EUolilro 

tilri 

0,964326 

Litro 

Ettolitri 

0,285726 

Ettolitro 

litri 

0,892894 

Litro 

Bulli 

2,292262 

Caraffe 

1,375357 


Bulli 

4,166(93 

Caraffe 

1,333278 

Bulli 

2.666556 

Caraffe 

1,333278 

Bulli 

2,592485 

Caraffe 

1,036994 

Salili 

3.499854 

Caraffa 

1,419953 
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Castelluccio  Valmaggiohe,  Celle  S.  Vito  ^ 


\ Barile  di  30  Caraffe .... 
I Caraffa  di  un  liutaio  ... 
I Cantaro  di  100  Caraffe  . 
I Caraffa  di  un  Rotolo  . . . 
i Quartara  di  16  Caraffe  . 
j Caraffa  di  Once  46 


Ettolitri 

0,431  438 

Liut 

0.7434** 

Ettolitri 

2,285809 

Litri 

0,892894 

Ettolitri 

0.467868 

(Litri 

0.892894 

Ettolitri 

0,892894 

Litri 

0,892894 

lUtaHtri 

0,120005 

Litri 

0,750031 


Parili 

4,320808 

Caraffa 

1,382659 

0,437482 

Ciraffh 

1,119953 

Parili 

3,733178 

Caraffe 

1,1  19953 

Cantar» 

1,1 19953 

Cai  ,11. 

(, 119953 

Quartale 

8,334987 

Caraffe 

4,333278 


lattare  di  alio. 


Botino Coppa  di  Rotoli  i,  pari  a t„ri  c-n» 

Chilogrammi  3,56 i 3,9043*8  Lilro  0,456456 

Castelluccio  de' Sanai,  Ascoli  Satriako.  Staio  di  Rotoli  <0,56,  pana  Eu.mri  ».i. 

Taoia Chilogrammi  9,409  0,103044  Kltolitro  9,706666 

Deliceto  , S.  Agate  di  Puclia Staio  di  Rotoli  10  pari 

a Chilogrammi  9,407....  0,100811  Id.  9,919586 

Candela Staio  di  Rotoli  *6  pari 

a Chilogrammi  I *,850  .. . 0,164598  ld.  6,t50U3 

Celle  S.  Vito Staio  di  Rotoli  10,34,  pari  a 

Chilogrammi  9.195  0,100681  ld.  9,934*02 

E kET0 Amhola  di  Rotoli  3 7,.  pari  ! mT,  I I Amiate 

a Chilogrammi  2,970  ....  3,251957  Lilro  0,307507 

11  Barilo  legale  pi  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

I pesi  indicati  nelle  misuro  da  vino  sono  quelli  dol  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  o non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  nello  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  dove  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metr'co 
napolitano  I olio  si  misurava  a poso  e non  a capacità. 


0,100811 


0,162598 


0,100681 

Litri 

3,251957 


Coppe 

0,256256 

Stala 

9,706666 


6,150143 


Aulitole 

0,307507 


Tdtti  i Comuni  del  Cibcokdario  . 


Chilogrammi  Rotoli 

0,890997  Chilogrammi  1,144338 

Libbre 

0,320759  ld.  3,117605 


Secondo  la  legge  del  18*0,  cento  Rotoli  tonno  il  Cantaro. 

11  Rotolo  è di  Once  33  V*  e. si  divide  in  1001»  Trappesi. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1810,  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 
Secondo  la  varietà  dei  luoghi  u delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  speciali  di  Oi 

fili  Arolipi  iliv.Hi.nn  rnnul.  -Jlv  T_. : 


Gli  oretici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli , 
l'Obolo  in  10  Acini. 

Dramme  1 '/»  tonno  un  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 


Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 
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CIRCONDARIO  DI  SAN  SEVERO 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

VALORE 

llCNOJJ  INAZIONE 

la 

MIStlftC  MtTT.lUiX 

Tutti  i Coni  si  dei.  Cirgondaiiio 


M1SURK  W LUNGHEZZA 

Misure  lagtili  secoialo  la  letftje  del  1810. 


MuH 

2,645503 

Metro 

0,261550 

Id. 

Cune 

0,378000 

Fallii 

3,780000 


Misure  ablativo  anteriori  al  1840 


Tu  ti  i Cumini  del  Circondario  . 


Metri 

2,109360 

0,263670 


■ Caria  e 

0,474077 

I Palmi 

3,792619 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi. 

11  Palmo  legalo  seguo  la  divisione  rtcrimalc. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  lecale. 

Secondo  l'uso  abusi\o  anteriore  al  1840  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misuro  agrario  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi,  si  usavano  pure 
Palmi  4,  4 V 5 V,.  7 V„  8.  12. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


nelle  varie  località  Passi  da  terra  di 


Tutti  i Con  uni  dii  Circondario  . 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Palmo  quadralo 

S.  Severo,  Riunano  Caucasico,  Carpino,  , 

S.  Marco  in  Lamis,  S.  Giovanni  Rotondo,  J 
Cacnano  Varano,  Ischitella,  Apricena,  f ..  ..  n . 

Lesina,  S.  Paolo  di  Civitate,  Torre  \ Veraura  ih  3600  Passi  qoa- 
Magciore.  Serracafriou,  Casalnioto  1 ('ra  i * ' Pa,lnl  7 **'  *ll°  •• 
Monterotaro.  Cririiti,  Poggio  Irte-  i 

RIALE I 


Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 di  lato  . . , 

Rodi,  San  Nicandro  Garganico 

Vignalo  di  1600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  5 '/,  di  lato 

Vico  dii.  Gargano  Tomolo  di  1200  Passi  quadrati 

di  Palmi  7 di  lato 


Ara 

6,998684 

Metri  quadrati 

0,069987 

9. 

Ara 

Metro  quadr. 

Mairi  quadrili 

0,069522 

Metro  quadr. 

Eltara 

1 .226366 

Etlara 

0,336486 

Id. 

0,408789 

Id. 

Moggi, 

0.142884 

Palmi  quadrali 

14,288400 


Palmi  quadrati 

1 4,383963 


Varani» 

0,815417 


2,971893 


Tomoli 

2,446252 
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PraTtnd»  di  FOGGIA. 


:»« 


Circondario  di  SIS  FEd  EfiO. 


Il» 


Pmlnrin  di  FOGGIA. 


CirrniliT»  di  MA  ,rV!!9 


MÌSUHE  METRICHE 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  lettali  iecomlo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Misure  da  vino. 


S.  Severo,  Aprico*,  S.  Marco  in  Lamis, 
S.  Giovanni  Rotondo,  S.  Paolo  di  Ci- 
VITATE,  CaSTELNUOYO  DELLA  DaUNIA,  Ca- 
cna.no  Varano 


KlGNA.NO  GaRGaNICO 


San  Nu;  andrò  Garganico 


Vico  del  Gargano. 


Iscoitella,  Torre  Maggiore. 


Lesina,  Cablanti  no,  Pietra  Montecoryino, 
S.  Marco  la  Catola,  Cklrnza  Valfor- 
tore,  Casalnuovo  Monterotaro 


Poggio  Imperiale  . 


Serra  Capriola 


Casalyeccno  di  Puglia. 


1 


v Barile 

Ettolitri 

0,436250 

Litri 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  ffpce  27,143.... 

0,727084 

Litro 

Butti 

2,292262 

Canile 

1,37535* 


/ Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,300012 

Ettolitro 

i Caraffa  di  Once  28 

litri 

0,750031 

Litro 

\ Barile  di  40  Caraffe 

Etici*  Ui 

0,321  442 

Ettolitro 

ì Caraffa  di  Once  30  

Uui 

0,803605 

Litro 

t Soma  di  256  Caraffe 

Ettolitri 

2,285809 

Ettolitro 

j 

1 Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

j Soma  di  160  Caraffe 

Ettolitri 

1 ,285768 

Ettolitro 

ì Caraffa  di  Once  30  

Litri 

0,803605 

Litro 

\ Soma  di  160  Caraffe 

Ettolitri 

1,071473 

Ettolitro 

i Caraffa  di  Once  25 

Litri 

0,609671 

Litro 

\ Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,257154 

Ettolitro 

I Caraffa  di  Once  24 

Litri 

0,642884 

Litro 

i Barile  di  40  Caraffe 

Et, otiti! 

0,270547 

Ettolitro 

j 

I Caraffa  di  Once  25  */4  .... 

uni 

0,676367 

Litro 

/ Barile  di  40  Pinle 

Ettolitri 

0,357458 

Ettolitro 

j 

| Pinta  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

1 Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,289298 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  27  

Litri 

0,723244 

Litro 

i Soma  di  4 40  Caraffe 

Ettolitri 

0,900037 

Ettolitro 

| Caraffa  di  Once  24 

Otri 

0,642884 

Litro 

t Quarlara  di  14  Caraffe.... 

Ettolitri 

0,105004 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0,750031 

Litro 

1 Barile  di  40  Caraffe 

Ettolitri 

0,492878 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  46 

Utii 

4,2324  94 

Litro 

Bulli 

3,333195 

Carat’.- 

1 ,333278 


Bauli 

3.110982 

Carati» 

1,214393 

Some 

0,437482 

C.i.0, 

4 , H 9953 
6,7777*5 

Caraffa 

1,244393 

Som* 

0,933294 

Caraffa 

1,493271 

Barili 

3,888727 

Caraffe 

1,555491 

Barili 

3,696216 

Caraffe 

4,478486 


Bulli 

2,799883 

Pi  ut. 

1,419953 

111  ria 

3,456646 

Culi. 

1,382659 

1,4(4065 

Ctrelft 

1,555491 

Quartale 

9,523443 

Caraffe 

4,333278 

Bariti 

2,028901 

f Ó,  81 1 500 
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Pronneia  di  FOGGIA.  Circvndarìo  di  SAI  SITOO, 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

denominazione 

DENOMINA  U ONE 

VALORE 

II 

micie  lucali 

Sax  Severo,  Serra  Cafbiola,  Casalnuoyo 

Misure  a»  Olio 

Staio  di  Rotoli  10  */,,  pari 

Ettolitri 

.Monterotaro 

a Chilogrammi  9,504  .... 

0,10406: 

Ettolitro 

9,609599 

i Rigna.no  Cardanico 

Staio  di  Rotoli  10,5,  pari  a 
Chilogrammi  9,355  

0,102437 

ld. 

9,762132 

' S.  Marco  w Laiiis 

Staio  di  Rotoli  10,1818,  pari 
a Chilogrammi  9.072  .... 

Litri 

9,933232 

Litro 

0,100672 

S.  Giovanni  Rotondo 

Staio  di  Rotoli  10,08,  pari  a 
Chilogrammi  8,981 

9,833917 

ld. 

0,101689 

San  Nicandro  Garganico,  Peschici 

Staio  di  Rotoli  12,96.  pari  a 
Chilogrammi  11,547  

Ettolitri 

0,126436 

Ettolitro 

7,909135  | 

Cagnaso  Varano 

Staio  di  Rotoli  10,  pari  a 
Chilogrammi  8,910 

latri 

9,755870 

Litro 

0,102502 

Vico  del  Gabcano 

Staio  di  Rotoli  12,5,  pari  a 
Chilogrammi  11,137 

Ettolitri 

0,121948 

Ettolitro 

8,200191 

! Ucoitella,  Apricela 

Staio  di  Rotoli  11,52,  pari 
a Chilogrammi  10,264  ... 

0,1(2388 

id. 

8.897777 

Rodi 

Staio  di  Rotoli  12,24,  pari  a 
Chilogrammi  10.906  

0,119412 

Id. 

8,374378 

1 Lesina,  Poggio  Imperiale 

Staio  di  Rotoli  16,  pari  a 
Chilogrammi  1 4,256  

0,156094 

Id. 

6,406399 

' S.  Paolo  di  Ci  vitate,  Castelnuovo  della 

Staio  di  Rotoli  10,56,  pari  a 

0,103022 

Litri 

Id. 

9,706666 

1 Tobbb  Maggiore  

Staio  di  Rotoli  9,(2,  pari  a 

Chilogrammi  8,126 

8,89735» 

Litro 

0,112393 

Chieuti,  Pietra  Monteco»*ii»o,  Casàltic- 

Staio  di  Rotoli  10  */ ,,  pari  a 

Ettolitri 

0,100811 

0,280969 

9,919586 

Barili 

3,5591 1 1 

Cablantino 

Barile  di  Rotoli  28,8,  pari  a 
Chilogrammi  25,661 

ld. 

S.  Marco  la  Catola 

Staio  di  Rotoli  8.64.  pari  a 

Litri 

Siala 

Chilogrammi  7,6 

8,429072 

Litro 

0,118637  | 

11  Barile  lottale  ai  divido  in  60  Caraffe, 
li*  Barili  Tanno  una  Botte. 

I1  1 peni  indicali  nelle  misure  da  vino  sono  anelli  del  volume  di  acqua  distillata  elio  dovevano 

con»Aoro  o non  servono  elio  1 

1 di  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicali  nello  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  devo  in 

osso  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico  I 

napolitano  l’olio  si  misurava  a poso  e non 

a capacita. 

PESI 

Rotolo 

Chilogrammi 

0,890997 

Chilogrammo 

Rotoli 

1.122338 

Tetti  i Comuni  del  Circondario j 

Libbra 

0,320759 

Id. 

Libbre 

3,1 17605  ! 
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Provincia  di  FWHilA 


Cirtóuiijrii)  di  BAH  SETOSO. 


COMUNI 

MIRTO  LOCALI 

UENOUIVAZIONE 

| ] 

IìEmiMIVUKHìE 

fmm 

i 

i i 

Secondo  la  loppe  del  1810,  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Onco  33  o si  livide  in  1000  frapponi. 

La  l ibbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trapposi. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  1840,  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  speciali  da  Once  30,  30,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Troppo»  in  £0  Acini. 

1 gioie! lierri  dividono  l'Oncia  In  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

1 farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme,  * 

la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  ? Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini. 

Dramme  I *J,  fanno  un  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lane. 


Digitized  by  Google 
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PROVINCIA  IH  PORLI 


CmCONDAHIO  DI  10111,1 


MISURE  METRICHE  , 

VALORE 

DENOM 1 V a7.io>  i; 

(a 

■tUti  RE  UVC4U 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Ci  vitella  di  Rojiagsa 


^ Braccio  da  panno 

HMii 

0,621963 

Melro 

1 Braccio  da  tela 

0,737301 

Id. 

Piede 

0,488206 

Id. 

Piede  

0,493500 

Id. 

Braccio  mercantile 

0,627000 

Id. 

Braccio  da  tela 

0,834000 

LI. 

Piede 

0,495250 

Id. 

Braccio 

0,876000 

Id. 

Braccio  da  panno 

0,730244 

Id. 

? Braccio  da  seta 

0,623857 

Id. 

1 Piede  

0,536063 

Id. 

Le  Braccia  mercantili  si  dividono  in  12  Once. 

1 Piedi  fabbrili  ed  agrimensori  i si  dividono  in  10  Once. 


Braci  li 

1,607812 

1,356298 

Radi 

2,048316 

2,026342 

Bliii  II 

1,594896 

1,199041 

2,019182 

Bruni 

1,141553 

1,369407 

1,602932 

Piedi 

4,865454 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Forlì,  Fiumana,  Predando Tornitura  . 

Bertinoro,  Tkodorano Tornalura 

ClViTELLA  DI  RoMAONA,  SloRTAXO,  VaL- 

oorpio  Tornalura . 

Meldola,  FoRLiuporou Tornalura  . 


La  Tornalura  sì  divide  in  100  Pertiche  quadrate, 
la  Pertica  in  100  Piedi  quadrali. 


MISURE  DI  VOLUME 


Fori.),  Fiumana,  Predappio Piede  cubo. 

Bertinoro Piede  cubo. 

CivmiLA,  Mortano,  Valdotcio Piede  cubo. 

Meldola,  Tiodorano,  Forumpopoli Piede  cubo. 

11  Piede  cubo  t di  1060  Once  cube. 


Are 

23,834505 

24,354200 


24,527300 

28,736303 


Metri  cubi 

0,116362  Metro  cubo 
0,120188  Id. 

0,421474  Id. 

0,154045  Id. 


Tor*»lur« 

4,195598 

4,106068 


4,077090 

3,479919 


Piedi  nU 

8,593907 

8,320291 

8,232402 

6,491614 


Digitized  by  Google 


Provincia  dì  FORLt. 


Circondario  di  FORU 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMi!«AZK*K 

B3 

VALORE 

32 

MIMA*  LOCALI 

“1 

i 

i . i 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  CU  ARIDI 

Fonti.  Fumana,  Msldou,  I’bedifpio.  Teo- 

Catolìtri 

0,721622 

Suia 

1,385766 

1,315833 

0,759975 

1,081933 

0,710150 

0,996871 

Id. 

hi. 

U.n* 

0,924271 

SI.,, 

1,408152 

C003I39 

1,181014 

Id. 

id. 

0,846739 

Id 

Lo  Staio  di  Forlì  *i  divido  in  2 Memini, 
il  Menino  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Provende,  \ 

la  Provenda  in  4 Scodelle. 

Due  Staia  fanno  u»  Sacco. 

Lo  Staio  di  Rertinoro  ai  divide  in  4 Quartcrole, 
la  Qtiartorola  In  2 Bernardo, 
la  Bernard»  in  10  Scodello.  . 

Le  fonia  di  Civitella  si  divide  in  3 Mastelli , 
il  Mastello  in  4 Quarti,  * 
il  Quarto  in  12  Scodelle. 

Lo  Staio  di  Forlimpopoli  ai  divide  in  2 Meezinì, 
il  Mozzino  in  t Quarti, 
il  Quarto  in  Scodelle. 

L*  Soma  di  Mortane  si  divide  in  4 Staiay 
lo  Staio  ki  4 Quarti. 

T,a  Soma  di  Valdeppio  iborgataì  *i  divide  in  4 Cassone. 

11  Municipio  di  Qjtoitella  di  Montagna  fece  proeedere  nel  1864  ad  esperimenti  di  confronto  con  meezi  ordinari,  e disse  la 
Some  da  grano  eguale  a Litri  04*73. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Soma  da  vino 

ettolitri 

0.7  H 277 

Ettolitro 

Fo»U,  FimiH»,  Pnwapvij» 

Mbhra  da  olio 

Litri 

Litro 

0,359970 

Barilo  da  vino 

Ettolitri 

0,359573 

Ettolitro 

Bnlrisoas  E Tb«>oiuj«> 

Fiala  da  olio 

litri 

1,076600 

Litro 

EtluJitri 

0,735763 

0,676448 

litri 

Ettolitro 

Id. 

0,395335 

Ktlaiu  • « 

0,9  21276 

Soma  da  vino 

Ettolitro 

Fou'Ufoeolj ; 

Libbra  da  olio 

litri 

0,370340 

Litro 

Soma  da  vino 

Situi  II  l 

0,889096 

Ettolitro 

Mclmla 

* 

Ulti 

Li4ro 

Libbra  da  olio 

0,361370 

Ktll>l|lll 

0,837333 

Ettolitro 

La  Soma  da  vino  di  Forlì  si  divide  in  2 Bar-fri , 
il  Barile  in  21  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 

10  Some  fanno  un  Dafocaio, 

2 Baroeci  un  Qarro. 

11  Barici  di  Bertmoru  si  divide  in  20  Boccali, 

À Bonasie  in  4 Foglietta. 


Svimi* 

1,405923 

Ubbrr 

2,778009 

2,781061 

Fui. 

0,503919 

Some 

1,359133 

1,478310 

UM  re 

2,529500 

Soni* 

1,085451 

Libi*,  r 

2,700221 

Some 

4,124737 

UlllifC 

2,767247 

S7,Ì94268 
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Provincia  di  FORLÌ. 


Circondario  di  FQllLÌ. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Cinque  Some  o dieci  Barili  fanno  un  Vizzolo- 

La  Soma  da  vino  di  Civitella  si  divide  in  ? Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta, 
la  Foglietta  in  8 òuartucci. 

La  Soma  da  vino  di  Mortano  si  divide  in  38  Boccali. 

La  Soma  da  vino  di  Forlimpopoli  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali. 

La  Soma  da  vino  di  Meldola  si  divide  in  2 Barili 
il  Barile  in  Boccali  21  V,t 
il  Boccale  in  4 Fogli  ette. 

Le  Libbre  da  olio  si  dividono  in  Metà,  Quarti,  Ottavi. 

La  Soma  da  vino  di  Cusercoli  si  divide  in  40  Boreali. 

11  Utr'Ì^S.W^8  P™‘>Jor,!  ne'  ,80ì  con  meni  ordinari  “d  di  confronto,  e disw  1, 


l’ESl 


Foblì,  Fiumana,  Pbedappio 

Chilogrammi 



BEarmoao,  Civitella  pi  Romagk»  , Mor- 
iamo ( borgata  Valdoppio) . 

Ulilogr  ani  ni  a 

Forlimpopoli 

Meldola  Tcodoiako  

Likk* 

3.035H2 


2,763578 

2,950087 

3,023298 


La  Libbra  ai  divide  in  12  (.loca, 
l’OQCia  iu  8 Ottetti. 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  CESENA 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


vai  uni: 
b 

MiniKK  MKTatOU 


MISURE  METRICHE 


DE.A0U1XAZ10.VE 


VAI.OHE 

b 

.ULNA  UKAU 


MISURE  DI  LUSUflEZZA 


Cesivi,  Cesenatico,  Meecato  Saraceno, 
Montiamo  , Sabsina  , Kokcofreddo  (sei. 
inferiore),  Rovebsano 

Bombi,  Gaubbttola,  Gatteo,  Sogliamo 
al  Rubicone,  Roncofreddo  (tei.  sujj  ), 
Saviokano  pi  Romagna,  S.  Minio  di 
Romagna 


Braccio  ila  lana. 
Braccio  da  tela  . 
Piede 


Braccio  . 
Piede  . . 


Longiano  . 


Braccio  . 
Piede  . . 


MelH 

0.6I97Ì5 

0,702356 

0,538173 

0,631432 

0,5420*8 

0,625000 

0,512948 


Metro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


Ihtiii 

1,613618 

1,423779 

Piedi 

1,857105 

Braccia 

1,583704 

iva, 

1,841796 

Bnccia 

1,600000 

Piedi 

1,8*1796 


Il  Braccio  mercantile  ai  divide  in  12  Once,  ed  anche  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Ottavi. 

Il  Piede,  misura  fabbrile  ed  agri  menno  ria  si  divide  in  10  Once. 

Nel  Comune  di  Borghi  si  usava  pure  un  Braccio  eguale  a moiri  0,6*6. 

Nei  Comuni  di  Mercato  Saraceno  o Sarsina  si  usava  anche  un  Piede  corto  da  legna,  eguale  al  Piede  Veneto,  corrispondente 
a Metri  0,  3*773*. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Cesena , Cesenatico,  Mescato  Saraceno, 
Montiamo,  Sabsina,  Roversano.  Ronco- 

28,995272 

i 

Ellara 

Tornatar* 

3,(18838 

Bobgiii,  Gambettola,  Gatte»,  Conciano, 
Roncofbeddo  [iti.  super.),  S.  Mimo  di 
Romagna,  S i vignano  di  Romagna.  So- 
gliamo al  Rubiconi 

29,479293 

Id. 

3,392212 

La  Tornatimi  si  divide  in  100  Tavole, 
la  Tavola  iu  100  Piedi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Cesena,  Cesenatico,  Mercato  Saraceno, 
Montiamo,  Sabsina,  Roncofbeddo  (sez. 
infcr  ),  Rovebsano  

M* In  cubi 

0,156132 

Metro  cubo 

p.«ai  tubi 

6,404839 

Borgiii,  Gambettola,  Gatteo.  Longiano, 
Honcofreddo  (sez.  sup.},  S.  Ma  i rò  di 
Romagna  , Satjgnaxo  di  Romagna,  So- 

0,160057 

ld. 

6,2*777* 

I 

11  Piede  cubo  è di  IOuO  Once  cube. 

misuri:  di  capacità  per  gli 

ARIDI 

Cesena.  Cesenatico,  Mencato  Sabacf.no,  j 

Montiamo,  Rovebsano,  Roncofbeddo  (sez  Slnio 

inferiore) ) 

Ellolilri 

1,381773 

Ellolilro 

Siala 

0,723708 

BoBr.ni,  Gatteo,  I.onguno,  Roncofbeddo  ( . . 

ISOZ.  super),  Sogliamo  ai.  Ri  bu  one.  . | Sacr0  R"nin('se 

1,876332 

id. 

Sacelli 

0,532955 

Digitized  by  Google 
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Pro» inda  ili  FORM. 


Cirunlirio  li  CMM. 


MISURE  LOCALI 


Sarsina Sacco  . 

Mercato  Saraceno Sacco  , 

Savickano  m Romagna,  S.  Mauro  di  Ro- 
magna, Gambettola  Sacco. 


Rlolitri 

4,460000 


Ellolitro 

li). 


0,681933 

0,704207 


0,524627 


Lo  Staio  di  Cotona  ni  divide  in  2 Stiroli, 
lo  Stando  in  2 Quartarolo, 
la  Quartarola  in  5 Mer nardo, 
la  Bernard  a In  16  Scodelle. 

Tre  Staroli  fanno  un  Sacco. 

Il  Sacco  «li  Borghi,  quello  stesso  di  Rimini,  si  divide  in  4 Tassello, 


Il  valore  metrico  dato  ni  Sacco  di  Rimini  6 quello  portalo  dalle  Tavole  del  1803,  e ritenuto  da  quelle  del  1855. 11  Municìpio 
di  Rimini  però  contesta  questo  valore,  e dichiara  elio  11  Sacco  locale  iti  Uuuiui  equivale  ad  ettolitri  1,75.  Questo  tallire 
è a sua  volta  contestato  dai  Comuni  che  in  questa  parte  seguono  l’uso  di  quella  città. 

11  Sacco  dì  Sartina  si  divide  in  4 Quarlarole, 
la  Quartarola  in  5 iternarde. 

Il  Sacco  di  Snvijgnano  si  divide  in  4 Cassello. 

la  Tassella  in  3 Demorde,  oppure  in  80  Scodelle. 

Il  Sacco  di  Mercato  Saraceno  si  divide  in  3 Mastelli, 

11  Mastello  in  6 Bernardo. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Montiamo,  Rovbrsano,  Roncofreddo  (scz. 


(scz.  sup.),  Roversanu,  Sogliamo  ai.  Ru- 

bicone Libbra  da  olio 

Mercato  Saraceno Soma  da  vino. 

Mercato  Saraceno,  Sarsina Libbra  da  olio 

Sabsina  Soma  da  vino 

Sàvigxano  di  Roiiagna,  Gambettola,  san  Soma  da  vino. 


Soma  da  vino 

Ettolitri 

0,6594*9 

i 

Ellolitro 

'TatfittS 

Fiala  da  olio 

Litri 

4,080710 

Litro 

Fiale 

0,925318 

Soma  da  vino 

Ettolitri 

0,764320 

Ettolitro 

'7,313508 

Libbra  da  olio 

Litri 

0,754980 

Litro 

Libbre 

t, 32*538 

Soma  da  vino 

Ettolitri 

0.767126 

Ettolitro 

'7,303567 

Libbra  da  olio 

Litri 

0,360239 

Litro 

Libbre 

2,775933 

Soma  da  vino 

Ettolitri 

0,8*6000 

Ettolitro 

(vaie 

«,*90*76 

Soma  da  vino 

0,769708 

Id. 

1,299*9* 

Libbra  da  olio 

Litri 

6,750844  l 

Litro 

Libbre 

«.3348*0 

La  Soma  da  vino  di  Cesena  si  divide  in  2 Barili , 
il  Barile  in  27  Boccali. 

12  Some  fanno  un  Carro. 

La  Fiala  da  olio  si  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Ottavi. 

35  Fiale  fanno  un  Barile, 

2 Barili  Tanno  una  Soma. 

La  Soma  da  vino  di  Borghi,  quella  stessa  di  Rimini,  si  divido  in  61  Boccali, 

il  Boccale  in  3 Terzetti.  VJ 

La  Libbra  da  olio  di  Borghi,  quella  di  Rimini,  si  divido  in  24  Once,  ed  anche  in  Metà,  Quarti,  Ottavi, 

100  Libbre  fanno  una  Soma. 

I.a  Soma  da  vino  di  Mercato  Saraceno  e quello  di  Sarsina  ai  dividono  in  60  Boccali.  In  questi  Comuni  il  Carro  è di  10  Some. 
La  Soma  da  vino  di  Savìgnano  si  divide  in  64  Boccali. 

Le  Libbre  da  olio  di  Mercato  Saraceno  e di  Savìgnano  di  Romagna  si  dividono  in  Metà,  Quarti,  Ottavi, 


Orsina,  Cesenatico,  Mercato  Saracexo, 
Rovebsaxo,  Roncofreddo  (sez.  inferiore), 
Sarsina 


Libbra 

CLilogrontml 

! 

0,32972* 

Chilogramma 

’ 

l i 

Digitizeà  by  Google 


Proiioeia  di  KOHLÌ. 


Circondarin  di  CE'Ht 


MISURE  I.OCAf.t 

MISURE  METRICHE 

comi:  ,\  i 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

valore 

la 

mn;ii  locai 

Borghi.  Ciiro.  Lanciano,  Montiano,  Ro- 
TF.RSANO.  RoSCOFRKDDO  (««1.  Super.),  So- 

Chilogrammi 

0.345516 

Chilogrammi 

IJI.hr  « 

2,894226 

Siranm  di  Romagna  , Gamdrttola,  san 
Magro  di  Romagna 

Libbra 

0,343621 

i,i. 

2.910454 

1 La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
rOm’in  in  8 Ottave. 

, In  Cesena  si  usavano  puro  le  arguenti  Libbre  speciali  : 

Per  lo  gioie,  di  Once  8,  eguale  a Oliilogr.  0,238717; 

Per  l’argento  di  Once  1 2,  eguale  a Chilogr  0,339344; 

Pei  medicinali  di  Once  12,  eguale  a Chilogr.  0.3?*i870. 

Ne!  Comune  di  Porutji  si  usavano  pure  una  Libbra  mezzana  di  Once  f8  ed  >ma  Libbra  grossa  di  Once  24. 
' Anche  per  Savignoiio  fd  Once  facevano  h Libbra  mediana,  e 24  Onco  la  Libbra  grossa. 

il 

Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  RIMINF 


COMUNI 


Rimimi,  Coniano,  Gemmano  , M ìsano,  Montiui- 
so,  Montecolomiio,  Mostefiorito.  Mor- 
CUMO,  Mo.MTK  l ì RIDOLFO , MONTESCUDO, 
SaLCDECCIO,  S.  CLEMENTE,  S.  GlOTAMN!  IN 
Mahignano,  Scorticata,  Vbrccchio 

S.  Arcangelo,  Poggio  Bermi 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

IN 

■no**  MSTBicn 


VJISL’RK  METRIATE 

! Valor* 


ItrXBDNAZIONE 


Min  m ucai 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


>ft«i 

Braccio 

0,631  Adi 

McWo 

V 

Padello 

0,656267 

Id. 

Piede 

0,542948 

Id. 

1,583714 


1,596763 

Urti 

1,841796  ; 


Il  Braccio  mercantile  di  Mimmi,  ed  il  Passetto  mercantile  di  S.  Arcangelo  si  dividono  in  12  Once. 
Il  Piede,  misura  architettonica  ed  agrimensori*  si  divide  in  10  Once. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Totti  i Comuni  del  Circondario 

T ornatura 

An 

29,479293 

Ettara 

Tamlar* 

3,392*22 

La  Tornatura  si  divide  in  100  Tavole, 
la  Tavola  in  100  Piedi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

• 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Piede  cubo 

Vetri  cubi 

0,1 60087 

M«tr*  cubo 

M«4i  («fi 

M477T4 

Il  Piede  cubo  è di  1000  Once  cube. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  9tl 

ARIDI 

Dtolltri 

1,876332 
1 ,750000 

~ S+.-tlJ 

0,532955 

0,571429 

Id. 

r 11  Sacco  si  divido  in  4 tassello, 
t la  Oaasella  in  3 Bornarde. 

[ Il  Municipio  di  Rimini,  dopo  aver  fatte  eseguire  con  metti  comuni  esperienze  di  confronto  dei  propri  campioni,  afferma 
| che  il  Sacco  Riminone  da  grano  è di  Ettolitri  1,75.  Kegli  altri  Comuni  del  Circondario  perii  lo  misure  effettivo  usato  in 
* commercio  prima  dcil'altuazione  del  sistema  metrico  decimale  corrispondevano  al  ragguaglio  sopra  infticoto. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Titti  t Comuni  del  Circo.ndaiuo 

ni  «litri 
0,761320 

; Tom  i Comuni  dei.  Circondario,  meno 

S.  Arcangelo  i Verucciho 

0,754980 

Ulti 

0,749089 

0,748160 

S.  Arcangelo,  Poggio  Berni 

i Verixchio 

Libbra  ciarlio 

Ettolitro 

Id. 

Litro 

Id. 


-Stiit 

1 .319608 
1.324338 

l.iliLit 

1,334953 

1,336612 


V i 

La  Roma  da  vino  di  Riinini  si  divide  in  64  Boccali, 
il  Boccale  in  3 Terzetti. 

i Ìmli3  °*‘?  Rimini  si  divide  in  100  Libbre. 

La  Libbra  da  olio  di  Rimim  e quella  di  Verucchio  si  dividono  in  24  Onre,  ed  anche  in  Metà,  Qiartt,  fittavi. 
La  Libbra  da  olio  di  8.  Arcangelo  si  divide  in  Metà,  Quarti,  Ottavi.  Lo  attuo  quella  di  Veruechio* 


Digitized  by  Google 


Circondario  di  RlEiW. 


PESI 


Tetti  i r omini  dee  Circondario  meno  i 
seguenti 

Libbra 

Cltita^raMod 

0,345516 

Cbilogramma 

Ulto 

2,894226  1 

S.  Arcangelo,  Poggio  Bermi  , V risucchio 

Libbra 

0,342821 

lei 

2,916977 

Veri  cono 

Libbra 

0,342395 

Id. 

2,920602  j 

La  Libbra  si  divido  in  1S  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave. 

Nella  cittA  di  Rimini  ed  altri  Comuni  ilei  Circondario  si  usa  anche  denominare  Comuni  la  Libbra  di  12  Once,  n si  adoperano 
altresì  una  Libbra  Mezzana  composta  di  Or.ce  18  ed  una  Libbra  Gnua  di  Once  24,  ossia  il  doppio  della  Libbra  connine. 
Lo  stesso  in  S.  Arcangelo  od  in  Verucchio,  dove  si  usano  pure  la  Libbra  grossa  di  Once  24,  la  Libbra  mezzana  di  Once  18, 
e la  Libbra  comune  «li  Once  12 

L’Oncia  è speciale  per  ciascuno  dei  Comuni  di  Iliniini,  S.  Arcangelo  e Verucchio,  ognuno  dei  quali  ha  la  prupria. 
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PROVINCIA  DI  GENOVA 


CIRCONDARIO  DI  GENOVA 


MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

VALGHE 

In 

Mitri.*  Mirili  h* 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tdtti  i Comuni  dei.  Circondario  . , . 


Mandamento  di  Stagliano  ossia  Comuni 
di  Bava»,  Moi.assana,  Moxtorrio,  Sta- 
glierò, Stroppa 


I Cannella  

Jfrtrl 

2,977000 

Alelro 

! Canna  

8,180833 

Id. 

f Palmo 

0,848083 

Id. 

j Canna  - 

1,840416 

Id. 

Cannelle 

0,3:i5909 

Canne 

0.103090 

Pi  Imi 

■1,030901 

Canne 

0, 806180 


La  Cannella  di  12  Palmi  serve  di  base  .alle  misura  di  superficie  0 di  volume.  _ uni* 

In  qualche  Comune  si  usava  collo  stesso  nome  di  Cannella  una  misura  di  3 Metri,  divisa  pure  iti  12  Parti  dotto  anche  Palmi.  i 
La  Canna  di  IO  Palmi  si  usava  por  le  stolle. 

Il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti , 
il  Punti  in  12  Atomi. 

Novo  Palmi  formano  una  Canna  speciale  por  lo  stoffe  di  bambagio. 

Tre  Palmi  fanno  la  Gua  o Goa  misura  usata  noi  lavori  marittimi. 

Sei  Palmi  fanno  il  passo  isometrico;  mille  Passi  geometrici  formano  il  Miglio  genovese,  misura  itineraria.  , 

L’autore  dcll’opora  Pexi  nazionali  e stranieri  tUrhiamli  c ridotti  opina  che  il  Palmo  genovese  sia  stato  anticamente  formato  I 
do’  cinque  Sosti,  ossia  IO  Oncie  precise  dall'antichissimo  Piede  romano  del  Campidoglio , e che  perciò  il  suo  valore 
preciso  fosso  in  origine  di  Metri  0.2480SM.  ' 

La  Canna  di  StagEonu  ai  divide  in  5 Palmi  genovesi  e si  usava  per  le  stoffe. 


MISI  RE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


MhH  qi»*<lr»U 

8,86*589 

tVomrtri  qìudr. 


[ Cannella  quadrala 8,862529  Metro  quadr. 

I tVrimrtri  (|Ua4r. 

, l’almo  quadralo 6,154534  Decim.  quadr. 

j Metri  quadrati 

f Palmo  superficiale 0,738544  Metro  quadr.  i 


Ctnadle  quadr. 

0,118835 

Palmi  qiaarfriti 

0,168482 

Palmi  «uprrfic. 

1,354015 


La  Cannella  quadrata  è di  IH  Palmi  quadrati. 


il  Palmo  quadrato  di  144  Once  quadrate.  . «... 

La  Cannella  quadrata  si  divido  in  12  Palmi  superficiali,  ed  il  Palino  superficiale  in  12  Once  superficiali. 

La  Cannali»  quadrata  serve  per  la  superfìcie  do!  muri,  legnami  e terreni,  h specialmente  quando  si  appli 
agrarie  che  la  Cannella  quadrala  si  divide  in  12  Palmi  superficiali. 


applica  alle  misure 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


^ Cannella  cuba. 
I Palmo  cubo  . . 


Sin.  Candì*  etti"» 

26,383719  Stero  0,037902 

Derimetri  calti  «Al 

15,268373  Dccim.  cubo  0,005495 


La  Cannella  cuba  ò di  (728  Palmi  cifbi.  Il  Palmo  cubo  di  1728  Once  cube, 

I Oncia  cuba  di  1728  Punti  cubi. 

La  Cannella  cuba  e le  sue  divisioni  si  impiegano  nella  misura  dei  muri,  delle  pietre  o dei  legnami  da  costruzione. 

Poi  muri  e per  le  pietre  si  usa  particolarmente  la  Cannella  da  muro  che  ò la  sosta  parto  della  Cannella  cuba , e però 
equivalente  a Steri  4,397291.  # 

Per  la  misura  della  calce  si  impiega  il  Moggio  elio  6 di  96  Palmi  cubi,  ossia  di  Steri  1,165761.  Si  divido  in  6 some. 

La  Cannella  da  muro  ò rappresentala  da  un  parai leleoipedo  rettangolo  clic*  ha  oer  base  una  Cannella  quadrata  e uue 
Palmi  di  attenui  « 
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fircomìario  di  GE^IOTI. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Mina 


Ettolitri 

M 6531 8 


Mandamento  di  Sa vigsone,  Comuni  di  Cà-  / 1,637850 

SELLA,  ClOCEFIESCHI,  SaVIGNONE 1 SACCO 


Sardi  i 

0,610556 


La  Mina  di  Genova  si  divide  in  1 Stari , 

Io  Staro  in  due  Quarte, 
la  Quarta  in  12  Bombette. 

| 11  ragguaglio  della  Mina  all’Ettolitro  fu  determinalo  dalla  Camera  di  Commercio  di  Genova , o differisce  alquanto  da 
quello  portato  nelle  tavolo  pubblicate  sotto  al  Governo  Francese  che  era  di  Ettolitri  1,11457. 

11  Succo  ili  Savignone,  misura  da  carbone,  si  divide  in  tre  misure. 

Rollo  esprimere  in  Ettolitri  la  capacità  del  Sacro  di  carbone  si  è avuto  riguardo  solamente  alla  capacità  interna  della 
misura,  senza  toner  conto  dell'uso  di  adoperarla  a colmo. 

Kei  Mandamenti  di  Savignone  e Torriglia  st  usava  pei  cereali  un'antica  loro  Mina  feudale  equivalente  ad  Ettolitri  1,3638, 
divisa  in  4 Stala, 

10  Staio  in  2 Quartari. 

11  Quartaro  in  8 Coppelli. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Mezzarola  , . 
Quarteronc . 


Genova,  Apparizione  , Quarto  c Manda- 
menti di  S.  Martino  d'Alraro  e Sta- 
r.URSo,  meno  il  Comune  di  Montorbio 


Terzarolo. 


Quarlarnlo 


i Montomio  e Mandamento  di  Nervi  (meno  > 
i Comuni  di  Apparizione  <•  Quarto)  Ri-  [ 
varolo.  Ronco,  Savignone,  Poktrdecimo,  Pini» . . 
Sestri-Ponente,  Recco,  Voltri  c Tor-  1 
MIGLIA.  . | 

Mandamento  di  Campofreddo  ossia  Comuni  ' Parile 
di  C.\MPorRRDDO,  Manose,  Rossiglione  I \ m'.Ui 


Bit, tinti 

2,590000 

Liti. 

0,511560 

F.tolilr, 

0,530000 

0,795000 

0,397500 

Litri 

0,883333 


Ettolitri 

0,535000  Eltolilro 

Litri 

1,070000  Litro 


Memm  U 

0,628931 

Qaarleroni 

t. 951805 

TerMroii 

1 ,886792 

Barili 

1,257862 

(Junrtaroli 

2,515723 

7°I3S075 


PiNle 

0.500000 


Munii 

4,869159 

0,931580 


La  Mezzarola  di  Genova,  misura  da  vino,  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  90  Àmolc. 

La  Mezzarola  si  divìde  pure  in  3 Terzaroli  di  63  Amale. 

Il  Qiiartorone,  misura  eia  olio,  si  divido  in  6 Misurane. 

J 11  Qnarterone  si  stima  capace  di  Once  18,  peso  di  Genova,  ossia  di  chilogrammi  0,4761%  di  questo  liquido. 

128  Quarteroni  fanno  il  Barile. 

Il  Terzarolo  o terza  parte  della  Mezzarola  si  divide  in  fit)  Amolo. 

I 11  Barile  è di  90  Aiuole,  eri  il  Quartarolo  di  45,  non  estendo  elio  la  metà  del  Barile. 

I L’Amoln  si  divido  in  4 Quarti. 

La  Pinta  si  divide  in  due  Aiuole. 

Nei  Gemimi  sopra  indicati,  nei  quali  si  adopera  la  Pinta . erano  in  uso  il  Terzarolo  ed  il  Barilo  mali  nel  rimanente  del 
1 Circondario,  e solo  ne  era  varia  la  divisione,  perchè  il  Terzarolo  si  divide  in  53  Aiuole, 

Pi  il  Barile  in  Amole  79  */*■ 

!..  Nei  Mandamenti  di  Banco  e Savignone  la  Mezzarola  si  chiama  Soma. 

Nel  Mandamento  di  Ronco  la  Terzarolo  si  chiama  Barile. 

Nel  Mandamento  di  Torriglia  si  chiama  Barile  la  quarta  parto  della  Mezzarola,  ossia  una  misura  di  Litri  39,75. 
i|  Nei  Mandamenti  di  Nervi  e Savignone  non  si  usava  la  Pinta. 

Nei  Mandamenti  di  Sestri  Ponente,  Becco,  Voltri  e Torriglia  alla  Pinta  si  dava  nome  di  Boccale. 

! 11  Barile  da  vino  di  Cnmpofreddo  si  divide  in  5u  Aiuole. 

! La  capaciti»  dell’Amola  di  Campofreddo  fu  determinata  nel  1819  dall’ Ispettore  di  Pesi  e Misure  sopra  un  campione 
I trasmesso  duU'Ufllzio  di  Verificazione  di  Genova. 
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Prorineia  di  GENOVA. 


MISURE  LOCALI 


Tdtti  i Comuni  del  Ciecondaeio  . 


Cantaro  i 

' di  peso  crosso  . . . 
Libbra . ( v 6 

Rubbo  . 1 

Rotolo  ? di  peso  sottile. . . . 
Libbra  . I 


TAI.ONE 
' la 

misi  a a KZTiiaiC 


Quintali  nitrici 

0,476496 

Quintale  met. 

Cliklopramiui 

0,317664 

Chilogrammi 

Miriagrammi 

0,79(875 

Miriagramma 

Cliklugraniflii 

0,475(25 

Chilogrammi 

0.3(6750 

Id. 

Gnunini 

0,(83304 

(■ramina 

Quintali  mr  l rici 

(.905984 

Quintale  mcl 

Cantari 

2,098653 

Libl.r. 

3.(47980 

Sabbi 

1,262826 
Boi  oli 

2, (04709 

Libbra 

3. (57064 

Caroli 

5,4554(8 

P««tr 

0,524663 


Il  Cantero,  poso  grosso  è di  sei  Rabbi,  e si  divide  in  100  Rotoli. 

11  Rubbo  si  divide  in  25  Libbre  di  peso  grosso,  o la  Libbra  in  12  Once. 

Il  Rotolo  è eguale  a Libbre  1 '/«• 

Il  Rubbo  di  peso  sottile  si  divide  pure  in  25  Libbre. 

La  Libbra  di  peso  sottile  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi, 

l'Ottavo,  detto  anche  Dramma,  in  3 Depari , 
il  Denaro,  detto  anche  Scrupolo,  in  24  grani. 

11  Carato,  peso  da  orefici  e gioiellieri,  corrisponde  a 4 Grani. 

La  Libbra  di  peso  sottile  colle  sue  divisioni  si  usava  pure  dai  farmacisti  pel  servizio  dei  medicinali, 
pinone  Cantari,  di  peso  grosso,  formavano  la  Pesata  per  la  leirna  da  fuoco 

La  Pesata  che  si  usava  nel  Porto  di  Genova  por  le  legna  da  fuoco,  equivaleva  a quattro  Cantari  di  peso  grosso  genovese. 
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CIRCONDANO  DI  ALMRNGA 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DEVOMINAZlOSE 

VALORE 

io 

Njgoac  LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Cannella  di  Genova 

Metri 

2, 977000 

Metro 

Cariarli* 

0,333909 

1 

Canna  di  Genova 

2,480833 

Id. 

Tl03090 

Palmo  di  Genova 

0,248083 

Id. 

P*l  mi 

4,030904 

Torti  I COMUNI  DEI.  CIRCONDARIO ■ 

Canna  d'Albenga 

3.000000 

Id. 

Carusi- 

0,333333 

Passo 

0,750000 

Id. 

Pitti 

t, 333333 

Palmo  d'Albenga 

0,250000 

Id. 

Palmi 

4,000000 

La  Cannella  di  Genova  di  12  Palmi  serviva  di  base  alle  misuro  superficiali  c 
La  Canna  di  Genova  di  lo  Palmi  (genovesi  sorviva  per  lo  stolte. 

11  Palmo  genoveso  si  divide  in  12  Once, 
l Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

| Soi  Palmi  genovesi  fanno  il  Passo  geometrico*  o mille  Passi  geometrici  fanno 

li  volume. 

il  Miglio  genovese,  misura  itineraria. 

i La  Canna  di  Albenga  o.  ó*  12  Panni. 

. Il  Passo  è di  tre  Palmi. 

Il  Palmo  di  Albenga,  eguale  a quello  di  Savona,  si  divido  in  12  Onee. 
i II  Palmo  o la  Canna  di  Albenga  servivano  del  pari  come  misura  mercantile,  e come  base  delle  misuro  agrarie  e di  volume. 

, Una  misura  idealo  di  18  Palmi  che  talora  si 

appellava  Canna , ma  più  comunemente  dicovasi 

Ramo,  serviva  per  le  tele  e 1 

! specialmente  per  le  tessitrici  corno  tìnse  per  calcolar©  la  mercede  del  loro  lavoro. 

Nel  Comune  di  Alessio  il  Palmo  di  Albenga  serve  anche  conio  misura  speciale  dei  legnami  da  lavoro  , che  si  contrattano  1 

bensì  in  ragione  del  loro  volume  apparente,  ma  non  per  misura  cubico. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 
1 Cannella  quadrata 

Al  ni  <|4i mirati 

8,86*529 

.Mitro  quadr. 

Causali*  qtndr 

0.1  12835  | 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

IVr  im«lri  quadr. 

6,154534 

Mitri  quadriti 

0,738544 

Decim.  quadr. 
Metro  quadr. 

Palmi  ([Delirali 

0,162482 

Paini i «aperte.  j 

t ,3540 15 

Palmo  superficiale 

Minata 

Are 

14,052500 

Ara 

Minate 

0,071  IH 

Mandamenti  di  Albenga  cd  Anssio 

Canna  quadrata 

0,090000 

ld. 

Catta*  qn*dr»t*  : 

ti  timi 

Palmo  quadralo 

Decimetri  quadr 

6,250000 

Decim.  quadr. 

Palmi  quadrati 
0,(60000 

Giornata 

Are 

9,000000 

Ara 

Giornata 

t, tltltl 

Metri  quadrali 

0,562500 

0,002500 

Metro  quadr 
Id. 

Parti  quadrati 

1,777778 

Palmo  quadrato 

Palmi  quadrati 
(6,000000 

1 Mandamento  di  Finalborgo,  e Comuni  di 

Misura 

*7,125000 

Ara 

0,888889 

| Tovo,  Magliole,  Bardino  nuovo,  Bar- 

Palmo  o Misura 

Metri  quadrati 

6,250000 

Metro  quadr 
Ara 

Palmi  o mirare  . 
0,160000 

j Mandamento  di  Pietra  Ligure  esclusi  i 
Comuni  di  Tovo,  Magliola  ed  i due 

Staio  di  canapaio 

Are 

3,515023 

Stai*  di  eanap. 

0,284444 

Bardino 

Et  lare 

0,(62000 

0,38)039 

Ellara 

Stari 

6,172839  i 

Calciano,  Massiuino,  Bardixeto 

Giornata  di  Piemonte 

id. 

G torni  ir 

2.624400 

j La  Cannella  quadrata  è di  144  Palmi  quadrati, 
il  Palmo  quadrato  di  Cure  quadrate. 

La  Cannella  quadrata  servo  per  la  superficie  dei  muri,  dei  legnami  e dei  terroni. 

j 

/ 
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Provincia  di  GENOVA. 


Circenforio  di  ALBHCi 


Como  misura  agraria  la  Cannella  si  divido  in  12  Palmi  superficiali,  ed  il  Palino  superficiale  in  12  Once  superficiali. 

La  Minata  d' Alessio  ^misura  agraria)  ù un  quadrato  che  na  por  lato  !2  Gamie  o mezza  o ia  cui  superfìcie  è di  Canne 
quadrate  156  V«> 

La  superficie  dei  terreni  si  esprimeva  anche  in  Canne  quadrate. 

La  Canna  quadrata  ò di  141  Palmi  quadrati. 

Il  Palmo  quadrato  di  144  Once  quadrato. 

.Nove  Palmi  quadrati  formano  la  Goa. 

16  Goa  corrispondono  alla  Canna  quadrala. 

In  Alassio  la  Canna  quadrata  si  chiamava  anche  Cannella,  e si  riferiva  ad  un  rettangolo  di  Palmi  18  di  lunghezza ; ed  8 
di  larghezza,  corrispondente  del  pari  a Palmi  quadrati  III 

Per  Alasrio  40  Palmi  quadrati  formano  il  Braccio  quadrato  che  serve  per  misurare  i muri  di  pietre  a secco  usati  a servir 
di  sostegno  ai  livellamenti  dei  terreni  in  pendio. 

La  Giornata  di  Andora.  misura  agraria,  è di  IGUti  Passi  quadrati  ed  è rappresentata  da  un  quadralo,  il  cui  lato  ò di  10 
Canno  ossia  di  40  Passi. 

11  Passo  quadrato  è di  0 Palmi  quadrati. 

Il  Palmo  quadrato  si  divide  in  Ir  Once  di  Palmo  quadrato. 

Il  Palmo  di  Andora  ò lo  stesso  di  quello  U’Albengu. 

I La  Misura  di  Final  borgo,  usata  pei  terreni  non  irriga  Ioni,  corrispondeva  ad  un  rettangolo  lungo  Pass»  20  e largo  Passi  10. 

Il  Passo  è di  tre  Palmi  lineari  di  Albenga. 

Il  Palmo,  di  detto  Mandamento,  detto  anche  Misura  e talvolta  anche  Palmello,  usato  come  misura  superficiale  dei  terroni 
irrigatori!  corrispondeva  ad  un  quadrato  avente  por  lato  una  Canna  di  10  Palmi , ossia  una  superfìcie  di  100  Palmi 
quadrati. 

Più  comunemente  ne!  linguaggio  popolare  dicovasi  Pai  metto  il  Palmo  quadrato,  o Passetto  il  Passo  quadrato. 

Questo  misuro  si  usavano  talora  anche  negli  altri  Comuni  aggregati  al  Mandamento  di  Pietra  Ligure. 

Lo  Staio  di  Canapaio  di  Pietra  Ligure  si  divide  in  16  Motulari,  ed  è un  quadrato  che  ha  25  Passetti,  cioè  Metri  18,75  di  lato. 

Oltre  lo  Staio  ed  il  Motularo  si  usano  audio  in  tal  Mandamento  nollu  misura  dolio  superfìcie  il  Passo  o Passetto  quadrato, 
e il  Palmo  quadralo  come  nel  Mandamento  di  Andora. 

Lo  Staio  di  Loano  si  divide  in  25920  Palmi  quadrati,  o in  2880  Passetti  quadrati. 

Il  Palmo  ò quello  d'Alhenga. 

La  Giornata  di  Piemonte  si  divido  in  100  tavole,  ciascuna  delle  quali  si  compone  di  quattro  trabucchi  quadrati. 


MISimi:  DI  VOLUME 


Tutti  i Costi  si  del  Circondario  . 


Cannella  cuba 
Palmo  cubo  . . 


Mandamento  di  Albenga,  Alassio  ed  àn-  \ Canna  cuba 
D0RA I Palmo  cubo  . 


Cannella  di  volume 


Loano,  Mandamenti  di  Calbzano,  Final-  cannella  di 
borgo,  Pietra  Ligure Tavola. 


Slrrt 

26,3837  49 

Dcciiwiri  < ulti 

4 5,108373 

Sieri 

41,000000 

Stero 

Dorint.  cullo 
Stero 

0,015645 

Id. 

4,450000 

ld. 

5,064500 

ld. 

Canuti  lo  cub« 

0,037904 

P»luit  culli 

0,065495 

Canoe  cult* 

0.037037 

Palliai  CU1»Ì 

64,000000 

Giuntile 

0,444444 

Tatui» 

0,197531 


La  Cannella  cuba  è di  1728  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  di  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  di  1728  Punii  cubi, 

Nei  Mandamenti  di  Albenga,  Alassio  ed  Andora  por  la  misura  dei  muri  usavasi  una  Cannella  corrispondente  alla  sosta 
parte  della  Cannella  cuba,  e corrispondente  cosi  a 288  Palmi  cubi,  ossia  a Steri  4,5 


La  Cannella  di  volume  di  Loano  si  divide  in  144  Palmi  cubi,  e servo  per  la  misura  dei  muri  e dei  legnami. 
Il  Palmo  cubo  è lo  stesso  usalo  negli  altri  Comuni  del  Circondario  la  cui  baso  lineare  ò il  Palmo  d’Àlbcnga. 
La  Tavola  di  Loano  è di  321  Palmi  cubi  c si  usava  special  mento  per  la  misura  dei  legnami. 


VISlttE  US  CAPACITÀ  Pilli  GLI  ARIDI. 


T erri  i Co»™  del  Circondario  . 


Mandamenti  di  Ai. benha  ed  Alassio 


Mandamento  di  Andora 


J Mina  genovese 

Elioliti"» 

1,165318 

Ettolitro 

i Emina 

4,480000 

ld. 

< Quarta  o Quarlara 

0,360000 

Decalitro 

Quarlara,  o Quarta  nuova,. 

0,400000 

Ettolitro 

J Emina 

4,419400 

Sd.  | 

Min. 

0,858135 

Eni  iti  t 

0,781150 

QuRMt 

0.477778 

QucHaro 

1,500000 

0,840440 


Digitized  by  Google 


MISURE  METRICHE 


Staro  da  cercali. 


Calizzano,  Massimi**),  Bardineto Staro  da  castagne  . 

/ Sacco  da  Carbone  . 


Ettolitri 

0,353000 
0,706000 
U 07750 


Mandamento  di  Finai.rorgo  c Comuni  di  j j|jna ^ -)i;i->00 

Bardino  nuovo,  Bardino  vecchio,  .Va- 
cuolo c Tovo 1 Quartaro  o Quarta 0,(88650 

andamento  di  Loano ) E'“Ìnl U660## 

! Quarta 0,187500 

andamento  di  Pietra  Ligure  (eccettuati  i Emina i t«iAAnn 

i Comuni  di  Bardino  nuovo,  Tovo,  Bar-  [ * 

dino  vecchio  e Pagliolo) ) Sla‘<> ; 0,832000 


Mandamento  di  Loano  . 


La  Mina  genovese  si  divide  in  4 Stari, 
lo  Staro  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  12  Gombettc. 

L’Emina  di  Albenga,  misura  pei  cereali,  si  divide  in  4 Stari, 
lo  Staro  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Motulari. 

La  Quarta  si  usava  specialmente  in  Albenga  por  le  olive  ed  h di  18  Motulari. 

La  Qoartara  o Quarta  nuova  di  20  Motulari  era  specialmente  in  uso  per  io  olive  in  Alassio. 

Nel  Mandamento  di  Albenga  usavasi  anche  per  le  olive  la  mezza  Qoartara  di  9 Motulari , e chianmvasi  anche  Quarta  una 
misura  composta  di  7 degli  stessi  Motulari 
Nell'uso  suolai  chiamare  Emina  una  misura  pei  cereali  ragguagliata  a litri  120. 

L’Emina  di  Andora,  misura  pei  Cereali,  si  divide  in  lì  Kminetto. 

Nel  Comune  di  Val  lego , e forse  in  alcun  altro  di  questo  Mandamento,  si  usano  anche  lu  misuro  proprie  dei  Mandamenti 
di  Albenga  ed  Alassio  pei  cereali. 

Per  le  olive  si  usano  le  misure  dei  detti  Mandamenti. 

Lo  .Staro  da  cereali  di  Galiziano  si  divide  in  2 Quartari  o Emine. 

Il  Quartaro  detto  anche  Emina  si  divide  in  H Motulari. 

Lo  Staro  da  castagne  si  compone  di  4 Quartari,  ossia  di  32  Motulari. 

La  Mina  di  Pinalborgo,  eguale  all’Emina  di  Andora,  si  divide  in  4 Stari, 
lo  Staro  in  24  Casse,  e servo  pei  cereali. 

Il  Quartaro,  misura  da  olive,  si  divide  in  8 Motulari. 

Quando  questo  Quartaro  si  adopera  a misurar  castagne  s'intende  sia  colino. 

L'Emilia  di  Loano.  misura  da  cereali,  si  divide  in  4 Stari, 

Io  Staro  in  16  Motulari. 

La  Quarta  da  olive  si  divide  in  9 Motulari. 

L’Emina  di  Pietra  Ligure,  misura  pei  cereali,  si  divide  in  4 Stari, 

10  Staro  in  16  Motulari. 

Lo  Staio,  misura  per  le  olivo  e le  castagno,  si  divìde  in  4 Quartari, 

11  Quartaro  in  2 Quartarini  , 

il  Quartarino  in  4 Motulari.  . 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 


Tetti  i Comuni  del  Circondario  . 


Mandamento  di  Albenga  . 


Mozzartela 

Quarlerone  . . . . 
Barile  da  vino  . 
Barile  da  olio. . 
Barile  da  vino  . 


Ellobi  ri 

1,590000 

Litri 

0.511 560 

Li  lui,  in 

0,100000 

0,654800 


Alassio.  Laioceglia,  Mandamento  di  An-  Barile  da  vino 0, 

dona  (eccettualo  V slego) Barile  da  olio 0, 


Mandamento  di  Finalborgo,  I Barile 


Mandamento  di  Loano. 


Quarlerone  . 


Pietra,  Borgio,  Giustenice,  Ranzi  , Ve-  \ Barile  da  vino. 
rezzi,  Vmt  Pietra I Barile  da  olio, 


0,349170 

0,436000 

Litri 

0,744091 

F.41  tàitri 

0,424000 


Xeiuroli 

0,628931 

Orniti  il in 

t, 954805 

Strili 

2,500000 


1,527164 


2.293578 

Q •artrronl 

<,343922 

Imi. 

2,358490 
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MISURE  LOCALI. 

MISURE  METRICHE 

dk.nomina7.iom: 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

io 

Mltr* E LOCALI 

Brenta 

Ettolitri 

0,48000» 

~ 

Ettolitro 

1,083333 

Barile 

0,654800 

Id. 

Strili 

1,527484 

Àmola  da  vino 

Litri 

4,380000 

Litro 

Asole 

0,714638 

La  Menarola  di  Genova,  misura  da  vino,  si  divide  in  2 Barili,  ed  il  Barilo  in  #0  Amole. 

Il  Quarto rone,  misura  da  olio,  si  divido  in  6 Mimi  rette. 

Il  Barile  da  vino  di  Albenga  si  divide  in  40  Amole,  ciascuna  dello  quali  corrisponde  esattamente  al  Litro* 

Il  Barile  da  olio  di  Albenga  si  divido  in  120  Quarteroni. 

Questo  Barile  corrisponde  a quello  di  Genova,  ma  si  divido  in  un  numero  minore  di  Quarteroni. 

Nei  Comuni  di  questo  Mandamento  la  vendita  dell  olio  ni  minuto  si  fa  a peso. 

Anticamente  il  Barile  si  divideva  in  20  Lire  e la  Lira  in  20  Parti. 

11  Barile  da  vino  di  Alassio  si  divide  in  40  Amole, 
l'Amola  in  2 metze  Amole. 

Nel  Comune  di  Veleni  il  Barile  b di  50  Amolo,  e l’Amola  b eguale  al  Litro. 

I!  Barile  da  vino  si  divide  in  Moli,  Quarti,  Ottavi  e Sedicesimi. 

Al  Sedicesimo  di  Barile  da  taluni  si  dà  il  nome  di  Lira,  o si  suddivido  la  Lira  in  5 Finte. 

In  alcuni  Comuni  del  Mandamento  di  Andora  sfusa  no  talora  pel  commercio  del  vino  al  minuto  ancho  lo  misure  di  Albenga. 
Il  Barile  di  Finalborgo  sene  egualmente  pel  vino  e per  Tolto. 

Quando  si  adopera  pel  vino  si  divide  in  due  Quurtued, 
il  Quartuccio  in  20  Amole. 

Due  Barili  formano  lo  Scandaglio. 

Quando  si  adopera  per  l’olio  si  divide  in  2 mezzi  Barili, 
il  mezzo  Barile  in  due  parti  o Quarte, 
la  Quarta  in  15  Tinte. 

11  Barile  di  Loann,  misura  da  vino,  si  divide  iu  40  Amole, 
l’Amola  si  divide  in  Metà,  Terzi  n Quarti. 

Il  Quarterone  di  Loano  è una  misura  por  l'olio. 

88  Quarteroni  formano  il  Barile  d’olio  che  è lo  stesso  usato  in  Albenga,  ove  però  ha  una  diversa  divisione. 

Il  Barite  da  vino  di  Pietra  sì  divide  in  2 mezzi  Barili, 
il  mezzo  Barilo  in  20  Amolo. 

Duo  Barili  formano  lo  Seamlaglio. 

11  Barile  da  olio  di  Pietra  è anello  stesso  di  Albenga,  ma  qui  si  divide  in  128  Quarteroni  come  a Genova,  c calura  ancho 
in  125  Quarteroni,  ed  in  tal  caso  il  Quarterone  risulta  di  Litri  0,5238- 
La  Brenta  di  Calizzano,  misura  da  vino,  si  divido  in  3l)  Amole, 
l'Amola  o Pinta  in  2 mezze  Amolo  o Boccali. 

Questa  Brenta  si  riguarda  come  capace  di  Rubivi  6,  peso  sottile  di  Genova,  di  vino;  quindi  l'Amola  di  Libbre  5. 

Ne1  Comuni  di  Massimino  o Bardinolo  si  fa  anche  qualche  uso  della  Brenta  e della  Tinta  di  Torino. 

11  Barile  di  Calizzano,  misura  da  olio,  è quello  stesso  dì  Albenga,  e si  divido  in  120  Quarteroni. 

Però  nell'uso  suolsi  chiamare  Quarterone  o Libbra  d'olio  una  misura  che  equivale  solamente  a‘/i  del  Quarterono  di  Albenga* 


PESI 


t Dubbi» ....... 

Tctti  i Comuni  del  Circondario 1 # 

r Libbra 

Mandamento  di  Finale  e Comuni  di  Bar-  / 

dino  nuoto,  Bardino  vecchio,  Mauliolo,  : Libbra 

Tovo \ 

Ma>$imi*o * I Libbra  torinese. 


Il  Rubho,  peso  sottile  di  Genova,  si  divide  in  25  Libino, 
la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  o Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  o Scrupolo  in  24  Grani. 

Sei  Flubbi  fanno  il  Cantaro  che  si  divide  anche  in  040  Botoli. 

U Libbra  e la  sua  divisione  servono  anche  pei  medicinali. 

Le  divisioni  ed  i multipli  della  Libbra  di  Finale  sono  gli  ste.net  sopra  indicati 

Lb  Libbra  torinese  usata  in  Masaimmo  si  divide  in  12  Onoe, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  20  Grani. 

25  Libbre  formano  il  Rubbo. 

1 In  \las«;o  per  ravvicinare»  il  poso  locale  ed  il  metrico  decimale  ai  era  introdotta  la  consuetudine  di  cabotare  il  Cantaro 
J di  43  chilogrammi,  il  Rubbo  di  Chilogrammi  8. 


VlirUgrtmml  . I R«t>ln 

0,791875  Miriagramma  1, 264826 

Chilogrammi  l.iltbr» 

0,815750  Chilogrammi  5,157064 

0,806500  III.  5,361643 

0,368880  M.  2,7 1 09 1 0 
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CIRCONDARIO  DI  CHIAVAR! 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Cannella  quadrai.) 
Palmo  quadralo  . . . 
Palmo  superficiale  . 


Mitri  quadrati 

8,8621)29  Metro  quadr. 

Deriiii.  i|u  idrati 

6,154534  Decini.  quadr. 

Mrlii  quadrali 

0,738544  Metro  quadr. 


Cannotto  quadr. 

0,H4835 

Palmi  quadriti 

0.I64Ì84 

Palliai  ronrrtcuU 

4,354015 


La  Cannella  quadrata  quando  si  usa  per  la  misura  del  legname  e dei  muri  si  divide  in  144  Palmi  quadrati, 
il  Palmo  quadralo  in  144  Once  quadrile. 

Quando  si  usa  per  la  misura  dei  terreni  si  divido  in  12  Palmi  superficiali, 
il  Palmo  superficiale  in  12  Once  superficiali. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


\ Cannella  cuba 
! Palmo  cubo. . . 


| La  Cannella  cuba  ò di  1728  Palmi  cubi. 

J 11  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 

I L'Oncia  cuba  è di  1728  Punii  cubi. 

. La  Cannella  e le  sue  divisioni  si  impiegavano  per  la  misura  dei  muri,  delle  pietre  e del  legname  da  costruzione. 


Steri  Conrlli  «»W 

46,383719  Siero  0,037904 

Itoci  i»r  tri  ioli  hlaii  «ibi 

15,268373  Decito.  cubo  0,065495 


MISERE  DI  CAPACITA  TER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Coiitsi  pel  CmcotiPiRto Slaro... 

S.  STEraso  d’Aveto Staio  . . . 

Mezeaiego Sogliola. 

Cicac.ii  o Neirpke Staio  . . . 


DvuUtii 

2,943295  Decalitro 

Ettolitri 

0,381300  Ettolitro 


0,404000 

0,350000 


Decalitro 

Id. 


Suri 

0,343254 

Stai* 

4.G42607 

■«diala 

0.195049 

Stila 

0,285714 


Lo  Staro  si  divide  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  12  Gom bette. 

Quattro  Stari  fanno  la  Mina. 

I cereali  si  vendono  d'ordinario  .a  peso,  o sì  dava  il  nome  di  Mina  ad  un  peso  di  12  Rubbi  di  Genova,  peso  grosso,  di  grano. 
Le  Staio  di  S.  Stefano  si  divide  in  14  Coppelli,  e talora  situisi  audio  dividere  in  Metà  e Quarti. 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  1)1  SAVONA 


MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Titti  i Concai  ml  Cmcotoìiuo  . . 


Mandamenti  dì  Caino  e Millesimo,  Stura 
Giulia 


Cannella  di  Genova 

Metri 

2,977000 

Metro 

Palmo  genovese 

0, *48083 

Id. 

Cannella  di  Savona 

3,000000 

Id, 

Palmo  savonese 

0, *50000 

Id 

Piede  di  Francia 

0,324839 

Id. 

Trabucco  

3,0864*0 

Id. 

Piede 

0,514403 

Id. 

( Raso 

0,600137 

Id. 

C>»*rllr 

0.335900 

Paini 

4,030904 

Cattatile 

0,333333 

PJml 

4,000000 

fMi 

3,078448 

Trabucchi 

0,324000 

Merli 

« ,944000 
Bali 

«,666286 


La  Cannella  è di  12  Palmi  e serve  di  base  alle  misure  di  superficie  e di  volume. 

Il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Cannella  di  Savona  sii  impiega  anche  per  la  misura  delle  tele,  e prende  allora,  senza  cambiar  valore,  il  nome  di  Canna 
da  tela. 

La  terza  parte  di  questa  Cannella,  ossia  una  lunghezza  di  quattro  Palmi,  cioè  un  Metro,  è chiamata  Misura  e serve  per  le  stoffe. 

Il  Piede  ai  Francia,  e le  superficie  ed  i volumi  che  vi  ai  riferiscono  si  usano  in  Savona  por  la  misura  delle  opere  relative 
a costruzioni  navali. 

Il  Trabucco,  il  Piede  e il  Raso  usati  in  Cairo  e Millesimo  sono  le  misure  di  Piemonte. 

11  Trabucco,  base  delle  misure  agrarie,  si  divide  in  6 Piedi , 
il  Piode  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Pnnti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Raso  vale  M Once  del  Piede  e si  divide  in  Metà,  Tend,  Quarti,  Ottavi,  eec. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

tfuSrsU  C*"o»JI»  tfuadr. 

/ Cannella  genovese  quadrata.  8.862529  Metro  quadr.  0.H2835 

1 *dn.  ijuidr  Palici  quadrati 

I Palmo  quadralo  genovese .. . 6, <54534  Decim.  quadr.  0, 16*48* 

J Itoli  quadrali  Pifcni  *up*rfk 

Tutti  t Comuni  drl  Gibcondamo < Palmo  superficiale 0,738544  Metro  quadr  «,354015 

I Catturi  Ir  <|M*iIr 

I Cannella  quadrata  savonese . 9,090000  Id.  0,01111 

Palwl  quadrali 

( Palmo  quadralo  savonese . . . 0,063500  Id.  <6,000000 


/ Cannella  genovese  quadrata. 

Itoli  r|M<inU 

8,862529 

Metro  quadr. 

1 Palmo  quadrato  genovese... 

•dm  <ji>adr 

6,154534 

Decim.  quadr. 

/ Palmo  superficiale 

0,738544 

Metro  quadr 

! Cannella  quadrata  savonese . 

9,000060 

Id. 

( Palmo  quadrato  savonese . . . 

0,06*500 

Id. 

j Staro. 

^8, 674595 

Ara 

| Giornata  di  Piemonte  

38,103948 

Etlara 

0,05*79 

Giomit 

*,6*4400 


La  Cannella  quadrata  si  divida  in  144  Palmi  quadrati, 
il  Palmo  quadrato  in  1 44  Once  quadrata. 

I.o  Staro  di  Dogo  è di  24  Tavole  d’Acqui. 

La  tiioniata  di  Piemonte  ai  divide  iti  100  Tavole. 


MISURE  DI  VOLUME 


Titti  i Contini  del  Ciscosdaìio  . . 


Cannella  cuba  genovese  .... 

Metri  cubi 

*6.383749 

Metro  cubo 

L 

} Palmo  cubo  genovese  

cubi 

15,968373 

Decim.  cubo 

J Cannella  di  volume 

4,500000 

Metro  cubo 

[ Palmo  cubo  savonese  

0,015625 

Id. 

Cannelle  mb* 

0,03790* 

Palmi  cobi 

0,065495 

Cannette  Si  rol. 

o, ****** 

Palmi  rubi 

64,000000 
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Provincia  di  GENOVA. 


Cirewdiri#  di  SIIMI 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMIN  AZIONE 

DENOMINA  ZIORE 

VALORE 

la 

MISCHI  LOCALI 

La  Cannella  cuba  è di  1728  Palmi  cubi  genovesi, 
il  Palino  cubo  genovese  ù di  1728  Once  cube. 

La  Cumulila  di  volume,  misura  da  fabbriche,  ò di  288  Palmi  cubi  savonesi,  ed  6 rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettan- 
golo che  ha  per  base  il  quadrato  costrutto  sulla  Cannella  lineare  savonese,  o por  altezza  due  Palmi  savonesi. 

Kel  Colmine  di  Santa  Giulia  si  usavano  il  Trabucco  cuho  o la  Tesa  cuba  di  


SIISI  HE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti 

Comuni  del  Circondario 

Decalitri 

2.913295 

Decalitro 

Cagna, 

Eli  «4ilr* 

0,161633 

Ettolitro 

Sia  ri 

0,343254 

6,180855 


La  vendita  dei  cereali  e di  altro  materie  oscillile  si  fa  a peso  e si  dà  il  nome  di  Mina  ad  un  peso  di  12  Rubbi  di  Genova, 
poso  sottile.  La  Mina  si  divide  in  6 Quarte,  e hi  Quarta  in  0 Coppelli.  * 

Il  carbone  in  alcuni  Comuni  si  vendeva  a Sarchi,  intendendo  che  il  Sacco  pesi  un  Rubbo  e mezzo,  o Chilogrammi  11,878, 
oppure  due  Rubbi,  o Chilogrammi  15,837,  secondo  che  il  carbone  A di  legno  dolco  o di  legno  forte. 

Nei  Comuni  di  Cagna  n Mioglia  si  usava  anche  il  Sacco  di  Acqui  diviso  in  5 Stari. 

Lo  Staro  di  Monferrato  si  divide  in  t6  Cucchiai  o Coppette. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Mezza rola  genovt  se . . . 
Quarlerone  genovese. . 
Mezzarola  savonese  . . . 
Barile  da  vino 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


1 

V 

Cairo,  Carretto,  Boccdetta-Cairo  ...  . 

' Barile  da  olio 

Quarlerone  savonese 

Misura  o Pinla 

Misura  o Pinta 

Altari?,  Millesimo.  Rocca-Yiksale 

Bohmida,  Murialdo,  Sasskllo,  Olra 

Misura  o Piata. 

Misura  o Pinla.  

Misura  o Pinta  da  vino  .... 

Misura  da  olio 

Misura  da  olio 

Cairo,  Osiglia,  Millesimo.  Borviida  .... 

Murialdo,  Cagna,  Mioglia,  Df.go  , C.ius- 

Misura  da  olio 

1 Barile 

f Mezzarola 

La  Mezzarola  genovese  da  vino  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  90  Amole. 

Ettolitri 

Menarole 

1,590000 

Ettolitro 

0,628931 

Litri 

Quirtrroni 

0.5  H 560 

Litro 

1,934803 

Ettolitri 

MfUUole 

1,600000 

Ettolitro 

0,625000 

Barili 

0,400000 

ld. 

2.500000  1 

Barili  <U  oli»  1 

0.654800 

Id. 

4,527184 

Ì Litri 

Litro 

QnirUritei 

0,472833 

3,665242 

Pinte 

1,2716 

Id. 

0,7843 

1,3809 

Id. 

0,7212 

4,1685 

Id. 

0,8559 

4,3278 

ld. 

0,7531 

4,5933 

Id 

0,6276  , 

Miuifr  d«  olio 

0,3162 

Mezzolitro 

4,4444 

0,3741 

Id 

4,3462 

0,3162 

ld. 

4,4  4 4 4 

0,4193 

ld. 

4 ,4428 

Ettolitri 

Barili 

0,333340 

Decalitro 

0,299994 

Multami*  | 

4,000030 

Ettolitro 

0,999980 

Il  Quarterono  genovese  per  l'olio  si  divide  in  6 Misu retto. 

128  Quarteroni  genovesi  fanno  il  Barilo  genovese  per  l'olio. 

La  Mezzarola  savonese  da  vino  si  divide  in  4 Barili, 
il  Barile  in  40  Amole, 
l'Aiuola  in  2 Mezze  Aiuole. 

Il  Barile  da  olio  si  divido  in  210  Quarteroni, 
il  Quarterono  in  6 Misti  rette. 

Il  Barile  da  olio  di  Savona  corrisponde  a quello  di  Genova,  o ne  differisco  solo  nella  divisione.  D'ordinario  l’olio  si  vende 
?»  peso,  o si  chiama  Barile  una  quantità  di  questo  liquido  il  cui  peso  sia  di  Rubbi  7 */it  peso  sottile  di  Genova,  ossia  Chi- 
logrammi 59,39*6.  In  Savona,  o altrove,  ai  usa  anche  dixàdore  il  Quarterono  in  3 Misurette,  distinguendo  in  tal  cast)  la 
Misuretta  grossa  dalla  Misurette  minuta. 
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Circondario  di  SAI  OH. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINA2JONE 

VALORE 

in 

1 mii'ii  metrici r. 

DBVOM1KA7JONZ 

VALORE 

la 

NIIIRt  LOCALI 

I 

1 ” 

La  Pinta  da  vino  di  Cairo  è del  peso  di  4 Libbre,  o Chilogrammi  1,267. 

La  Pinta  da  vino  di  Corcare  pesa  Libbre  4,  Once  4,  o Chilogrammi  1,372563. 

La  Pinta  da  vino  di  Altare  è del  peso  di  Libbre  3.  Onco  8.  o Chilogrammi  1,161416. 

La  Pinta  da  vino  di  Dormida  pesa  Libbre  4,  Once  2,  o Chilogrammi  1,319792. 

La  Pinta  da  vino  di  Malia  re  ò del  peso  di  Libbre  5,  o Chilogrammi  1,58375. 

La  Misura  do  olio  di  Mollare  corrisponde  a Chilogrammi  0.31675. 

La  Misura  da  olio  di  Cairo  pesa  Libbre  I,  denari  21,  o Chilogrammi  0,339846. 

La  Misura  da  olio  di  Altare  pesa  Chilogrammi  0;316i5,  quasi  identica  a quella  di  Mattare. 

La  Misura  da  olio  di  Muniamo  pesa  Chilogrammi  0,411108. 

Il  Barile  di  Caglia  si  divido  in  20  Pirite.  Duo  Barili  fanno  uno  Staro.  (ìoneralrnente  il  vino  si  vendeva  a poso  so  aH’ingrosso, 
a Pini*  delta  Brenta  di  Monferrato  se  al  minuto.  11  Barile  si  riguarda  come  del  peso  di  4 Rebbi  di  Monferrato. 

Anche  in  Dogo  la  vendita  del  vino  allingrosso  si  fa  a poso.  Nello  spaccio  al  minuto  si  usava  puro  la  Pinta  di  Monferrato. 
La  MezzaroU  di  Lego  si  divide  in  60  Pinta, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  8 Bicchieri. 

PESI 


Rabbi 

1,262826 

labbri? 

3,157064 

2,710940 


Il  Ruhbo,  peso  sottile  di  Genova,  si  divide  in  25  Libbre, 
la  Libbra  in  1?  Onco, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  o Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  o Scrupolo  in  24  Grani. 

Sei  IAubbi  fanno  il  Cantaro,  elio  si  divide  anche  in  100  Rotoli,  ciascuno  dei  quali  oorrisponde  a Libbre  1 '/■• 
La  Libbra  e le  sue  divisioni  servono  anche  per  gli  usi  medicinali. 


1 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  

Ilubbo 

Chilogrammi 

7,91 8750 

Miriagramma 

Libbra 

0,3t  6750 

Chilogramma 

Murialdo,  S.  Giulia 

Libbra  piemontese  . . 

0,368880 

id. 
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CIRCONDARIO  DI  SPEZIA 


MISURE  METRICHE 

VALORE 

DENOMINAZIONE  I. 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Omisi  dei.  Circondario < Palmo 


Verzino,  Arcola,  Folio,  Ledici,  Stebuso, 


Sarzana,  Bolla.no,  S.  Stefano  Magra 


Castelnovo,  Ortonoto.  . . . 


Cannella 

Mitri 

2,977000 

Metro 

Palmo 

0,2(8083 

li. 

Passetto 

0,7  ((250 

ld. 

Canna  o Cannella 

(,961667 

!d. 

Canna  lunga 

(,985000 

Id. 

Palmo 

0,2(9250 

Id. 

Canna  corta 

(.872000 

Id. 

Palmo 

0,213600 

Id. 

Canna  

4,538(20 

Id. 

Palmo 

0,252134 

Id. 

di  volumo  è di  12  Palmi.  Il  Palmo  si  divide  io 

12  Once, 

C....II. 

0,335909 

Mwl 

4.0  '$0904 

VkaMMl 

4,343635 

Canoe 

0,2015(5 

Canoe  luaglie 
0,200002 
Palmi 

(.012036 
Ò, 205255 

Mal 

(.105100 

Canna 

0,220344 

Palmi 

3,966138 


l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

11  Passetto,  tre  Palmi  genovosi,  seno  per  la  misura  dello  stoffe,  o si  divido  in  Terzi,  Quarti,  occ. 

Negli  ultimi  anni  a questo  Passetto  se  ne  sostituiva  ordinariamente  uno  egnalo  a ('.enti metri  75. 

La  Canna  o Cannella  di  Vezzano  si  divido  in  20  Palmi  genovesi  o si  usa  solamente  por  la  misura  dei  torroni  situati  nello 
vicinanze  del  fiume  Magra. 

La  Canna  lunga,  come  la  Canna  corta  di  Sarzana  si  dividono  in  20  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Onco, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Canna  lunga  si  usava  come  base  delle  misure  agrarie.  La  Canna  corta  serviva  solamente  [ter  le  misuro  delle  alluvioni  del 
fiume  Magra. 

La  Canna  di  Castelnuovo,  che  serve  di  base  allo  misure  agrarie,  si  divide  in  13  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Negli  ultimi  anni  in  cui  fu  in  uso  la  misura  antica  locale,  per  tacito  consenso  o per  semplificazione  di  relazioni  si  intro- 
dusse il  sistema  di  sostituire  allo  Canne  locali  di  Sar/ana  una  Canna  rf«  5 mitri,  ed  alla  Canna  di  Castelnuovo  una  Canna 
di  metri  4,50,  b cosi  abbandonati  i palmi  particolari  di  Sarzana  e Castelnuovo,  non  si  ebbe  più  che  un  Palmo  unico  rag- 
guagliato a (Tenti metri  25. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


^ Cannella  quadrala 

( Tutti  i Comuni  del  Circondario t Palmo  quadralo . . 

• Palmo  suoerficiale 


Palmo  superficiale. 
Quarlo.  ......... 


Mandamento  di  Spezia Quarlo ... 

Mandamenti  di  Levanto,  («odano Tavola 

I Giova  

Vezzano,  Cerici ' Canna  quadrala.., 

I Palmo  superficiale  . 

\ Giova 

Sarzana,  S.  Striano  Magra,  Bollano  .... 

! Canna  quadrala  . . . 

_ _ i Giova 

Castelnovo,  Ortonovo { 

r Canna  quadrala . . . 


Castelnovo,  Ortonovo. 


Sidri  quadrali 

8,862539 

Metro  quadr. 

Cimaci  lo  quadr. 

0,412835  ! 

Drcim  quadrali 

6,45(534 

Deciin.  quadr. 

Palati  quadrali  ‘ 

0,162482  1 

Metri  quadrali 

0,738544 

Metro  quadr. 

Palmi  tu  perite.  1 

4.3540(5 

8.862529 

Ara 

Quarti 

0,112835 

0,354501 

Id. 

Tavole 

2,820866 

Eli... 

0,369272 

Kltara 

Giova 

2,708031 

Ara 

0,246181 

Ara 

Canne  quadrai* 

4,062046  ! 

0,012309 

Olili, ira 

Palmi  tuprrllc. 

0,812409 

Eller» 

0,372753 

Etlara 

Giove 

2,682739 

0,248502 

Ara 

Canne  quadrale 

4,024108 

Dliir 

0.411945 

Etlara 

Giove 

2,427508 

0,205973 

Ara 

Canne  quadrale 

(,855017 
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MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 

VALORE 

DE*OMTNUIO*E 

la 

mini  locali 

La  Cannella  quadrala  si  divide  in  144  Palmi  quadrali, 
il  Palmo  quadrato  in  f 44  Once  quadrate. 

La  Cannella  quadrala,  come  misura  agraria,  si  divide  in  12  Palmi  superficiali, 


Il  Oliarlo,  misura  agraria,  è di  100  Cannelle  quadrale  genovesi,  in  uso  in  tutto  il  Circondario. 

La  Tavola  di  Levante  è un  quadrato  avente  aue  Cannelle  di  Genova  per  lato. 

La  Tavola,  misura  agraria,  si  divide  in  Metà  ‘e  Quarti. 

Il  Quarto,  ossia  la  Cannella  quadrata,  si  divide  in  144  Palmelli  o Palmi  quadrati. 

La  Giova  di  Vexzano  A di  l&U  Canne  quadrate. 

Li  Canna  si  intende  quella  di  20  Palmi  di  Genova. 

La  Giova  rì  divide  anche  in  100  Solchi  di  600  Palmi  quadrati  ciascuno. 

Il  Solco  vale  Aro  0 369272, 
l’Ara  Solchi  2,706031 . 

La  Canni  quadrata  si  divìde  in  20  Palmi  superficiali,  ed  il  Palmo  superficiale  in  12  Once  superficiali. 

Questa  divisione  però  della  Canna  quadrata  in  20  Palmi  superficiali  e del  Palmo  in  12  Once  superficiali  era  da  qualche 
tempo  andata  in  disuso. 

La  Giova  di  Sarzana  è di  150  Canne  quadrate,  e si  divide  in  4 Quartieri. 

La  Canna  quadrata  ha  per  lato  la  Canna  lunga  di  20  Palmi  equivalente  a Metri  4,985,  e si  divide  in  400  Palmi  quadrati. 
La  Giova  di  Castelnovo  è di  200  Canne  quadrate,  e si  divide  in  4 Quartieri. 

La  Canna  quadrata,  avente  per  lato  la  Canna  dì  18  Palmi  propria  di  questi  Comuni,  si  divide  in  324  Palmi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Sarzana,  S.  Stefano  Maura,  Bollano  . 


| Castelnovo,  Ortonovù. 


Cannella  cuba  

Metri  calai 

26,383749 

Metro  cubo 

Ci)H  tabe 

0,037902 

Palmo  cubo 

Dee  ine  tri  cubi 

15,268373 

Decito,  cubo 

Palati  cubi 

0,065*95  1 

Cannella  di  volume 

Metn  cobi 

4.397291 

Metro  cubo 

Catinelle  di  eaL  1 

0,227413 

Pallai  di  ««lame 

! 7,277207  | 

Palmo  di  volume 

0,137(15 

Id. 

Cannella  di  volume 

4,459662 

Id. 

Cannelle  di  eoi.  . 

0.224232  | 

Paasctto  cubo 

0,418089 

Id. 

Pastelli  cubi 

2,391830 

Palmo  cubo 

Decimetri  «ubi 

1 5,484796 

Decira.  cubo 

Palmi  cobi 

0,064579 

Cannella  di  volume 

Metri  cubi 

4,616247 

Metro  cubo 

Canoe  Ile  di  eal. 
0.216626 

Passetto  cubo 

0,432773 

id. 

Panetti  tabi  1 

2.3(0679 

Palmo  cubo 

Decimetri  cubi 

4 6,028635 

Decim.  cubo 

Palmi  cabi 

0,062388 

La  Cannella  cuba  genovese  è di  1728  Palmi  cubi,  e si  usa  nella  misura  dei  muri,  delle  pietre  e dei  legnami. 

Il  Palmo  cubo  genovese  è di  1728  Once  cube,  e l'Oncia  cuba  di  1728  Punti  cubi. 

La  Cannella  di  volume  è rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  144  Palmi  quadrali  dì  Genova  per  baso  e 
due  Palmi  d'altezza;  e si  adopera  nella  misura  dei  muri,  delle  pietre  o dei  legnami. 

Per  la  misura  del  marmo  si  usa  il  Palmo  genovese  cubo. 

11  Palmo  di  volume  è rappresentato  da  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  9 Palmi  quadrati  di  base  ed  un  Palmo  di 
altezza;  e si  divide  in  12  Once  di  volumo. 

L’Oncia  ai  volume  equivale  a dì  Palmo  cubo. 

La  Cannella  di  volume  di  Sarzana  ò di  32  Palmi  di  volume,  ed  è rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettangolo  avente  144 
Pajmi  quadrati  di  base  e due  Palmi  d'altezza. 

L'unità  lineare  che  lo  serve  di  base  è il  Palmo  della  Canna  di  Sarzana. 

Il  Palmo  di  volume  corrispondo  a 9 Palmi  cubi. 

Il  Passetto  cubo  di  Sarzana  e quello  di  Castelnovo  si  dividono  in  27  Palmi  cubi. 

La  Cannella  di  volume  di  Castelnovo  è di  288  Palmi  cubi , e si  divide  in  32  Palmi  di  volume  corrispondenti  ciascuno  a 9 
Palmi  cubi. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


| DMA. 

Tutti  ì Comuni  pel  Circondario  I Secchia 2/ 

S asiana,  Castelnovo,  Ostosovo,  S.  StS-  . „ . . 

UNO,  Bollano r„  » Slcthia *• 


Decilitri 

2,913295 


IntUi 

0,343254 

0,405186 
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Prono  da  di  GENOVA. 


Circsidar»  di  SPEZI!. 


La  Secchia  corrisponde  alla  quarta  parte  della  Mina  genovese  ossia  allo  Staro  di  Genova. 

La  Secchia  si  divide  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  12  Quartetti. 

Il  Quartetto  è uguale  alla  GombeUa  di  Genova. 

Queste  misure  si  usavano  colme  quando  si  adoperavano  per  noci,  castagne,  olive,  occ. 

La  Secchia  di  Sarzana  si  divide  in  2 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Quartetto, 
la  Quartetti  in  2 mezze  Quartetti*. 

Queste  misuro  si  usavano  coline  quando  si  impiegavano  a misurar  noci,  castagne,  olive. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Toro  i Comuni  dil  Circondario  . 


Sarzana,  Cìstslnovo,  Orninolo,  Sin 
Stefano  

Devasto,  Bonassola,  Boecbetto,  Carro  - 
dano,  Deità,  Piumosa,  Monterosso, 
Pignone,  Godano,  Brcgnato,  Carro, 
ZlGNAGO 


Mmarola  genovese 

Ettolitri 

1,590000 

Ellolitro 

Quarlerone  genovese 

Olisco 

Ettolitri 

Litro 

Barile  da  vino 

0,401200 

Litri 

Ettolitro 

Amola 

0,990617 

Ettolitri 

Litro 

Barile  da  olio 

0,641920 

Litri 

Ettolitro 

Quarterone 

0,501500 

Eituliui 

Litro 

Barile  da  vino 

0,430200 

Litri 

Ettolitro 

Quartuccio  da  olio 

0,372900 

Ettolitri 

Litro 

Barile 

0,422000 

Litri 

Ellolitro 

Amola 

(,020967 

Litro 

Mrererot* 

0.62'93( 

Quinaioni 

1 ,954805 

ft.nl , 

9.49*592 

And. 

1,009472 

ft.nl, 

1,557826 

Qairlrroni 

1,994018 

Rulli 

9,324500 

Q.uu«l 

2,681684 

Barili 

2,369668 

Amolr 

0,979463 


La  Mezzarola  genovese,  misura  da  vino,  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  90  Amole. 

Il  Quarterone  genovese  da  olio  si  divide  in  6 Mi  Burette. 

128  Quarto roni  genovesi  da  olio  formano  il  Barile  genovese  da  olio. 

Il  Barile  da  vino,  usato  specialmente  noi  Mandamenti  di  Spezia,  Lerici  e Vozzano,  si  divide  in  40  Amolr*, 
l’Amota  in  2 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

L’Amola  si  divide  anche  in  3 Terzetti. 

11  Barile  da  vino  solevasi  fare  di  Amole  40  */g  dietro  uso  invalso  di  aumentare  il  Barilo  di  Vs*  del  81,0  valore. 

Il  Barile  da  olio,  usato  pure  specialmente  nei  tre  accennati  Mandamenti  si  divide  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  2 Ottavi, 
l'Ottavo  in  16  Quarteroni, 
il  Ouarterone  in  6 Coppelli, 
il  trimpello  in  6 Coppelletti. 

Il  Barile  ai  Sarzana  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  3 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci  da  vino. 

Questo  Barilo  si  divide  talvotta  anche  in  30  Boccali,  e questo  Boccale  è adoperato  nel  Comune  di  Bollano  por  la  vendita 
del  vino  al  minuto. 

Il  Quartuccio  da  olio  di  Sarzana  si  usa  per  le  vendite  al  minuto;  quelle  all'ingrosso  si  fanno  a peso. 

Il  Barile  di  Levanto,  misura  da  vino,  è detto  di  40  Amole,  e ne  contiene  eflettivamente  41  Vi  essendo  invalso  l'uso  di  dare 
al  Barile  effettivo  una  capacità  maggioro  di  V»  della  sua  capacità  nominale. 

L'Axnola  si  divide  in  3 Terzetti  oppure  in  4 Quartucci. 


PESI 


di  peso  grosso  . . . 


Tdtti  i Comuni  del  Circondario  . . . 


[ Rubbo . i 
\ Libbra . 1 
i Rubbo  . i 

/ } di  peso  Bollile  . . . 

f Libbra  . \ v 


Miriagrammi 

0 794160 

Chilofremmi 

0,3(7664 

Mi  ri  «cremini 

0,791875 

('In  I.  ,fj  ..inni 

0,316750 


Miriagramma 

Chilogramma 

Miriagramma 

Chilogramma 


R.U.I 

(.259(92  ; 

t.il,bre 

3,(47980 

Ru.RI 
1 .262820 
Libbre 

3,157064  < 


Digitized  by  Googte 


Pi*  fio  eli  di  GENOVA. 


Circondarifl  di  SPITH 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

VALZER  E 

DESUMI?*  A/IONE 

Pp|jjp|| 

D ITV  OMTf  AZI  ONE 

in 

•USUI!  LflOIJ 

Miriagrammi 

Rullili 

Sarzana,  Castelnovo,  Ortonovo,  S.  Ste- 
fano, Bollano 

0.823550 

Miriagramma 

Chilogrammo 

1,211356 

Chilogrammi 

0,329420 

l.ilihrr 

3,0356  ì8 

Lkvanto,  Bonassola,  Borghetto,  Carro- 

duo,  Dkiva  , Franila,  Monterosso  , 
Pignone,  Godano,  Brugnato,  Cabro. 

Miriagrammi 

6,0816 

Miriagramma 

Bariti 

0,164430 

Barile  di  peso  per  l’olio  lino 

ZlGKAGO 

Sarzana,  Castei.novo,  Orionovo,  S.  Sii- 

depurato 

5,764850 

Id. 

0,173466 

Fano  Magra 

Barile  di  peso  per  l’olio  non 

1 

purgalo 

5,929560 

Id. 

0,468647 

] Il  Rubbo  si  divide  in  25  Libbre» 
la  Libbra  in  12  once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi, 

I l’Ottavo  o Dramma  in  3 Danari, 
j il  Dnonro  o Scrupolo  in  24  Grani. 

Sci  Rnbbi  Fanno  il  Cantaro  che  si  divido  in  100  Rotoli  eguali  ciascuno  a Libbre  1 Vi- 
li Knhho  di  Sarzana  si  divide  in  25  Libbre, 
la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Danari, 
il  Danaro  in  24  Grani. 

Sei  Rnbbi  fanno  il  Cantaro- 

li  Rubilo  di  Sarzana  si  ottiene  aumentando  di  */«$  il  Rubbo  di  Genova  peso  sottile;  in  egra]  modo  si  deducono  le  sue 
suddivisioni  dai  pesi  di  Genova  che  loro  corrispondono. 

11  Barile  di  peso  di  Levatilo  si  usava  per  la  vendita  dell'olio  aU'ingroiRO,  e corrisponde  a 192  Libbre  di  Genova,  peso  sottile. 

Il  Barile  da  olio  fino  di  Sarzana  6‘  di  175  Libbre  di  Sarzana. 

Il  Barile  da  Olio  non  depurato  di  Sarzana  e di  180  Libbre  di  Sarzana. 

In  S.  Stefano  Magra  si  osava  il  solo  Barilo  di  180  Libbre  di  Sarzana  per  tutte  le  qualità  d’olio,  depurate  o no. 
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PROVINCIA  DI  G I R G ENTI 


CIRCONDARIO  DI  GIRO  ENTI 


MISURE  RI  LUNGHEZZA 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tdtti  i Cimosi  oso  Circondario. 


1 Palmo 

Metri 

0,258098 

Metro 

f Canna  

2,064783 

io. 

Il  Pillino  *i  divido  in  I»  Once, 
l'Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Munti. 

8 Palmi  fanno  lo  Canna. 

16  Canno  fanno  la  Conia. 

45  Corde  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Mitili  r secondo  la  leggo  del  1809. 


Tutti  i Corchi  dei.  Circondario. 


Grotte,  Racalmuto,  Realuokte,  S.  Ah- 


Camastra. 


Canicatti,  Castrofiuppo,  Favara,  Mon- 
tallecro,  Naro,  Palma  di  Montai. maro. 
Porto  Empedocle,  Raffadali  , Ravaxusa, 
Siculi ah a.  

Castrofiuppo,  Campobello  di  I-icata.  . . . 


Lampedusa. 


Licata  Rkaluonts 


Palmo  quadrato 

Metri 

0,06664  4 

1 

Metro  quadr. 

1 Salma 

1,746259 

Ellarn 

Misure  abusive  anteriori  al  4 8f>  i 
1 Salma 

Elitre 

3,910831 

Kit  uro 

j Tomolo 

0,244427 

u. 

Salma 

3,391225 

id. 

1 Tomolo  

0,211952 

ui. 

/ Salma 

3,778495 

Id. 

1 Tomolo 

0,236156 

ld. 

i Salma 

3,768028 

Id. 

) Tomolo 

0,235502 

Id. 

t Salma 

1,746259 

Id. 

f Tomolo 

0,109141 

Id. 

i Salma 

3,899998 

Id. 

| Tomolo 

0,243750 

Id. 

t Salma 

2,355017 

Id. 

f Tomolo 

0,147189 

Id. 

p.inii 

3,874500 

Cave 

0,484312 


Palmt  quadrati 

15,011750 

Stiro* 

0,572653 


Salini* 

0,255700 

Tumuli 

4,091204 

SalllAe 

0,294879 

Tkni 

4,718059 

Stime 

0,264656 

Tomoli 

4,234491 
**0  265391 

Tomoli 

4,246253 

Salme 

0,572653 

Tomoli 

9,162445 

Salme 

0,256440 

Tomoli 

4,102568 

Salme 

0,424625 

Temoli 

6,794005 
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Frmi  li  ri  a di  FiIHiìKNTl.  Circosdario  di  8IKKIÌT1. 


Provincia  di  GIRGKNTI, 


Cirraodari*  di  41ISBITI 


Mìtitre  abutiva  anteriori  al  1861. 

Mi» n <■  >1». 


Gisginti,  Fi  va»  a,  Grotte,  Montallegro, 
Palma  di  Montecbiaro,  Pobto  Rupe 
docli,  Racalmlto,  Rare  ad  ali,  Heai.- 
monte,  S.  Angelo  Mutuimi 


Campobello  di  Licata  . 


Castropiuppo 


Cattolica 


l Bolle  per  mosto 

Aragona ! 

r Bollo  per  vino 

I Lane  l'Ila  per  mosto 

Cam  astra { 

I (.ancella  per  vino 

I Botte  per  mosto 

Campobello  di  Licata < 

• Botte  per  vino 

Canicatti I Botte 

1 Botte  per  mosto 

Botte  per  vino 

Botte  per  mosto 

Cattolica 

Botte  per  vino 

Gomitino Botte 

Lampedusa Botte 

Botte  per  mosto 

Licata  

Botte  per  vino 

1 Botte  per  mosto 

Botte  per  vino 

I Bolle  per  mosto 

Botte  per  vino 

Siciliani | Salma 

UU«-r  Ma  ali*. 

| Cingenti,  Aragona.  Camastra.  Campo-  , 
bello  di  Licata,  Pavesa,  Canicatti,  J 

Gomitivi.  Grotte,  Lampedusa,  Licata,  I Catìso  di  Rotoli  IO  pari  a 

Montallegro,  Naro,  Racalmuto,  Porto  Chilogrammi  7,934  

Empedocle,  RAFrADALi,  Ravanl'sa,  Keal- 
monte,  S.  Angelo  Muiharo,  Siciliana  . . 

Castroeiuppo Cofiso  di  Rotoli  13  1/4  pari  a 

Chilogrammi  11,009.  ... 

Cattolica Catìso  di  Rotoli  15  pari  a 

Chilogrammi  11,901 

Palma  di  Montecbiaro Cafiso  di  Rotoli  13,48  t/j 

pari  a Chilogramlni  1 1,068 

Il  Barile  legale  ti  divide  io  2 Qnartarc. 
la  Quarlara  in  20  Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 (.amile, 
la  (laniffò  in  2 Bicchieri. 

8 Barili  fanno  la  Salina 
4 Salme  fanno  la  iloue. 


Cafiso  di  Rotoli  10  pari  a 
Chilogrammi  7,934  


Ettolitri 

Balli 

5,501777 

F.ltolilro 

0,181759 

5,501777 

ld. 

0,181759 

5,157916 

ld. 

0,193877 

Lini  rii. 

0,167634 

Id. 

5,965439 

0,194650 

Id. 

8,044486 

Salii 

5,776866 

ld. 

0,173104 

4,814055 

ld. 

0,407745 

5,157916 

ld. 

0,193877 

5,157916 

ld. 

0,193877 

4,814065 

ld. 

0,407745 

6,017569 

ld. 

0,166180 

4,814055 

ld. 

0,407745 

5,501777 

ld. 

0.181759  ! 

4,126333 

ld. 

0,444316 

5,673708 

ld. 

0,176459 

4,848441 

Id. 

0,406454 

6,647980 

ld. 

0,150444 

5,157916 

ld. 

0,193877 

5,474536 

I<l. 

0,189669 

5,157916 

ld. 

0,193877 

Sali» 

2,750888 

ld 

0,363519 

Litri 

CrCe 

8.590547 

Li  Irò 

0,116346 

11,947681 

F.llolilro 

8,383860 

14,894790 

Id. 

7,755070 

11,994155 

ld. 

8,338785 
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Provincia  di  (URGENTI. 


CirMB'lan’o  ili  liHUiESTl 


CIRCONDARIO  DI  B1VONA 


I Tutti  i Comuni  del  Cibcondakio  . 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


i Palmo 

Metri 

0,258098 

.Metro 

/ Canna  

2,064783 

Id 

Il  Pnimo  legale  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Lineo, 
la  Lim»a  in  12  Punti. 

8 Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canne  fanno  la  Conia. 

46  Corde  fanno  il  Miglio. 


Palmi 

3,874500 

0,181312 


Tutti  i Conisi  del  Crncosmuio  . . 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Alitare  legali  secondo  la  Ugge  del  1809. 


Metri  quadriti  Filmi  ««Arati 

Palmo  quadralo 0,066614  'Melro  quadr.  4 5,011750 

Ettir»  Salmi 

Salma 1,740239  Ettaro  0,572053 


Misure  abusive  anteriori  alla  legge  del  1801. 


Bivosa,  Alessashria  della  Rocca,  Camka- 
aaTa,  Cunciasa,  S.  Bacio,  S.  Giovassi 
DI  CamlalaTa  , S Si  ivaso-Quisqliis»  . 

Bivosa,  Castelteirisi,  S.  Bugio 


Alessandria  della  Rocca,  Ciascuna,  San 
Bugio,  Caddarata 

Bircio,  Calandraci,  Ribeba,  Villafrasca 
Sicula 


Ca  mm ara  r a 


CaSTELTE  AMISI. 


Locca  Sicula 


Bibera,  Villa  frasca  Siena 


| Salma  . . 
| Tomolo . 
^ Salma . . 
I Tomolo  . 
^ Salma . . 
I Tomolo . 
, Salma . . 
1 Tomolo  . 

I Salma  . , 
Tomolo  . 
Salma . . 
Tomolo . 
Salma  . . 
I Tomolo , 
i Salma . . 
I Tomolo . 

1 Salma  . . 

Tomolo . 
1 Salma  . . 
! Tomolo . 


ElLrc 

2,079487 
0,167468 
3,778495 
0,2361 56 
3,242179 
0,202636 
3,024889 
0,189056 
2,954134 
0,184633 
3,391225 
0,211952 
4,020904 
0,251307 
3,910831 
0,241427 
3,899998 
0,213750 
3,316283 
0,207268 


Salmo 

0,373206 

Tomoli 

5.971293 

0*264656 

T tinteli 

4,234491 

Salme 

0,308435 

Tomoli 

4,934953 

Sili»* 

0,330591 

Tornali 

5,289450 

bhR 

0,338509 

Tomoli 

5,416139 

Salme 

0,294879 

Tomoli 

4,718059 

S.lm. 

0,218700 

Tomoli 

3,979200 

Salmo 

0,255700 

Tomoli 

4,091204 

Salili* 

0,256111 

Tomoli 

4,102568 

Salme 

0,301542 

Tomoli 

4,824678 
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Provincia  di  URGENTI. 


Cireo»«iari«  ili  MIMI 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DEKOMT'AUOKE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

Mimi  LOCALI 

1 I 

Il  Palmo  quadralo  è di  144  Once  quadrato,  l'Oncia  di  144  Linee  quadrate. 

61  Palmi  quadrati  Tanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canno  quadrato  fanno  la  Corda  quadrata. 

518400  Canne  quadrato  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  ai  divide  in  4 Rinarro, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Nondei  II, 
il  Mondello  in  4 l 'a rozzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Qu artigli, 

il  Quarliglio  o Canna  quadrata  in  61  Palmi  quadrali, 
f.a  Salma  abusiva  ai  divide  in  Hi  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  fiivona  eco.  di  Are  16.7168  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  20  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Rivolta  ere.  di  Aro  23,6156  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  23  e Palmi  6 aboliti  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Alessandria  della  Rocca  eco.  di  Are  20,2636  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  22  abolite  di  Palermo, 
il  Tomolo  di  Riirgio.ece.  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  21  c Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  C, immanità  di  Are  18,4633  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  21  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Cammarnla  di  Are  21,1952  ha  per  lato  la  Corda  di  Canno  22  % abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Cammarata  di  Are  25,1307  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  24  XL  abolite  di  Palermo, 

il  Tomolo  di  Castoltermini  ha  per  iato  h Corda  di  Canne  23  o Palmi  6 aboliti  di  Oirgenti. 
il  Tomolo  di  Lucca  Sicula  è di  561%  Canne  quadrate  abolite  di  Girventi. 

Il  Tomolo  di  Ribera  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  22  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  lega 'i  secondo  la  legge  del  4809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Metri  coki  Palali  tubi 

0,017493  Metro  cubo  58,463026 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Commi  bel  Ci*cojid*mo 


S.ilma 


Ettolitri  j 

2,750888  I Ettolitro 


^ 635 4 9 


Misure  abmiee  anteriori  al  4861. 


Tutti  i Conimi  bel  Cmcondamo 

| S.tlma  per  orzi  c legumi  . . . J 

Et  tulli  ri 

3,138611 

Ettolitro 

1 

Salma  per  fave  e ceci 

3,094750 

Id. 

P 

5,501777 

5,845638 

I<l. 

Salma  per  somniaro 

Id 

0,290845 

0,323428 

0,484759 

0,474068 


La  Salina  legale  ai  divìde  in  4 Bisacce, 

In  Rimeria  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Coartigli. 

Negli  usi  di  consuetudine  localo  In  Salma  è la  legale  divisa  in  16  Tomoli. 

La  Salma  por  orzi  e legumi  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  favo  c reci  di  Alessandria  è di  Tomoli  rasi  18. 

La  Salma  per  mandorle  fc  di  Tomoli  rasi  32. 

| La  Salma  per  sommaco  è di  Tomoli  rasi  31. 
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Provincia  di  GIRGENT1. 


Circondano  di  MVJ1A. 


COMUNI 


MIME  LOCALI 


denominazione 


mafRB  KCTRian 


MISURE  NORME 


DENOMINA7JOSE 


MUCHI  LOCALI 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Jfùure  legali  secondo  la  legge  del  (809. 


Tutti  i Conimi  dm.  Cmcomunio  . 


Barile 

Quartuccio  . 


Misure  abusiee  anteriori  al  1861 

■tiare  le  vino. 


Bivona,  Alessandri»  della  Rocca,  S.  Ste-  ( „ 
taso  Quisquiha,  B lincio i Boue 

Bircio I Bolle  per 

l 

Calamonaci 


Cavie  arata,  S.  Giovanni  di  Cammarata  . . j 
CaSTELTERMINI 

Ciascuna. 

Lucca  Sicula 

Ribeba  


S.  Bugio. 


Villa  e*  anca  Sicula  . 


Bolle  per 
Bolle  per 
Bolle 
Quartara 
Bolle  per 
Bolle  per 
Bolle  per 
Bolle  per 
Bolte  per 
Bolle  per 
Bolte  per 
Bolle  per 
Bolle  per 
Bolle  per 


mosto, 
vino . . 
mosto 
vino . . 
mosto 
vino . . 
mosto 
vino . . 
mosto . 
vino. . 


Hiiirt  da  alia. 

Bitosa,  Casteltebmini  , Ciascuna,  San  j Cafiso  di  Rotoli  10  pari  a 
Biagio,  S.  Stefano  Quisquilia f Chilogrammi  7,934 

Alessandria  della  Rocca,  Bircio,  Cala- 
monaci,  Lucca  Sicula,  Ribera,  Villa- 
franca  Sicula  


Cammarata,  S.  Giovanni  di  Cammarata 


Cafiso  di  Rotoli  20  pari  a 
Chilogrammi  15,868  . 

Cafiso  di  Rotoli  12  */i  pari  a 
Chilogrammi  9,918  . 


Il  [tarila  legale  si  divide  in  2 Quarti! re, 
la  Quartara  in  20  Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 l’ara  (Te, 
la  Caraila  in  2 Bicchieri. 

8 Bai  ili  fanno  la  Salma. 

* Sdirne  fanno  la  Botte. 

La  Botte  di  Bivona  si  divide  in  32  Quartate, 
la  Quartara  in  20  Quartucci  legali. 

In  Burgio  la  stessa  Butte  si  divide  in  16  Barili, 


Lllrt 

Barili 

34,386106 

Ettolitro 

2,908151 

Quartieri 

0,859683 

1, 

Litro 

1,163261 

Ettolitri 

notti 

5,501177 

Ettolitro 

0,181759 

6,189499 

Id. 

0,(64564 

6,395816 

Id. 

0,4  56352 

5,776866 

Id 

0,173104 

4,126333 

Id. 

0,242346 

Qujrtsre 

4,031583 

Id. 

0,969384 

Rotti 

5,570549 

Id. 

0,479516 

5,501777 

Id. 

0,181759 

6,877221 

id. 

0,145408 

5,776866 

Id. 

0,173104 

6,705291 

Id. 

0,(49136 

5,776866 

Id. 

0,173404 

5,673708 

Id. 

0,176252 

5,501777 

Id. 

0,(81759 

6,739677 

Id. 

0,148375 

5,776866 

Id. 

0,(73104 

Litri 

Citili 

8,596527 

Lilro 

0,(16326 

47,(93053 

Ettolitro 

5,8(6303 

10,745658 

Id. 

9,306084 

• 
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Provincia  di  GIRGENTI. 


Circondario  «li  IH  VOTI 


il  Barilo  in  40  Quartucci  legali. 

La  Botto  por  mosto  di  Dnrgio  si  divido  in  8 Carichi 
il  Carico  in  6 Cancello, 
la  Lan colla  in  ?5  Quartucci  legali. 


La  Botte  per  mosto  di  Calamonaci'come  la  Botte  per  vino  delio  stesso  Comune  si  dividono  in  *18  Lancette, 
la  Lancella  per  mosto  in  Quartucci  legali  1:>  '/*» 
la  Lancella  por  vino  in  14  Quartucci  legali. 

La  Botto  di  C ammarata  si  divide  in  6 Carichi, 
il  Carico  in  8 (.ancelle, 
la  Lancella  in  in  Quartucci  legali. 

La  Quartara  di  Castoltermini  si  divìde  in  8 Mozze  o I.an  colle, 
la  Mezza  in  15  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Cianciana  si  divide  in  6 Carichi , 
il  Carico  por  mosto  in  4 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  in  Quartucci  legali  20  ’/*• 

La  Botte  per  vino  di  Cianciana  si  divide  in  32  Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Lucca  Sicula  si  divide  in  8 Carichi, 
il  Carico  per  mu-to  in  100  Quartucci  legali. 

La  licite  per  vino  di  Lucca  Sicula  si  divide  pure  in  8 Carichi, 
il  Carico  per  vino  in  84  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Rihera  come  la  Botte  per  vino  dello  stesso  Comune  si  dividono  in  8 Carichi, 
il  Carico  per  mosto  ed  il  Carico  per  vino  si  dividono  iu  6 Laucelle, 
la  Lancella  per  mosto  in  Quartucci  legali  16  '/♦. 
la  Lancella  per  vino  in  Quartucci  legali  14. 

La  Botte  per  mosto  di  Villafranca  Sicula  e la  Botte  ppr  vino  si  dividono  in  8 Carichi, 
il  Carico  per  mosto  e il  Carico  per  vino  in  6 1. ancelle, 
la  Lancella  per  mosto  in  Quartucci  legali  10  '/*, 
la  I. ancella  por  vino  in  Quartucci  legali  14. 

La  Botte  per  mosto  di  S.  Biagio  si  divide  in  66  Quartare, 

La  Botte  per  vino  di  S.  Biagio  si  divido  in  Quartare  44, 
la  Quartara  in  f»>  Quartucci  legali. 


Pesi  legali  scarnilo  la  legge  del  1800. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Pesi  almsiri  alla  grossa. 


C-liilofjrsRiiwi 

0,793120  Chi  Ingram  ma 


Rotoli 

1,260307  1 

Libbre 

3,1 3091  n 1 


Tutti  i Cornuti  del  Circondario  . . 


I Oncia  grossa 


Ckllofiiuiiul  Ruttili 

0,793120  Uiilograimim  1,200367 

(•ramali  On<» 

00,118333  G ramni»  0,015121 


Ti  tti  i Conimi  del  Circondario  . 


resi  d«Rii  erraci. 


Trappcso. 


Gi.imou 

0,881578 


liipiml 

4,134330 


Il  Botolo  legale  si  divide  in  30  Once  alla  sottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  sottile, 
l’Oncia  in  4 Quarte, 
la  f’  tarla  in  2 Dramme, 
la  iramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Botoli  fanno  il  Cantaro. 

Nella  consuetudine  locale  il  Rotolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa. 
La  1 ibbra  mercantile  si  usa  egualmente  dai  farmacisti  o dagli  oretici. 
Gli  t rofici  dividono  la  Libbra  in  12  Once. 
l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappesó  in  16  Cocci  o Denari. 


Digitized  by  < 


CIRCONDARIO  DI  SCIACCA 


MISURE  IH  LUNGHEZZA 


Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tctti  i Coutnn  del  Circondario. 


Motti 

Palmi 

i Palmo 

0,258098 

Metro  | 

3,87*500 

. 

Canne 

| Canna 

2,064783 

Id. 

0,484312  , 

11  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

8 Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canne  fanno  la  Corda. 

45  Corde  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Mi-tute  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tetri  i Comuni  dei.  Circondario  . 


1 Palmo  quadralo 

Metri  quadrati 
0,06661* 
Ettaro 

Metro  quadr. 

1 Salma 

1,7*6259 

Etlara 

Misure  uhutire  anteriori  al  1861. 


Cauabeu.otta. 


I Tomolo . 
j Salma  . . 
I Tomolo . 


Mesfi  e Montevago  . 


Monievago,  Sambuca  Zabit,  S.  Margiif.-  \ Salma 
bita  di  Bbuce I Toraolo 


3,778*95 

0,836156 

8,7*6898 

0,171681 

3,3*9338 

0,809335 

8,679*87 


Il  Palmo  quadrato  è di  144  Once  quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canne  quadrate  fanno  la  Corda  quadrata. 

518100  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  logalo  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Caro  zzi, 
il  Caroxzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartini, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata  in  64  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Sciacca  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  23  e Palmi  6 aboliti  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Caltahellolta  ha  per  lato  la  Conia  di  Canne  20  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Metili  ere.  è di  500  Canne  quadrate  abolito  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Montevago,  Sambuca  c S.  Margherita  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  20  abolite  di  Palermo. 


Palmi  ,|ujdr.ti 

15,011750 


9aln>« 

0,86*656 

Temoli 

*,83**91 

Salma 

0,36*0*8 

Tomoli 

5,88*76* 

Salme 

0,898565 

Temoli 

*,777035 

I.lm< 

0,373206 

Tomoli 

5,971293 
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Provincia  di  61RGENTI. 


Circondane  di  SCUOCI. 


MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  drl  Circondario. 


II  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1 809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Salma  . 


Ettolitri 

4,750888  Ettolitro 


Misure  abusire  anteriori  al  1861, 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Salmi  por  orzo  . . . 

Setacci,  S Margherita  di  Belice Salma  por  legumi  . 

Caltabbllotta Salma  por  legumi  . 

Sambuca  Zabct Salma  por  logumi 


IU tulli  ri 

3,438611 

3,180715 

4,126333 

3,266680 


La  Salma  ledale  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quarti  gli. 

Negli  usi  di  consuetudine  locale  la  Salma  è la  legale  divisa  in  16  Tomoli. 

La  Salma  per  orzi  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  legumi  di  Sciacca  ecc.  ò di  Tomoli  rasi  18  '/*• 

La  Salma  per  legumi  di  Caltahellotla  è di  24  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  legumi  di  Sambuca  è di  Tomoli  rasi  19. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Misure  abusive  anteriori  al  1861. 


Hi.nr.  A.  <ìao. 


Menti,  Montevago. | Botte  per  tìdo  . . . 

i Botte  per  mosto. . 

Caltabbllotta ! 

I Bolle  per  vino . , . 

t Botte  per  mosto. . 

Sciama 1 

' Carico  per  vino. 


Ettolitro 

ld. 

li. 

ld. 


Ettolitri 

5,50(777 
6,189199 
5, 5705*9 
5,815638 
0,730705 


Ettolitro 

ld. 

Id. 

Id. 

ld. 


Me  Uri  I faliui  rubi 

0,017(93  Metro  cubo  58,163046 


i Barile 

Litri 

34,386106 

Ettolitro 

) Quarluccio 

0,859653 

Litro 

RIm 

0,363519 


Salma 

0,490815 

0,811395 

0,444346 

0,306141 


Bardi 

4.908151 

Quartate! 

t. 163461 


Ermi 

0,(8(759 

0,(61561 

0,(795(6 

0,(7(068 

CvkLÌ 

I, 36851 ( 
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Provincia  di  GIRGENTI. 


Circondario  di  MUCCA. 


— 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

.u 

MIEI  HE  MEI  Aitar 

DF-N  OMI  NAZIONE 

VALORE 

in 

Mitrar,  locali 

Sambuca  Zabit 

Bolle 

Ettolitri 

6,877221 

Ettolitro 

Botti 

0,145408 

Bolle 

5,501777 

lei. 

0,181759  j 

„ , 1 Bolle 

Santa  .Marmierita  di  Bklice 

/ Bolle 

6,705591 

lil. 

0,149436 

5,501777 

ld. 

0,181759  j 

Scuce» 

Mliurr  Ma  oli*. 

Cafìso  di  Botoli  4 3,26  i/i 

latri 

pari  a Chilogrammi  1 1 ,009 

11,927681 

Ettolitro 

8,383860 

Caltaaillotta 

Cafìso  di  Botoli  20  pari  a 
Chilogrammi  45,868  

17,193053 

ld. 

5,816303 

Montf.yaoo,  Sambuca  Zabut  , Santa  Mar- 
gherita di  B elice 

Caligo  di  Rotoli  (0  pari  a 
Chilogrammi  7,934  

8,596557 

ld. 

( 

11,632605 

Menu.  

Cali  so  di  Rotoli  4 3,22  i/i 
pari  a Chilogrammi  40,910 

11,850521 

ld. 

8,460077  I 

Il  Parile  legale  *i  «livide  in  2 Quartoru, 
la  Quartara  in  20  Quartucci, 
il  Quartiiccio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

8 Parili  fanno  la  Salma. 

4 Salme  fanno  la  Botte. 

La  Botto  di  Metili  ai  divido  in  B Carichi, 
il  Carico  in  2 Menarole, 
la  Mezza  rola  in  4 La  ned  le, 
la  Lancetta  in  IO  Quartucci  legali. 

La  Rotte  per  mosto  o fa  Botte  per  vino  di  Caltabellotla  si  divìdono  in  8 Carichi, 
il  Carico  in  6 Lancette, 
la  (.ancella  por  mosto  in  15  Quartucci  legali, 
la  Cancella  per  vino  in  Quartucci  legali  13  '/*• 

La  Botte  per  mosto  di  Sciacca  si  divide  in  8 Carichi, 

il  Carico,  misura  usata  puro  pel  vino  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barile  in  Quartucci  legali  42  '/** 

La  Botto  per  mosto  di  Sambuca  si  divido  in  20  Barili  legali, 
il  Barile  in  40  Quartucci. 

La  Botto  per  vino  dt  Sambuca  si  divido  in  8 Carichi, 
il  Carico  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  40  Quartucci  legali. 

La  Botto  per  mosto  di  Santa  Margherita  e la  Botte  per  vino  si  dividono  in  5 Carichi, 
il  Carico  per  mosto  in  Quartucci  legali  97  */i, 
il  Carico  per  vino  in  80  Quartucci  legali. 


PESI 

Pesi  legali  secondo  la  legge  del  1809. 


Titti  i Covoni  del  Circondario  . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


l Rotolo 

( Chilogrammi 

0,793420 

Chilogramma 

1 Libbra 

| 0,317368 

ld. 

Pesi  abati  vi  alla  grossa. 
j Rotolo 

Qidt>«faainti  1 

0,793420 

Chilogramma 

J Oncia  alla  grossa 

Ora  rami 

66,118333 

Gromma 

Botoli 

4.260367 

Libbre 

3,150916 


Rotoli 

1 ,560367 

Onde 

0,015154 
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Circondario  di  SCUCCA. 
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Pro'inof»  m C1RGENTI. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DROMI*  Allora 

DROMI*  AZIOra 

r*»i  arili  ttùek. 

r 

Tutti  i Comuni  del  Cihcondlmo 

Trappeso. 

Granimi 

0,881578 

Grammi 

Truffi 

4,13(330 

11  Rotolo  legalo  si  divide  in  30  Once  alla  rottilo 
La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  rottilo 
l'Oncia  in  4 Quarta, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli. 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

100  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

Nella  consuetudine  locale  il  Rotolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa. 
La  Libbra  mercantile  si  uaa  egualmente  dai  farmacisti  e dagli  orefici» 
Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi, 
i il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari. 
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PROVINCIA  DI  GROSSETO 


CIRCONDARIO  DI  GROSSETO 


Torri  i Cori- ni  orila  Provincia  . 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Braccio  fiorentino 

Passetto 

Canna  agrìmensoria 


Meni 

0,5836 
1,1673 
<2,91 81 


Metro 

Id. 

ld. 


litui, 

1,7434 

Panetti 

0,8567 

Cune 

0,3487 


Il  Braccio  •!  divido  in  90  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Dollari, 
il  Denaro  in  12  Punti- 
li Passetto,  misura  da  stoffe,  è eguale  a 2 Braccia. 

La  Canna  agrìmensoria,  Rase  della  misura  dei  lemmi,  è eguale  a 5 Braccio. 

Una  misura  di  4 Braccia  dìcesi  Canna  mercantile. 

Noi  Comuni  di  Grosaeto,  Castiglione  della  Pescaia,  Pitigiiano,  Santa  Fiora.  Scansano,  Sorano,  e nella  Borgata  Castellottieri. 
frazione  di  Sorano,  eranvi  in  uso  Braccia  e Gonne  particolari  alquanto  diverse  dallo  legalit  ed  in  altri  Comuni  della  Pro- 
vincia si  usavano  te  antìcfte  misure  di  Siena,  dal  cui  Compartimento  dipendevano,  ma  da  ultimo  tutte  queste  misure  par- 
ticolari erano  cadute  in  disuso,  cedendo  il  posto  alle  misure  legali  Toscane. 


Tutti  i Consta  dilla  Piotircja 

Sodano,  Pitiouano 

Montraigektamo 

Orbetello 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Braccio  quadralo 

Quadrato 

Staio 

Staio 

Staio  di  Maremma 


VUtrl  quadrati 

0,3406 

Af» 

34,0619 
1 3,6*48 
18,26*3 
43,0091 


Metro  quadr, 
Etlara 
ld. 

Id. 

Id. 


Bracci»  quadrata  I 

2,9358 

Quadrali 

2,9358 

Saia 

7,3396 
8,1 551 
7,6869 


Q Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavota  in  10  Pertiche, 
ta  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

Lo  Staio  di  Sorano  e Piiigliano,  misura  agraria,  corrisponde  a 4000  Braccia  quadrate. 

Lo  Staio  di  Montcargentano  è di  3600  Braccia  quadrate  e si  divide  in  1U0  Tavole, 
la  Tavola  in  6 Pertiche, 
la  Pertica  in  6 Braccia  quadrate. 

Lo  Staio  di  Orbetollo  usato  in  Maremma  è di  Braccia  quadrate  3819,25. 


MISURE  DI  VOLUME 


OllITRLLO . 


Traino 

Metri  cubi 

0,3976 

Metro  cubo 

< Braccio  cubo 

0,1988 

id. 

( Catasta 

4,7714 

ld. 

| Canna  da  muro .... 

42,7228 

S 

ld. 

Trai  m 

2,5152 

Bracci»  culi* 

5,0303 

Citali* 

0,2096 

Ca»n«  da  mari 

0,0786 


Digitized  by  Googte 


0 


Proli cria  di  GROSSETO. 


Cirwixlim  di  GR0&S1H. 


Il  Triino,  misura  da  legname  da  costruzione,  6 di  2 Braccia  cubo. 

II  Braccio  cubo  si  divide  in  6 Braccioli,  o Braccia  di  Traino, 
il  Bracciolo  in  12  Once  di  Traino, 

I Oncia  di  Traino  in  Soldi  cubi  HI  ’/i» 
il  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  in  16  Denari  cubi. 


La  Catasta,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  è di  24  Braccia  cube,  e si  divide  in  Metà,  Torci,  Quarti. 

da  un  parallelepipedo  rettangolo  avente  6 Braccia  di  lunghezza,  1 V*  di  larghezza  e 2 di  altezza. 
La  Canna  da  muro  di  Orbelello  corrisponde  a 61  Braccia  cube. 


La  Catasta  è rappresentata 


Sa«hi 

1,3682 

Stai» 

Moto 

Quali  urri 

9,6sb9 

Sili. 

«,3958 


MISURA  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

LMii  • I *»<«hi 

i Sacco  legale 73,0886  EUolilro  1,3682 

Stai* 

Tutti  i Comuni  della  Provincia / Staio  legale 24,3629  Id.  4,1046 

1 Quali  neri 

I Quarluccio  legale 0,3807  Litro  2,6269 

ISlaia 

Staio  abusivo 22,7488  Ettolitro  4,3958 

Il  Sacco  si  divide  in  3 Stala, 
lo  Staio  legale  in  2 Mine, 
la  Mina  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  8 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

8 Sarchi  fanno  il  Moggio. 

Lo  Staio  abusivo  si  divide  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Quartucci. 

Nella  Città  di  Massa  Marittima  si  usava  uno  Staio  speciale  che  si  ritiene  antichissimo,  o che  si  raccuaglia  in  oggi  a Litri  24  precisi 
In  Roccnstroda  lo  Staio  si  ritiene  di  Litri  23,30. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


(Barile  legale . . 

Fiasco 

Quarluccin  , . . 
i Barile  legale.. 

I Fiasco 

t Quarluccio  . . . 

_ Barile  da  vino. 

I l'TTI  I COMUNI  BEL  CIRCONDARIO 

Barile  da  olio . 

Limolino Borile  da  vino 

-'Cantano,  Rocca  Straba Staio  da  olio. 


Titti  i Comuni  bel  Circondario  . 


da  vino. . . 


da  olio. . . 


, Ulti 

15,5810 

EUolilro 

9,9799 

Litro 

0,9819 

ld. 

33,1989 

Ettolitro 

9,0893 

Litro 

0,9619 

Id. 

19.1813 

F<  trituri 

Ettolitro 

0,1130 

Id. 

0,1168 

Id. 

0,9979 

Id. 

B.rilt 

9.19:1* 

Fi*  teli  i 

0,4388 

Qua  ri  arri 

3,5100 

■..ih 

9,9911 

n.oi.i 

0.17N6 

Qu.llurri 

3.8290 

Balli 

2,3538 


da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

2 Barili  fanno  una  Soma. 

2 Mezzette  fanno  un  Boccale. 

Il  Barile  legale  da  olio  si  divido  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

2 Barili  fanno  una  Soma. 

I no  Staio  convenzionale  da  olio  di  56  Libbre  Senesi,  e corrispondente  cosi  a circa  Litri  20,8,  si  usava  nei  Comuni  di  Casti- 
gitone  della  Pescaia,  Cinigiano.  Pi  tigli  ano. 

0 da  olio°  tont°  TJn°  <*uanto  Por  ^ol‘°  ••  usavano  misure  uguali  risDcttivamento  alla  metà  dei  Barili  legali  da  vino 
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In  Santa  Fiora  il  Barile  da  vino  si  calcola  di  Litri  45,10,  e lo  Staio  da  olio  di  Litri  20,24. 
In  Gavorrano  l'olio  ai  vende  a peso,  o lo  Staio  è di  Libbre  56  pari  a Chilogrammi  19,014. 
Lo  stesso  pei  Comuni  di  Mandano  ed  Orbetello. 

In  Rocca  Strada  pel  vino  ai  usa  un  Barile  speciale  che  si  ritiene  eguale  a Litri  44,39. 

In  Sorano  Io  Staio  da  olio  ai  riteneva  di  Litri  21,5. 


Tutti  i Comuni  della  Provincia  . 


Cbilogr*  «al 

0,3395 


La  Libbra  ai  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  Quarantottesimi. 

100  Libbre  Tanno  un  Quintale. 

150  Libbra  fanno  un  Cantaro  comune. 

160  Libbre  fanno  un  Cantaro  per  la  lana  ed  i salumi 

1000  Libbre  tanno  la  Jonnellata. 

La  Libbra  mercantile  serve  pure  per  gli  uai  farmaceutici. 

TI  Grano  della  LiBbrh  serve  pure  per  gli  orefici. 

4 Grani  fanno  un  Carato,  peso  speciale  pei  gioiellieri. 
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AVVERTENZA 


Le  esperienze  per  determinare  i rapporti  delle  misure  toscane  alle  misnre  metriche  decimali  furono  eseguile 
in  Firenze  nell'anno  1808  da  una  Commissione  nominata  dalla  Giunta  Imperiale  straordinaria  che  reggeva  in 
quel  tempo  il  governo  della  Toscana. 

Quantunque  a comporre  la  predetta  Commissione  fossero  chiamati  uomini  chiari  per  ingegno  e per  dottrina, 
e fosso  quindi  da  sperare  ohe  il  lavoro  riuscirebbe  commendevole  per  ogni  rispello,  pure  dalla  Relazione  che 
venne  pubblicala  l'anno  seguente,  insieme  alle  Tavole  di  ragguaglio,  manifestamente  apparisce  che  la  Commissione 
non  pose  in  opera  tutte  le  cure  e tutti  i mezzi  che  anche  allora  avrebbe  potuto  impiegare,  e che  da  esperienze 
cosi  delicate  erano  richiesti.  Senza  voler  qui  enumerare  tutte  le  cause  di  imperfezione  o di  errore  che  nel  lavoro 
de'Commissarii  posso»  notarsi,  diremo  soltanto  che  alcuni  do’tipi  di  confronto  da  essi  impiegali  erano  mal  definiti; 
che  adoperarono  strumenti  poco  atti  ad  esperienze  di  precisione,  e senza  sottoporli  alle  necessarie  verificazioni; 
che  trascurarono  il  metodo  della  doppia  (tesala  nel  determinare  la  quantità  d'acqua  che  riempiva  lo  staio  ed  i 
mezzi  barili  da  olio  e da  vino;  che  assunsero  per  Icmpcralura  dell'acqua  contenuta  nei  predelti  vasi  quella 
dell'ambiente  in  cui  i vasi  stessi  trovavansi;  e che  infine  sperimentarono  a temperatura  cosi  elevata,  che  era  loro 
impossibile,  anche  con  istrnmenti  e tipi  più  perfetti  e maggior  copia  d'osservazioni,  ottenere  un  grado  sufficiente 
di  precisione.  E come  se  ciò  non  bastasse,  nelle  varie  correzioni  numeriche  che  dovettero  far  subire  ai  risultati 
delle  loro  esperienze  commisero  errori  in  gran  numero  di  già  notati,  uno  in  un'opera  inedita  del  Commendator 
Casini  relativa  alla  Metrologia  della  Toscana,  e molti  altri  in  uno  scritto  del  Professore  Govi  pubblicalo  nel  giornale 
Il  Monitore  loicano  del  22  giugno  1860. 

La  Sezione  della  Reai  Commissione  Consultiva  dei  Pesi  e delle  Misure  rimasta  in  Torino  per  curare  la  pubblicazione 
delle  presenti  Tavole  di  Ragguaglio,  non  volle  inscrivere  in  esse  i risultati  che  si  erano  ottenuti  nel  1 808,  senza 
aver  prima  adito  il  parere  della  Commissione  Consultiva  residente  in  Firenze  presso  il  Ministero  delle  Finante, 
alla  quale  nell’anno  1871  propose  che  prendesse  in  esame  il  lavoro  eseguito  nel  1808,  e riferisse  quindi  il 
risultato  desuoi  studi  e delle  sue  deliberazioni.  Accintasi  all'opera,  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  dopo 
aver  fatto  delle  ricerche  preliminari  per  rinvenire  i campioni  delle  antiche  misure  e pesi  toscani,  che,  tranne 
per  il  campione  del  doppio  braccio  o passetto,  riuscirono  tutte  infruttuose,  fu  d'unanime  avviso  che  quand’anche 
i detti  campioni  potessero  essere  ritrovali,  sì  per  il  lungo  tempo  di  anni  89  decorso  dalla  loro  costruzione,  e 
sì  per  la  niuna  cura  avuta  nel  custodirli,  sarebbero  stati  talmente  alterati  che  inutile  alTatto  ricucirebbe  qualunque 
esperienza  eseguita  con  essi,  e che  perciò  altro  alla  Commissione  non  restava  che  calcolare  coi  dati  delle  esperienze 
del  1808  i rapporti  delle  misure  toscane  a quelle  metriche  decimali. 

Nello  stabilire  le  forinole  per  dedurre  tali  rapporti  fu  ritenuto  che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane, 
cioè  quella  temperatura,  alla  quale  le  misure  toscane  della  medesima  specie,  qualunque  sia  la  materia  onde  sono 
composte,  dovrebbero  risultare  tulle  eguali  fra  loro,  non  potesse  essere  lo  zero  del  termometro  centigrado  o di 
lléaumur,  come  la  legge  dispone  per  le  misure  francesi;  ma  bensì  la  temperatura  media  di  Firenze  nelle  sole 
ore  in  cni  il  sole  vi  sta  sopra  l'orizzonte,  che  dalla  Commissione  fu  trovata  prossimamente  di  18",  5.  Nella  seguente, 
tavoletta  sono  contenuti  i risultati  dei  calcoli  della  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  e quelli  corrispondenti  fatti 
nel  1 808.  È da  avvertirsi  che  il  rapporto  della  Libbra  al  Chilogrammo,  dovendo  essere  preso  senza  veruna  correzione 
quale  sì  ottenne  dall'esperienza,  non  è stato  qui  sotto  riportalo,  che  i calcoli  sono  stali  eseguiti  anche  nella  ipotesi 
che  la  temperatura  normale  delle  misnre  toscane  sia  zero,  e che  per  le  costanti  relative  alle  dilatazioni,  alle 
densità,  ecc.,  che  entrano  nelle  forinole  sopraddette,  sono  stati  prescelti  quei  valori,  ottenuti  dai  fisici  moderni 
che  olfrono  maggior  probabilità  di  precisione. 
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RAGGUAGLIO  ielle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali. 


MISURE 

RAPPORTI  CALCOLATI 

Toscaxb 

Dbcimali 

Dalla  CfiBnissioDc  del  1808 
alla  temperatura  di 

Dalla  CoBBUsione  Conmltiva  di  Fittile  Bel  1871 

alla  temperatura 
44 

( r 

18*,  5 

Braccio 

Metri 

0,583626 

0,583416 

0,583610 

Staio 

Ettolitri 

0,243629 

0,244293 

0,244512 

Barile  da  olio 

Ettolitri 

0,334289 

0,335209 

0,335510 

Barile  da  vino 

Ettolitri 

0,455840 

0,457127 

0,457539 

Non  ostante  che  da  quanto  è detto  di  sopra  possa  con  molta  probabilità  ritenersi  che  i numeri  della  prima 
colonna,  cioè  i rapporti  calcolali  nel  1808,  sieno  meno  prossimi  al  vero  dei  numeri  delle  altre  due  colonne, 
cioè  dei  rapporti  trovati  nel  1871,  pur  tuttavia  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze  considerando  che  si  gli  uni 
c s)  gli  altri  sono  erronei,  perchè  dedotti  da  medesime  ed  imperfette  esperienze;  che  il  divario  che  corre  tra 
essi,  notevole  dal  lato  scientifico,  sia  di  poco  o di  niun  conto  dal  lato  pratico  e commerciale;  e che  infine  i 
rapporti  del  1808  sono  da  molli  anni  asali  in  Toscana  nelle  private  e pubbliche  contrattazioni;  fu  unanime  nel 
proporre  che  nelle  tavole  officiali  dei  ragguagli  delle  antiche  misure  italiane  a quelle  metriche  decimali  fossero 
inscritti  per  le  misure  toscane  i risultati  ottenuti  dalia  Commissione  Imperiale  del  1808,  conservando  in  essile 
sole  prime  quattro  cifre  significative  a sinistra  e sopprimendo  tutte  le  altre , perchè  erronee  per  la  scienza,  inutili 
pel  commercio. 

Braccio  =-  Metri  0,5830 

Staio  — Ettolitri  0,2436 

Barile  da  olio  — Ettolitri  0,3343 

Barile  da  vino  = Ettolitri  0,4558 


Visto  e trovato  conforme  all'originale 
il  Presidente 

(Seda  'féemmjptone  cÉoruu/$tva,  f&uone  dt  i^ì renne 

Prof.  SILVESTRO  GlIEUAItDI. 
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CIRCONDARIO  DI  LECCE 


MISURI?  METRICHE 


VALORE 

la 

MMt'MR  LOCAI  1 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secando  la  legge  del  4840. 


TlITi  l Conimi  BEL  CIRCONDARIO, 


Misure  abtuiee  anteriori  al  1840 


Tutti  i Comu.ni  dei.  Circondario. 


Metri 

2,645600 

Melro 

0,264551) 

Id. 

0. 

Melfi 

2,409360 

Melro 

0,263670 

Id. 

Tutti  i Comcki  dei.  Circondario. 


6,098684 


■ j Mmi  quadrali 

I Palmo  quadrato 0,069987 


069987  I .Melro  quadr. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Lecce,  Gelatina,  S.  Pietro  in  Lama  .... 

Melpignano,  Cannole.  Capeaiica  di  Lecce, 
Calimera,  Carpionano  Salentino,  Ba- 
gnolo del  Salento,  Lecce,  Cavallino, 
Lequile,  Castripranconb  , Sqoiniano, 
Campi  Salentino,  Cellino  San  Marco, 
Toecbiaboio,  S.  Piee  Vebnotico,  Car- 
eiano  , Novon  , Gelatina  . Trfpi  zii  , 
Arnesano,  Soleto,  S.  Pietro  in  Lama, 
Marticnano,  Sternatia,  Copertino,  Le- 
V ERANO.  COBIGLIANO  d'OtBANTO,  CUTBO- 
hano,  Sogliano  Cavour  


Palmo  quadralo 

Metri  quadrati 

0,069524 

•Metro  quadr. 

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  lato  . 

Citar* 

0,408789 

Eltara 

1 Vignale  di  2500  Passi  qua* 
j arati  di  Palmi  6 di  lato.. 

0.625697 

ld. 

r 

4.  . 

Canne 

0,378000  , 


La  Canna  legale  ai  divide  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legale  segue  la  divisione  decimale. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  1840  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Cilene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie,  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi,  si  usavano  pure  Passi  da  terra  di  Palmi  4 
6,  6 Va,  8,  9,  12. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  seconde  (a  legge  del  4840. 

„ „ \ Moggio *6,998684  1 Ara 

f irTTi  i CnirrKf  upt.  Ciri u iviuaic  ? I 


« 7„  ? Va* 


M°RR'» 

0,4*8884 

Palmi  «iiiadrali 

44,488400 


Palmi  quadriti 

<4,083963 

Tomoli 

4,446452 


r.^t.ii 

1.598218 
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Circondano  .li  LECCI. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


dlaominazjune 


XDllE  MftftLCHt 


MISURE  METRICHE 

VALORE 


L>r.  NOMI  NAZIONE 


«(Miti  LOCALI 


Misure  abusive  anteriori  al  <810 

Tutti  i Comuni  del  Circondario | Tomolo 

Il  Tomolo  legale  ed  abusivo  si  divide  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Ettolitri 

0,553183 


Ettolitro 


Tutti  i Commi  bel  Circondario  . 


Tutti  i Comuni  del  Circondàrio  , meno 


Campi  Sauehtino 


Cellino  San  Maico,  Veenole. 


M arpionano,  Stiinatia,  Calimiea,  Levesano  j 
CutroFIANO,  SOGLIANO  CaVOUI,  OTRANTO.  , • 


Cannule,  Castrionano  de’  Greci  . 


! Caipignano  Salentino,  Mietano 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  , meno 
i seguenti 


Lecce  (per  l’olio  chiaro),  Marticnano, 
Calimiia,  Stkrnatia,  Martano,  Solito, 
Coricliano  d’Otranto,  Castrignano  dei 
Greci  (per  Polio-motto) 


Lecce.. 


11  Barile  IoraIo  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

La  Caraffa  abusiva  si  divide  in  2 Misuro. 

La  Soma  da  vino  si  divide  in  15  Mezze,  o IO  Barili  piccoli,  o 4 Barili  grandi. 


t, 807700 


1 Barile 

Ellolilri 

0.436950 

Ettolitro 

Barili 

2,292262 

) Caraffa  di  Once  97,143  .... 

Litri 

0,727084 

Litro 

Carati* 

1,375357 

Misure  abusive  anteriori  al  4840. 

Misure  da  lina 

t Soma  di  940  Caraffe  

Ettolitri 

4,549994 

Ettolitro 

Soma 

0,648191 

) Caraffa  di  Once  94 

Litri 

0,642884 

Litro 

Caraffe 

1,555491 

i Soma  di  910  Caraffe 

Ellolilri 

t, 746501 

Ettolitro 

Some 

0.572573 

1 Caraffa  di  Once  27  1/6  .... 

Uni 

0,727709 

Litro 

Caraffe 

1.374176 

^ Soma  di  240  Caraffe 

Ettòlitri 

4,671498 

Ettolitro 

Some 

0,598966 

i Caraffa  di  Once  96 

Litri 

0,696458 

Litro 

Caraffe 

4,435838 

i Soma  di  940  Caraffe 

ElKiUM 

1,585780 

Ettolitro 

Some 

0,630604 

) Caraffa  di  Once  94  9/3  .... 

Litri 

0,660742 

Litro 

Caraffe 

1,513451 

t Soma  di  240  Caraffe 

Ettolitri 

1 .998659 

Ettolitro 

Some 

0,518497 

1 Caraffa  di  Once  30 

Litri 

0,803605 

Litro 

Caraffe 

1. 244393 

i Soma  di  940  Caraffe 

Ettolitri 

1,735786 

Ettolitro 

0,5761 08 

| Caraffa  di  Once  97 

Litri 

0.723244 

Litro 

Caraffe 

1,389659 

t Soma  di  940  Caraffe.. 

Ettolitri 

1.800075 

Ettolitro 

Som# 

0,555532 

1 Caraffa  di  Once  98  

Litri 

0,750031 

Litro 

Caraffe 

1,333978 

lattare  da  olio. 

[ Salma  per  lolio-raoslo  di  | 

f Rotoli  187,  pari  a Chilo- 

Ellolilri 

Ettolitro 

Salme 

1 grammi  466,616  

1,894347 

0,5481 4t 

( Salma  di  Rotoli  175,  pari  a 

1 Chilogrammi  1 55,995  .... 

1,707977 

Id. 

0,585798 

1 Salma  per  P olio-mosto  di 
. ! Rotoli  189,  pari  a Chilo- 

1 grammi  169,161 

1,775568 

Id. 

0,563900 
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CIRCONDARIO  DI  BRINDISI 


MISl'RF,  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DE50MTV  AZIONE 

VALORE 

In 

MUt’Ill  MIT IIC Ut 

DENOMINI  A/JONE 

VALORE 

iu 

EIEl'U  LOCALI 

m» 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

tre  legali  secondo  la  legge  del  ( 
Canna  ...  

8(0. 

Metri 

2,645503 

Metro 

Oline 

0,378000 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palmo 

0,26(550 

Id. 

ratini 

3,780000 

4 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 
Canna 

Metri 

2,409360 

Metro 

Canne 

0,(7(077 

Titti  i Comuni  del  Circondario , 

Palmo 

0,263670 

Id. 

Paini 

3,792619  | 

1 La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi. 

1 II  Palmo  legale  segue  la  divisione  decimale. 

7r.Ni  tanno  legali  Fanno  i!  Miglio  legale. 

Secondo  l'iato  anteriore  al  1840  la  tanna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

IO  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catone  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie,  oltre  il  Passo  comune  di  7 Palmi  , si  usavano  pure  nelle  varie  località  Passi  da  terra  di 

1 Palmi  6,  6 6 '/*• 

Nel  Comune  di  Latiano  era  invalso  l uso  dopo  il  1840  di  calcolare  lo  misuro 

antiche  abusive  sulla  base  del 

nuovo  Palmo 

legale. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

.Misuri  legali  mondo  la  legge  del  1 
1 Morkìo 

3(0. 

*6,99868( 

Ara 

Moggia 

0.4  42884 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  . j 

Palmo  quadralo 

Metri  quadrali 

0,069987 

Metro  quadr. 

l'nlm  1 nadlral  ■ 

((,288400 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario | 

Visure  abusive  auleti  ori  al  184( 
Palmo  quadralo  

. 

VI'  tri  quadrati 

0,069522 

Metro  quadr. 

P « 1 iaa i quadrati 

<(,383963 

Brindisi.  Carovk.no , Ceche  Messafico, 

Ostini,  S.  Vito  dei  Normanni,  Oria, 

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 

Ella  re 

Tirateli 

Francavilua  Fontana,  Latiano,  S.  Do- 

drati  di  Palmi  7 di  lato  . 

0,8516(3 

Eltara 

1,(7420! 

naci,  (ÌUACNANO 

Cedue  Messafico 

Tomolo  di  2000  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato. . 

0,681 31  ( 

Id. 

(,467751 

Ostuni,  Salice  Salentino,  Veglie,  S.  Pan- 
grazio  Salentino  

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 di  lato  . 

0,625697 

Id. 

1,5982(8  i 

Krcuie  

Vignale  di  2500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  $ 1/2  di  lato. 

0,73(325 

Id. 

Vignali 

4,364795 

Torre  Santa  Susanna  

Tomolo  di  2750  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 1/2  di  iato 

0,807757 

Id. 

Tomoli 

1,237996 

1“ 

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
drati di  Palmi  6 1/3  di  lato. 

0,697150 

Id. 

1,(3(412 
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Provincia  di  LECCE. 


Circondario  di  BOTISI. 


MISURE  METRICHE 


VALORE 

DENOMINAZIONE  lo 


I 


Vieti*  Orto  di  937  1/2  Passi  qua- 

drati di  Palmi  6 di  lato.. 


Et  tare 

0,234636 


Orti 

4,261915 


Il  Moggio  loglio  è di  10,000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  Ipgali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 

64  Palmi  quadrati  abusivi  fanno  la  Canoa  quadrata  allusiva. 

Nel  Comune  di  Latiano  si  era  introdotto  l'uso  di  misurare  il  Tomolo  agrario  antico  abusivo  sulla  base  del  Palmo  nuovo 


legale,  o quindi  il  valore  metrico  del  Tomolo  riusciva  alquanto  maggiore. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Metri  cubi 

0,018515 


Metro  cubo 


Paini  cubi 

54,010152  | 


Tutti  t Comuni  del  Ciucondaiio 


Misure  abusi:?  anteriori  al  1 8 10. 

I Palmo  cubo I 


Metri  cubi 

0,018331 


Metro  cubo 


Palmi  cobi 

54,552903 


Secondo  la  leggo  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  danna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  o 512  Palmi  cubi  fanno  la  danna  cuba. 

La  Canna  di  costumanza  per  le  fabhricho  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi "9  •/»  Canno  la  Soma  Der  l'arena,  che  si  divide  in  7 Cofani. 

.Noi  Comune  di  Latiano  essendo  invalso  l'uso  di  calcolare  lo  misuro  antiche  abusive  sulla  baso  del  nuovo  Palmo  legale , 
se  no  oltonovano  valori  proporzionatamente  maggiori. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Comuni  dei.  Circondario 1 Tomolo 


Ettolitri 

0,555451 


T°MI00338 


.Visure  abusiti  anleriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  1 Tomolo 


Ettolitri  I 

0,853189  4-  Eitolitro 


Tomoli 

1,807700 


Il  Tomolo  legale,  e l’abusivo  si  divide  in  24  misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Mwwr*  legali  secando  la  Ugge  del  1840. 


Ettolitri 

\ Barile 

0.436250 

Ettolitro 

2,292262 

Tutti  i Comuni  del  Ciecondkio  I 

Litri 

CanS* 

I Caraffa  di  Once  27,143  .... 

0,727084 

Litro 

1,375357 

Misure  abusive  anleriori  al  1840. 

MlMirc  ém  vino. 

Ettolitri 

Sono. 

\ Soma  di  240  Caraffe 

1,542921 

Ettolitro 

0,648121 

Brindisi.  Carovigno { „ 

Litri 

Cmlb 

I Caraffa  di  Once  24 

0,642884 

Litro 

1,555491 
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Provincia  di  LECCE. 


tirtsidiris  di  IMMISI 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

b£\OMINAX.IONE 

VALORE 

la 

MIIVIIE  MkThIUtR 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

»l«  « l OC  ILI 

Soma  di  240  Caraffe 

■RoRlri 

1,007210 

Ettolitro 

Some 

0,6*2196 

Caraffa  di  Once  25 

Litri 

0,669671 

Litro 

Canile 

4,493271 

Soma  di  240  Caraffa 

Citai  Uri 

1 .71  4356 

Ettolitro 

SotRse 

0,583309  ‘ 

Caraffa  di  Once  26  2/3  ... 

Litri 

0,714315 

Litro 

Ci  ratte 

1,399912 

Soma  di  192  Caraffe 

Ettolitri 

1.234337 

Ettolitro 

0*810152  j 

Caraffa  di  Once  24 

14»  ri 

0,642884 

Litro 

Caraffe 

1,555491 

Soma  di  492  Caraffe 

Ettolitri 

1,714356 

Ettolitro 

Some 

0,583309 

Caraffa  di  un  fintolo 

Litri 

0,89289  4 

Litro 

Caraffe 

1,1 19953 

Soma  di  192  Caraffe 

Eli  olii  ri 

1,851506 

Ettolitro 

Suine 

0,540101 

Caraffa  di  Once  36 

Litri 

0,964326 

Litro 

Cara  ire 

1,036994  ; 

Soma  di  192  Caraffe 

Elianti  i 

1,542921 

Ettolitro 

Samo 

0,648121  1 

Caraffa  di  Once  30 

Litri 

0,803605 

Litro 

Cai  allr 

1,244393  ! 

Soma  di  492  Caraffe 

Ettolitri 

1,594353 

Ettolitro 

Soma 

0,627214 

Caraffa  di  Oncc  31  

Litri 

0,830392 

Litro 

Caraffa 

1,204254  | 

Soma  di  492  Caraffe 

Ettolitri 

1,560066 

Ettolitro 

Some 

0,640999 

Caraffa  di  Once  30  1/3  .... 

Litri 

0,812534 

Litro 

Caraffe 

1,230718 

Soma  di  240  Caraffe 

Ettolitri 

1,864363 

Ettolitro 

Saitsri 

0,536376 

1 Caraffa  di  Once  29 

141  ri 

0,776818 

Litro 

Cerali! 

1,287303 

Soma  di  240  Caraffe 

Ettolitri 

1 ,928652 

Ettolitro 

Some 

0,518497 

Caraffa  di  Once  30 

Ut  ri 

0,803605 

Litro 

Carette 

1,244393  i 

Misture  da  olio. 

| Salma  di  Rotoli  175,  pari  a 

Ettolitri 

Salme 

Chilogrammi  455,925  . , 

1,707277 

Ettolitro 

0,585728 

Salma  di  Rotoli  170,  pari  a 
Chilogrammi  151,470.... 

1,658498 

Id. 

0,602955 

, Salma  di  Rotoli  210.  pari  a 
\ Chilogrammi  187,109..,. 

2,048733 

ld. 

0,488107 

COMUNI 


Ceulil  Messaticu 


OsTDNI 


CflCfllE 


Unii 


Tonar  Santa  Scsanha.  S.  Pancrazio  Sa- 
lrntino 


I.vtiano 


Mesaune 


Guagnano 


S.  Doraci,  Veglie 


Brindisi  (per  pii  oiis-iuusli  j o Tutti  i 
Cornai  del  Circondario  , meno  i se- 
guenti   

Brindisi  (per  gli  olii  chiari] 


Francavilla  Fontana,  Oria,  Latiano, 


Il  turile  legale  si  divide  in  6tì  Caraffe, 

1;'  Murili  fanno  ima  Botte. 

I,a  Caraffa  abusiva  si  divide  in  2 Misure. 

U Noma  da  vino  di  240  raralfe  si  divide  in  10  Barili  piccoli  tal  in  4 Barili  grandi. 

Im  Noma  da  vino  di  192  Caraffe,  si  divide  in  12  Mosse,  ovvero  in  G Barili, 
la  Salma  da  olio  si  divide  in  IO  Staia, 
lo  Staio  in  32  Pignalelle. 

I pesi  indicati  nello  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  imPcati  nelle  misure  da  olio  sono  qootli  del  volerne  dì  olio  che  deve  in  esse  contenersi , giscchò  nel  sistema  metrica 
napoli!. ino  l'olio  si  misurava  a poso  o non  a capacità. 


CESI 


Tutti  i Comuni  del  Circondasio  . 


Rotolo . 

Libbra. 


Cfctlagraami 

0,890997 

0,320759 


Cbilogramma 

Id. 


Rotali 

1,122338 

UALrr 

3,417605 


il 
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Provincia  di  LECCE. 


Ci  rcontbru  di  BBhDbl. 


MISURE  LOCALI 

CO  il  li  X I 

VALGHE 

DENOMINAZIONE 

in 

MICt'KK  KtTllCHK 

MISURE  METRICHE 

VaLOIC 
Misure  locai,  i 


DEvuMiNA/ioni: 


Secondo  la  leggo  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  ò di  Once  33  '/, , o si  divide  in  1000  Trappesi. 

Lu  I.ildira  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l’uso  allusivo  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  speciali  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 

Gli  orefici  dividono  l Oncia  in  30  Trappesi. 
il  Trappolo  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati , 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  1"  Àcini. 

Dramme  I '/i  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Dorina,  poso  della  tana. 

Mei  Comune  di  Torre  Santa  Susanna  si  usava  per  la  lana  un  peso  di  Rotoli  20  '/»• 


) 
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CIRCONDARIO  DI  GALLIPOLI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


: Tutti  i Comuni  del  Cihcondario  * 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . . . . 


Visure  legati  secondo  la  legge  del  4840. 

| Mairi 

i Canna 2,645503 

Metro 

j Palmo 

0,264550 

id. 

.Visure  abusive  anteriori  al  4 840 
\ Canna  

MaUi 

2,109360 

Metro 

) Palmo*... 

0,263670 

id. 

Canne 

0,378000 

Mai 

3,780000 


Canna 

0,474077 

Palmi 

3,792610 


Il  La  Canna  legale  ai  divido  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legale  soglie  la  divisione  decimale. 

700  Canne  legali  Tanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  Tanno  la  Pertica. 

7 Palmi  Tanno  il  Passo. 

| IO  Passi  fanno  la  Catena. 

» 100  Catene  Tanno  il  Miglio. 

) Come  baso  delle  misure  agrarie  si  usavano  pure  nelle  varie  località  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  4 */■*  6,  6 7» . 7 7», 
Nei  Comuni  di  Adiste,  Maiino,  Nardo,  e qualcho  altro,  ora  invalso  l'uso  di  calcolare  le  misure  antiche  abusive  sulla  fu 
Palmo  nuovo  legale. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Visure  legali  seconda  la  legge  del  18(0. 


Tutti  l Collusi  del  Circondario  . 


1 Moggio 

Are 

6,998684 

Metri  ipiadratt 

Ara 

1 Palmo  quadrato 

0,069987 

Metro  quadr. 

Misure  abusive  anteriori  al  18(0. 


|j  Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  quadralo 


Gallipoli 


Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  8 di  lalu 

Vigna  di  IG00  Passi  quadrali 
di  Palmi  6 di  lato  


Tomolata  di  3600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  ( di  lato. , 

Tomolo  di  (00  Passi  quadrali 
di  Palmi  12  di  lato 


Metri  <juidr.li  | 

0,069522  I Metro  quadr. 


ctiu. 

0, 4 00  4 (fi 


Matino,  Casasana,  Ugento,  Racalr  . 


Pakabita 


Vigna  di  2500  Passi  qua- 
drati di  Palmi  6 */ 3 di  lato. 

Moggio  di  Palmi  quadrati 
99225 


0,772(65 


MfHh 

0.142884 

frisili  qutJrali 

1 4,288(00 


Palmi  quadrili 

4 (.383963 


Miiggia 

2,(97213 


Tifi). 

t, 29  4 557 
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Provincia  ili  LECCE. 


Circondari*  ili  GtUIftlll. 


MISURE  LOCALI 

| 

valore 

DENOMINAZIONE 

tu 

j 

MiSl'ltt.  Me  TUO» 

Tenue,  Cussi . Maghe  . Misuiviso  di 
Lecce,  A radei),  Secli,  Neviaro,  u ala- 
tose  

Cuhsaso,  Tiggiaso,  Gagluso  del  Capo  . 


Sabatica,  Scoheaso,  GiUgciaseli.o,  Muro 
Leccese,  Spobgaso.  Suraso,  Alesrano, 
Castrigsaso  del  Capo,  Morciaso,  Patu, 
Acouarica  del  Capo,  Pbesicce,  Salte, 
Mostpjaso  Salestiso,  Miggiako,  Ref- 
faso,  Speccbia,  Slpersako,  Tricase, 
Ai.liste,  Arcuano,  Tacrisaso.  Nociglia, 
Outelle,  Puggiardo 


Tomolala  di  2500  Passi  qua- 
drati di  Palmi  6 di  lato. . 

; Tumulo  di  ttiOO  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 1/3  di  lato. 

Tomolala  di  2701  Passi  qua-  j 
Orati  di  Palmi  0 l di  lato.  I 


Vignale  di  IfiOO  Passi  qua- 
drati di  Palmi  fi  2/3  di  lato. 


I Orto  di  900  Passi  quadrati 
I di  Palmi  fi  di  lato 

NaddO  

i Tomolala  di  2500  Passi  qua- 
I tirati  di  Palmi  6 di  lato.. 

I Giornata  ili  3200  Passi  qua- 
l drali  di  Palmi  4 1/2  di  lato. 

Galatonk < Orto  ili  Palmi  quadrati  5400. 

I Tomolata  di  Palmi  quadrali 
1 5000  


rum 

0.625G97 


0,194378 


0,450502 

0,037542 


T'  il  ni  ■ e 

1,598218 

Tomoli 

1,671600 


V tritali 

2f022‘45 


Il  Moggio  legale  agrario  è di  10,000  Palmi  quadrali. 

100  Palmi  quadrali  legali  fanno  la  Gamia  quadrata  legale. 

Gl  Palmi  Quadrati  abusivi  fanno  la  Gamia  quadrata  abusiva. 

Nei  Comuni  di  Adiste,  Matino,  Nardo  ed  altri  eia  invalso  l'uso  di  valutare  le  antiche  misure  abusive  sulla  base  del  Palmo 
nuovo  legale.  In  tal  caso  l'equivalente  metrico  delle  misure  locali  diventa  proporzionatamente  maggiore- 


M1SURE  1)1  VOLUME 


Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


I Metri  rubi  I ratini  cubi 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  Palmo  cubo j 0,018515  Metro  cubo  1 .54,010152 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cubo 


Melri  cubi 

0,018331 


Metro  cubo 


Palmi  Cubi 

54,552903 


Secondo  la  logge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

La  Canna  di  costumanza  per  tu  fabbriche  equivale  ad  un  quarti)  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/*  fanno  la  Soma  per  l’amna  olio  si  divido  in  7 Cofani. 

Nei  Comuni  di  Adiste,  Mulino,  Nardo  ed  altri  era  invado  Luto  di  valutare  le  misure  antiche  abusive  sulla  base  del  Palmo 
nuovo  legale. 


Digitized  by  Google 


Proiineia  ili  LECCI?. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  seconda  la  legge  del  I8V0. 

I | Elicili 

Tctti  i Comcm  del  Circondario I Tomolo I 0,5 


Ettolitri 

0,555451 


Mivire  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  dii.  Circondario  , ...  Tomolo. 


Estollili 

0,553189 


11  Tomolo  legale  ed  abusivo  si  divide  in  24  Misure. 

Nei  Comuni  di  Alltste,  Diso  ed  altri  il  Tomolo  si  divido  in  8 Stoppelli, 
lo  Stoppe/lo  in  3 Misure. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tom  i Comuni  dsl  Cieconoaeio 


| Barile 

EttvHlri 

0,436250 

EUolilro 

| Caraffa  di  Once  27,1 43  ... . 

Litri 

0,727084 

Litro 

Misure  ubisi  ire  anteriori  al  1840. 


Mlture  i.  vi... 


Turri  i Comuni  del  Cbcoruakio  , meno  j Som»  di  240  Caraffe. . . 
i seguenti | jj  Onci1  24 ... . 


Gallitoi.i,  A le  aio. 


Parahita,  Toglie.  . 


Casarano 


J Soma  di  240  CarafTo 

) Caraffa  di  Once  27  t/12  . 

4 Soma  di  240  Caraffe 

I Caraffa  d’Once  27  5/s  ... 

^ Soma  di  240  Caraffe 

I Caraffa  d'Oncc  28 

\ Soma  di  240  Caraffe 


Alessano,  Muao  Leccese,  Mineevino  . . . . 


\ Soma  di  240  Caraffe. . 
* Caraffa  ili  Onee  26 . . . 
^ Soma  di  240  Caraffe. 

I Caraffa  di  Once  22 . . . 


Ettolitri 

1,542921 

Ettolitro 

Ulri 

0,642884 

Litro 

Ellolitri 

4,741145 

Ettolitro 

Lue 

0,725477 

Litro 

Ettolitri 

1,789364 

Ettolitro 

Ulti 

0,745567 

Litro 

Ettolitri 

1,800073 

Ettolitro 

Litri 

0,750031 

Litro 

Ettolitri 

1,703642 

Ettolitro 

Litri 

0,709851 

Litro 

Ettolitri 

4,767?  8 i 

Ettolitro 

Litri 

0,736638 

Litro 

Ettolitri 

1,671498 

Ettolitro 

Litri 

0,696458 

Litro 

Eli, lari 

1,4  14344 

Ettolitro 

litri 

0,589)10 

Litro 
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Pnriiwia  ili  LECCE. 


Circnc'iario  di  CUliriH.1. 


Gai.  itone,  ÀLLISTE  . 


i Soma  di  240  Caraffe 

) Caraffa  di  Once  24  2/3  ... 

. Soma  di  240  Caraffe 

* Caraffa  di  Once  27 

j Soma  di  240  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  32 

^ Soma  di  240  Caraffe  . ... 

I Caraffa  di  Once  27  I/o  . . . 

Minar.  11  «Ila. 


Ettolitri 

1,585780 

Miri 

0,660742 

1,7  35780 

turi 

0,723244 

Eliidllri 

2,057230 

lini 

0,857179 

Bivliiri 

(,746501 

Ulti 

0,727709 


ettolitro 

Litro 

ettolitro 

Litro 

ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


Galij poli  [por  gli  olii  chiari  nella  consegna"; 

Staio  di  Rotoli  10  1/3,  pari 
a Chilogrammi  9,207  .... 

Et  Olili  rf 
0,100811 

Ettolitro 

Gallipoli  (per  gli  olii  chiari  nella  rece- 
zione). Tutti  i Comuni  del  Circondario 
(per  gli  olii-mosli) i 

Salma  di  Rotoli  175.  pari  a 
Chilogrammi  155,925  .... 

1,707277 

iti. 

Gallipoli  (per  gli  olii  chiari  nplla  consegna] 

Salma  di  Rotoli  165  1/3,  pari 
a Chilogrammi  147,312  .. 

(.6(2974 

ld. 

Sonar 

0,630004 

Giralo 

1,5 13451 
'ft.576108 

C.Mlle 

1,382659 

Some 

0.486091 

Caraffe 

1,166618 

So-iir 

0,572573 

C.r»B- 

4,374176 


Siala 

9,91  '.'586 


Salniri 

0,585728 


11  Rarile  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Bolle. 

J.a  Caraffa  abusiva  si  divide  in  2 Mirare. 

l.a  Soma  da  vino  si  divide  in  10  Barili  piccoli,  od  in  4 Barili  grandi. 

I.a  Salma  da  olio  di  rotoli  175  sì  divide  in  1U  Staia, 
lo  Staio  in  32  Pignatelle. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  o non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  perchò  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 


Tom  i Comuni  del  Circondano  . . 


1 Rotolo 

Cliilojnmml 

H.890997 

Cliilogramma 

| Libbra ...  . 

0,320759 

ld 

Rotoli 

1,122338 

Libbra 

3,117605 


Secondo  la  legpe  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è di  Once  33  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

i.a  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

| Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

Secondo  le  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  speciali  di  Once  30,  36,  39,  4?,  44,  4P,  52,  56. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini. 

Dramme  1 '/•  fanno’ un  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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CIRCONDARIO  DI  TARANTO 


MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secando  la  legge  del  1810. 


Torri  i Comuni  Dei.  Circondario 


Ndri 

2,645603 

/Palmo 

0,464550 

Id. 

Misure  aliMtire  anteriori  al  1810, 


T ITTI  1 Collusi  DEI.  CIRCONDARIO. 


1 Canna 

Nrirì 

5,109360 

Metro 

( Palmo 

0,463670 

Id. 

0,378000 

l'ilmi 

3,780000 


f»MW 

0.474077 

3,792049 


La  Gamia  legalo  si  divido  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legale  segue  la  divisione  decimale. 

700  Canne  legali  ranno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  ni  1840  la  Gonna  ni  divide  in  8 Palmi, 


il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  Misure  agrarie  si  usavano  pure  nelle  varie  località  Passi  da  terra  di  Palmi  6 */,,  7 */,. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Titti  i Cowmi  dei.  Circondario. 


i Moggio 

| Aro 

6,998684 

Moiri  ijuxlrjli 

Ara  | 

1 Palmo  quadralo 

0,069987 

Metro  qundr 

Moggi» 

0.142884 

Pali»l  ■|uidr»ii 

I 4,288400 


Tutti  ■ Comuni  dei.  Circondario 

T .munto,  Monteusi,  Carosino,  Depurano, 
Lizzano,  Montefarano,  Pulsano,  Fra- 
gagnano,  S.  Giorgio  sotto  Taranto  . . 

Martina  Franca,  Sava,  S Marzano  di  S. 
GiusEPrE,  Avetrana,  Maruggio,  Mas- 
siva., Palaciano,  Mottou,  Castella- 
neta 


Misure  abusire  anteriori  alla  legge  del  1840 

I I *•" 

. . . . . I Palmo  quadralo 0, 


Grottaglia  . 


Montemksola,  Renosa,  Facciano,  Rocca- 

TORIATA  


Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  lato  . 


0 di  4450  Passi  qua- 

1 di  Palmi  7 1/3  di  lato 

3 di  1800  Passi  qua- 
i di  Palmi  7 </3  di  lato. 

a di  2000  Passi  qua- 
i di  Palmi  7 1/3  di  lido 

0 di  3000  Passi  qua- 

1 di  Palmi  6 t/2  di  lato. 


Welu  quadrali 

0,069524 

i 

Mi  tro  quadr. 

Pulita  i|»adrati 

1 4,383963 

F.tUre 

0,681314 

Ettaro 

Tumuli 

1,467751 

0,851643 

Id. 

1,174401 

0,841415 

Id. 

1,188757 

0,674974 

lei. 

4,485947 

0,747746 

Id 

t, 337354 

0,881190 

Id. 

1,131849 

Digitized  by  Google 


Girconilario  di  TA RITTO. 


Proviucia  di  LECCE. 


MISURE  LOCALI 

H 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

ili 

MIMl'IlE  MKlr.K.MK 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

In 

MISl'Itt  LOCtLI  ; 

Castellaneta  

Carro  di  7200  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 

Bum 

2,452732 

Ettara 

Carri 

0,407709 

Latenza  

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato  . . 

0,408789 

Id. 

Tumuli 

2,446252  | 

II  Moggio  legalo  agrario  è di  10,000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  logali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 

64  Palmi  quadrati  abusivi  fanno  la  Canna  quadrata  abusiva. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


| Palmo  cubo | 

Misure  al/ usi  ve  anteriori  al  1840. 
I Palmo  cubo I 


Metri  rubi 

0,018515  Meteo  rubo 


MeUi  ubi  I 

0,048334  Metro  cubo 


Primi  rubi 

SV.OIOI  52 


Palmi  min 

54,552903 


Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  cquivalo  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 */»  fanno  la  Soma  per  l'arena  che  si  divido  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Mirare  legali  tecondo  la  legge  del  <840. 


Tutti  t Comuni  del  CiEcomuaio | Tomolo j 

Mirare  diluire  aitlerior»  al  <840. 
Tom  i Comuni  del  Circondario I Tomolo I 


EttolU.i  I 

0,555451  KUolilro 


IIUIHH 

0,553189  Ettolitro 


Tomoli 

1,800338 


Turni  oli 

1,807700 


Il  Tomolo  legale  ed  abusivo  si  divide  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Mirale  legali  tecondo  la  legge  dot  4840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Ettolitri 

0,436250  Ettolitro 


' I Caraffa  di  Once  27,4  43  ... . 0.727084 


Mirare  abatiee  anteriori  al  <840. 

Mirar*  da  vile. 


l Soma  di  180  Caraffe 

Ettolitri 

1,173263 

Litri 

Ettolitro 

I Caraffa  di  Once  24  1/3  .... 

0,654813 

Litro 

Rorili 

2,292202 

Corrile 

1,375357 


Samum 

0,832324 

Caraffe 

1,534183 
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Prmiucia  ili  I.ECCG. 


Circondario  di  TAM1T0. 


MISITE  LOCALI 

I 

COMUNI 

DCKOHIIlAZlONC 

Ettolitri 

Some 

Sonni  di  III 2 Caraffe 

1,311483 

LiUi 

Ettolitro 

0,762496 

Ceraie 

Caraffa  di  Once  25  1/?  .... 

0,683064 

Ettolitri 

Litro 

t, 463991 

(■rottaclie . 

Soma  di  192  Caraffe 

1,337199 

Ettolitro 

0,7  47832 

Litri 

Litro 

Cai  «|T  • 

Caraffa  di  Once  26. 

0,696458 

Ettolitri 

t ,435838  | 

Mortemi  

Soma  di  (80  Caraffe  

1 ,181 299 

Litri 

Ettolitro 

o", 846526  ( 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  Si  1/2  ... . 

0,656277 

Ettolitri 

Litro 

t. 523746 

Montemfsou 

Soma  di  180  Caraffe 

1,157191 

Litri 

Ettolitro 

0,864162 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  24 

0,642884 

Ettolitri 

Litro 

1,535491 

Casosi sot  Limano,  Montepabano,  Rocca* 
pomata  , S.  Giorgio  sotto  Taranto, 

Soma  di  192  Caraffe 

1,234337 

Litri 

Ettolitro 

0,810151 

Ceraio 

San  Martano  di  S.  liirsF.m: 

Caraffa  di  Once  24 

0,642884 

Ettolitri 

Litro 

1, 555491  ; 

Facciano 

Soma  di  192  Caraffe 

1,405773 

Litri 

Ettolitro 

0,71(353  ! 

Canile 

Caraffa  di  Once  27  1/3  .... 

0,732173 

Ettolitri 

Litro 

1,365797 

Stime 

Fragagsano  

Soma  di  (92  Caraffe 

1,388628 

Litri 

Ettolitro 

0,720135 

Car.ffc 

Caraffa  di  Once  27 

0,723244 

ettolitri 

Li  Irò 

1,382659 

Some 

Sava . MaRicmii,  Avftrana,  Masdoria... 

Soma  di  (92  Caraffe 

1,714356 

Litri 

Ettolitro 

0,583309 

Caraffe 

Caraffa  di  un  Rotolo 

0,892894 

Ettolitri 

Litro 

U 19953 

Mottola 

Soma  di  196  Caraffe 

1,750073 

Litri 

Ettolitro 

0,571405 

Caraffe 

Caraffa  di  un  Rotolo 

0,892894 

Et  lulii  ri 

Litro 

l.l  19953 

Suine 

j Palagiaso 

Soma  di  196  Caraffe 

1,3475.56 

Ut  ri 

Ettolitro 

0,742084 

Cardie 

Caraffa  di  Once  25  ?/3  .... 

0,687529 

Ettolitri 

Litro 

1,454185  ! 

Some 

Castellane? a * 

Soma  di  196  Caraffe 

1,417559 

Litri 

LUolilro 

0,705(38 

Canile 

Caraffa  di  One®  27 

0,723244 

Ettolitri 

Litro 

1,382659 

Ginosa,  Laterza 

Soma  di  192  Caraffe 

1,140060 

Ulrì 

Ettolitro 

0,6944(5 

Caraffe 

Caraffa  di  Once  28 

nitore  da  olio. 

0,750031 

Litro 

(,333278  ! 

Taranto  f per  fili  olii  diari) 

Salma  di  Rotoli  198,  pari  a 

Ettolitri 

Salme 

Titti  i Comuni  del  Circondario  (per  gli 

Chilogrammi  176,417  .... 
Salma  di  Rotoli  210,  pan  a 

1, 93(662 

Ettolitro 

0,517689  1 

olii-mosli) 

Chilogrammi  187,109 

2,048733 

id. 

0,488107  [ 

11  Rarile  legale  ai  divide  in  CO  Caraffe. 

12  Rari  li  fanno  la  Rotte. 

La  Caraffa  abusiva  *ì  divide  in  ? Minore. 
I.n  Soma  da  vino  si  divide  in  6 Barili. 
La  Salma  da  olio  si  divide  in  1U  Staia, 
lo  Staio  in  32  Rignatelle. 

! I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillala  che  dovevano  contenere,  o non  servono  che 

di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  nelle  misuro  da  olio  sono  quelli  dol  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
j napolitano  ('olio  si  misurava  a pe«o  e non  a capar; t;i. 
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l’iowQcia  di  LECCE. 


Circondario  di  IDttMd. 


Turri  i Comuni  oli.  Cibcondaiio 


Chilogrammi 

liOli.lt 

I Untolo 

0,890997 

llliilograniina 

1,1  «338 

IJMm 

| Libbra 

0,320759 

m. 

3,M“f.05  l 

Secondo  lu  legga  del  1H4u  cento  Botoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Botolo  è di  Once  33  7.,  e si  divide  in  1U00  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  I?  Once, 
l'Oncia  in  3»  Trappesi. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  jJicculo 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  speciali  di  Once  dJ,  do,  dJ,  4*,  44,  4e,  ot,  «io. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trapper  in  SO  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  lOncia  iu  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

1 farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Gromme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  tO  Àcini. 

Dramme  I ■/*  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  tin  Peso  por  la  calco. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 
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PROVINCIA  1)1  LIVORNO 


CIRCONDARIO  DI  LIVORNO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


I jvoino,  soli  Cittì  bel  Cibcondamo . . . 


Braccio  fiorentino 

Metri 

0,5836 

Metro 

Passetto 

1,1673 

Id. 

Canna  agrimensoria 

2,9181 

Id. 

Canoa  da  tessitori 

2,3345 

Id. 

Braccia 

1,7434 

PaaiHll 

0,8567 

Canna 

0,3447 


Il  Oraccio  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari, 
il  Denaro  in  12  Punti. 

Il  Passetto,  misura  di  stoffe,  ft  uguale  a 2 Braccia. 

La  Canna  agrimensoria,  base  della  misura  dei  terreni,  è egnale  a 5 Braccia. 
La  Canna  da  tessitori  ò di  4 Braccia  e dicesi  anche  Canna  mercantile. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Livoixo,  sola  Città  del  Ciecotoaeio 


Mrtri  quadrili 

Braccio  quadralo 0,3406 

Quadrato 34,0619 

ÀUiri  ,U*dr»ll 

Pertica 8,54  55 


Metro  quadr. 
Ellara 

Metro  quadr. 


Vnrrii  quadrate 

4,9358 

Quadrali 

4,9338 


Il  Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

La  Pertica,  misura  agraria,  è di  25  Braccia  quadrate. 

66  Pertiche  fanno  lo  Stioro. 

594  Pertiche,  ossia  9 Stiora  fanno  la  Saccata  in  piano. 

10  Stiora.  ossia  660  Pertiche  fanno  la  Saccata  in  monte. 

La  Saccata  si  divide  in  3 Staiate. 


MISURE  DI  VOLUME 


Sidri  cubi 

0,3976 


I.itoieo,  sola  Città  del  Cncotnuiio  . . . j Braccio  cobo  . 

I Citasti 


Metro  cubo 
Id. 

Id. 


Tralci 

4,5452 

Braccia  cube 

5,0303 

Cauti* 

0,4096 


Il  Traino,  nisura  da  legnajie  da  costruzione,  è di  2 Braccia  cube. 

11  Diaccio  cubo  si  divide  in  6 Braccioli  o Braccia  di  Traino, 
il  Bracciolo  in  12  Once  di  Traino. 
l'Oncia  di  Traino  in  Soldi  cubi  111  '/» , 
il  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  in  16  Denari  cubi. 

La  Catasta,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  b di  2-1  Braccia  cube,  e si  divide  in  Meta,  Terzi,  Quarti,  ecr.  La  Catasta  e rappre- 
"untata  da  un  parallelepipedo  rettangolo  avento  6 Braccia  di  lunghezza,  I V*  di  larghezza  e di  altezza. 
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Provincia  di  LIVORNO. 


Circondari»  di  UV'OBlO. 


La  Libbra  si  divida  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

15U  Libbre  fanno  il  Cantaro  comune. 

IfiO  Libbre  fanno  il  Cantaro  per  lana  e salumi. 
1000  Libbre  fjnno  il  Migliaio. 

2000  Libbre  fanno  la  Tonnellata. 

il  Carato  di  4 Grani  è peso  speciale  dei  gioiellieri. 
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CIRCONDA  RIO  DELL’ELBA  (PORTO  FERRAIO) 


I valore 

DE  NOMINAZIONE  U> 


ì 


MISURE  DI  LUNGI! EZZA 


Braccio  fiorcnlino. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Canna  agrimensori» . 


31.  lei 

0,5836 


Bocci* 

1,7(34 

Paioli 

0.8567 

C*  ii^  t' 

0,3427 


Il  Braccio  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari, 
il  Denaro  in  12  Punti. 

Il  Passetto,  misura  da  stoffe,  è eguale  a due  Braccia. 

La  Canna  agriinensoria,  base  delle  misure  de* terreni,  è eguale  a 5 Braccia. 

Una  misura  di  4 Braccia  dicesi  Canna  mercantile. 

Nel  Comune  di  Rio  nell  Elba  si  usa  un  Piede  da  costruttori  navali  che  si  ragguaglia  ordinariamente  a Metti  0,329. 


MISI] SE  IMI  SUPERFICIE 

« 

. Muri  quadrati  Braccia  quadrate 

\ Braccio  quadralo 0,3406  Metro  quadr.  2,9358 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Are  Quadrati 

Quadralo 34,0619  Elitra  2,9358 

Melò  >|iiftdra1i  Ferii.  b« 

Portoferraio,  Marciana Pertica...., 8,5155  Melro  quadr.  0,4174 

Il  Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  iu  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

La  Pertica  di  Portoferraio  h uguale  a quella  di  Livorno. 

150  Pertiche  Canno  il  Quarto,  c 4 Quarti  fanno  la  Saccata. 

In  Portoferraio  il  Braccio  quadrato  si  divide  in  400  Soldi  quadrati, 

H Soldo  quadrato  in  144  Denari  quadrati. 

Nel  Comune  ai  Longone  si  un  In  stessa  misura  agraria  di  Portoferraio,  ma  in  Longone  150  Pertiche  fanno  una  Quarra.  e 
chiamasi  Quarto  la  sedicesima  parte  della  Saccata,  ossia  una  superficie  di  Pertiche  37  *L. 

Nel  Comune  di  Rio  nell' Elba  si  usa  la  stessa  Pertica  di  Portoferraio;  ma  in  Ria  40  Pertiche  fanno  il  Quarto,  5 Quarti  fanno 
lo  Staio,  e 3 Staia  fanno  la  Saccata. 

Nello  stesso  Comune  di  Ilio  usasi  chiamar  Cento  una  superficie  atta  ad  essere  occupata  da  600  vili. 

Nel  Comune  di  Marciana,  oltre  alle  misure  agrarie  di  Portoferraio,  si  usano  pure  la  irò  seguenti: 


Ordine  Marcianese  che  è di  Braccia  quadrale  22  ‘/r 
Ordine  l'uggioso  di  Braccia  quadrate  22  •/*■ 

Ordine  Campese  di  Braccia  quadrate  16 


MISURE  DI  VOLUME 


Moiri  «ibi 

6,3976 


4M  re  roto 


Tutti  i Cohiw  deu  Circondano ì Braccio  cubo  . 


Tr.i  ni 

4,5152 

Brace, » <«b« 

5,0303 

Cktaftr 

0,2096 


Il  Traino,  misura  del  legname  da  costruzione,  ò di  2 Braccia  cubo. 

11  Braccio  cubo  si  divide  in  6 Braccio  la  o Braccia  di  Traino, 
l'Oncia  di  Traino  in  Soldi  cubi  Ili  '/$, 
i!  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  in  16  Denari  cubi. 

La  Catasta,  misura  per  la  legna  da  fuoco  è di  24  Braccia  cube,  o si  divide  in  Metà,  Terzi.  Quarti  La  Cotanta  Q rappresentata 
da  un  parallelepipedo  rettangolo  avento  6 Braccia  di  lunghezza,  I '/$  di  larghezza  o 2 di  altezza. 

Nell  Klba  il  Braccio  cubo  si  divide  in  S 4J.i  Solili  cubi, 
il  Soldo  cubo  in  1728  Denari  cubi. 

Il  Traino  e la  Catasta  legali  sono  misure  poco  usale. 
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Circondario  KILT  ELB  A ( PDRTOFERB.UO)  . 


Provincia  di  LIVORNO. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

KISCUC  MCTUCHE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

MllL  tB  LOCALI 

1 i 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

litri 

1 Sacco 73,0886 

Tutti  i Comuni  del  Circondario < Staio 24,3629 

Ettolitro 

ld. 

Sèrrbi 

4,3688 

tiai. 

4, 4046 

Rio  nbll-Ei.ba 

Quartuccio 

Quura 

0,3807 
1 8,8781 

Litro 

Ettolitro 

Qua  ri  utvj 

8,6369 

Qu»rrr 

5,4728 

1 

Il  Sacco  ai  divide  in  3 Staia. 

10  Staio  in  2 Mine, 
la  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

8 Secchi  fanno  il  Moggio. 

La  Quarra  di  Rio  corrispondo  ad  una  Mina  e mezza,  ossìa  a tre  Quarti  della  misura  Toscana  legale.  La  Quarra  si  divide  in 
4 Quarte  eguali  ciascuna  a Litri  4,568. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Portoferraio  , Rio  nell'Elba  , 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Barile  legale ...  I 

Fiasco ) danno... 

Quartuccio ) 

Barile  legale  . . . i 

Fiasco > da  olio. . . 

Quartuccio ) 

Barile  da  vino 


Collarello  da  vino . 
Barile  da  vino 
Fiasco  da  vino , . . . 


uut 

45,3840 

Ettolitro 

8,3798 

Litro 

0,8849 

Id. 

33,4389  ■ 

Ettolitro 

3,0893 

Litro 

0,3613 

ld. 

EH, .litri 

0,4103 

Ettolitro 

0,3388 

ld. 

0,9846 

ld. 

lilri 

3,0343 

Litro 

aulii 

8,(938 

PUMI.! 

0,4388 

Quaiiur  > i 

33,1000 

Barili 

2.991 4 

FUacDi 

0,4786 

Qasrtutd 

3,8290 

Barili 

2,4375 

CullirelU 

3,0469 

Barili 

1,0156 

F Urtili 

0,4875 


Il  Barile  legale  da  vino  sì  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  A Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

2 Barili  fanno  una  Soma.  2 Mezzette  fanno  un  Boccale. 

Il  Barile  legale  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

2 Barili  fanno  una  Soma. 

Il  Collarello  di  Rio  nell'Klba  corrisponde  a 16  Fiaschi.  Il  Fiasco  t»  eguale  per  tutta  l'Isola,  alquanto  minore  del  fiorentino 

Il  Barilo  di  Marciana  si  divide  in  48  Fiaschi. 

.Nelle  Borgate  di  Marciana,  Marina  di  Marciana  e Poggio  si  divide  in  12  Misure  di  4 Fiaschi  l’una. 

.Nello  Borgate  di  S.  Piero.  Sant’  Ilario  e Porto  di  Campo  si  divide  In  8 Misure  di  6 Fiaschi  l’una. 

Il  Barile  di  Portoferraio  si  divide  in  soli  2V  Fiaschi,  e questo  Barilo  era  pure  utaio  nel  Comune  di  Longone. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Chilogrammi  | Libbre 

0,3395  I Chilogramma  2 9451 


La  Libbre  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi 
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Provincia  di  LIVORNO.  Circondari®  KLI/HM  (WWIIttliW). 


100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

150  Libbre  fanno  un  Cantaro  comune. 

160  Libbre  fanno  un  Cantaro  per  la  Una  e i salami. 
fOOo  Libbre  fanno  un  Migliaio. 

1*000  Libbre  fanno  la  Tonnellata. 

! La  Libbra  mercantilo  serve  pure  per  gli  usi  farmaceutici. 

Il  Grano  della  Libbra  serve  puro  per  gli  orefici. 

| 4 Grani  fanno  un  Carato,  poso  speciale  pei  gioiellieri. 

i Nell'Isola  d'Elba  il  Cantaro  di  lóO  Libbre  chiamasi  Saccata,  e 20  Saccate  fanno  la  Tonnellata. 

Nel  Comune  di  Rio  nell’Elba  si  usava  un  peso  chiamato  Conto,  corrispondente  a Libbre  toscane  33333  adoperato  da  an- 
tichissimo tempo  dairAmministrarionc  nelle  miniere  del  ferro  che  risiede  a Rio  Marina.  Il  Cento  era  di  5U  Pesato,  e la 
Pesata  di  Libbre  toscano  G66  •/,.  L’uso  di  questo  peso  rimonta  allUpoca  dot  dominio  della  Repubblica  di  Pisa  nell  Elba,  circa 
l'anno  1000.  Da  prima  erano  Libbre  pisano,  poi  senesi  e quindi  lìoreuliuo. 
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AVVERTENZA 


Le  esperienze  per  determinare  i rapporti  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali  furono  eseguite] 
in  Fisenze  nell'anno  1808  da  una  Commissione  nominata  dalla  Giunta  Imperiale  straordinaria  che  reggeva  in 
quel  tempo  il  governo  della  Toscana. 

Quantunque  a comporre  la  predetta  Commissione  fossero  chiamati  uomini  chiari  per  ingegno  e per  dottrina, 

e fosse  quindi  da  sperare  ohe  il  lavoro  riuscirebbe  commendevole  per  ogni  rispetto,  pure  dalla  Relazione  che 

venne  pubblicata  l’anno  seguente,  insieme  alle  Tavole  di  ragguaglio,  manifestamente  apparisce  che  la  Commissione 
non  pose  in  opera  tutte  le  cure  c tutti  i mezzi  che  anche  allora  avrebbe  potuto  impiegare,  e che  da  esperienze 
cosi  delicate  erano  richiesti.  Senza  voler  qui  enumerare  tutte  le  cause  di  imperfezione  o di  errore  che  m i lavoro 
dc'CommiS8arii  posso»  notarsi,  diremo  soltanto  che  alcuni  de' tipi  di  confronto  da  essi  impiegati  erano  mal  definiti; 
che  adoperarono  strumenti  poco  atti  ad  esperienze  di  precisione,  e senza  sottoporli  alle  necessarie  verificazioni; 

che  trascurarono  il  metodo  della  doppia  pesala  nel  determinare  la  quantità  d'acqua  che  riempiva  lo  staio  ed  i 

mezzi  barili  da  olio  e da  vino;  che  assunsero  per  temperatura  dell'acqua  contenuta  nei  predetti  vasi  quella 
dcll'ambienle  in  cui  i vasi  stessi  trovavansi;  e clic  infine  sperimentarono  a temperatura  cosi  elevata,  che  era  loro 
impossibile,  anche  con  islrumenti  e tipi  più  perfetti  c maggior  copia  d'osservazioni,  ottenere  un  grado  sufficiente 
di  precisione.  E come  se  ciò  non  bastasse,  nelle  varie  correzioni  numeriche  ebe  dovettero  far  subire  ai  risultati 
delle  loro  esperienze  commisero  errori  in  gran  numero  di  già  notati,  uno  in  un'opera  inedita  del  Commendalor 
Casini  relativa  alla  Metrologia  della  Toscana,  e molli  altri  in  uno  scritto  del  Professore  Covi  pubblicalo  nel  giornale 
Il  Monitore  toscano  del  22  giugno  1 8(10. 

La  Sezione  della  Reai  Commissione  Consultiva  dei  Pesi  e delle  Misure  rimasta  in  Torino  per  curare  la  pubblicazione 
delle  presenti  Tavole  di  Ragguaglio,  non  volle  inscrivere  in  esse  i risultati  che  si  erano  ottenuti  nel  1 808,  senza 
aver  prima  udito  il  parere  della  Commissione  Consultiva  residente  in  Firenze  presso  il  Ministero  delle  Finanze, 
alla  quale  nell'anno  1871  propose  che  prendesse  in  emme  il  lavoro  eseguito  nel  1808,  c riferisse  quindi  il 
risultalo  de  suoi  studi  e delle  sue  deliberazioni.  Accintasi  all'opera,  ia  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  dopo 
aver  fatto  delle  ricerche  preliminari  per  rinvenire  i campioni  delle  antiche  misure  e pesi  toscani,  che,  tranne 
per  il  campione  del  doppio  braccio  o passetto,  riuscirono  tutte  infruttuose,  fu  d'unanime  avviso  che  quanti  anche 
i delti  campioni  potessero  essere  ritrovati,  si  per  il  lungo  tempo  di  anni  89  decorso  dalla  loro  costruzione,  e 
si  per  la  niuna  cura  avuta  nel  custodirli , sarebbero  stati  talmente  alterati  che  inutile  affatto  riescirebbe  qualunque 
esperienza  eseguila  con  essi,  e ebe  perciò  altro  alla  Commissione  non  restava  clic  calcolare  eoi  dati  delle  esperienze 
del  1808  i rapporti  delle  misure  toscaue  a quelle  metriche  decimali. 

Nello  stabilire  le  formoli!  per  dedurre  tali  rapporti  fu  ritenuto  che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane, 
cioò  quella  temperatura,  alla  quale  le  misure  toscane  della  medesima  specie,  qualunque  sia  la  materia  onde  sono 
composte,  dovrebbero  risaltare  tulle  eguali  fra  loro,  non  potesse  essere  lo  zero  del  termometro  centigrado  o di 
Reaumur,  come  la  legge  dispone  per  le  misure  francesi;  ma  bensì  la  temperatura  media  di  Firenze  nelle  sole 
ore  in  cui  il  sole  vi  sta  sopra  l'orizzonte,  che  dalla  Commissione  fu  trovata  prossimamente  di  1 8",  5.  Nella  seguente 
tavoletta  sono  contenuti  i risultati  dei  calcoli  della  Commissione  Consultivo  di  Firenze,  e quelli  corrispondenti  fatti 
nel  1 808.  È da  avvertirsi  che  il  rapporto  della  Libbra  al  Chilogramma,  dovendo  essere  preso  senza  veruna  correzione 
quale  si  ottenne  dall'esperienza,  non  è stalo  qui  sotto  riportalo,  che  i calcoli  suno  stati  eseguili  anche  nella  ipotesi 
che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane  sia  zero,  e che  per  le  costanli  relative  alle  dilatazioni,  alle 
densità,  ecc.,  che  entrano  nelle  forinole  sopraddette,  sono  stati  prescelti  quei  valori,  ottenuti  dai  fisici  moderni 
che  offrono  maggior  probabilità  di  precisione. 


Digitized  by  Google 


RAGGUAGLIO  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali. 


MISURE 

RAPPORTI  CALCOLATI 

Toscane 

halli  Commissione  del  1898 
alla  temperatura  di 

Dalli  Cernii  l'ione  Consultiva  4i  Firenze  nel  ISTI 
alla  temperatura 
di 

(T 

0* 

18*,  5 

Braccio 

Metri 

0,583020 

0,583416 

0,58361 0 

Staio 

Ettolitri 

0,213020 

0,244293 

0,244512 

Barile  da  olio 

Ettolitri 

0,334289 

0,335209 

0,335510 

Barile  da  vino 

Ettolitri 

0,4588*0 

0,457127 

0,457539 

Non  ostante  che  da  quanto  è detto  di  sopra  possa  con  molta  probabilità  ritenersi  che  i numeri  della  prima 
colonna,  cioè  i rapporti  calcolali  nel  1808,  sieno  meno  prossimi  al  vero  dei  numeri  delle  altre  due  colonne, 
cioè  dei  rapporti  trovati  nel  1871,  pur  tuttav  ia  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze  considerando  che  sì  gli  uni 
e sì  gli  altri  sono  erronei,  perchè  dedotti  da  medesime  ed  imperfette  esperienze;  che  il  divario  che  corte  tra 
essi,  notevole  dal  lato  scienlilico,  sia  di  poco  o di  niuo  conio  dal  lato  pratico  e commerciale;  e che  inlinv  i 
rapporti  del  1808  sono  da  molli  anni  usati  in  Toscana  nelle  privale  e pubbliche  contrattazioni;  fu  unanime  tei 
proporre  che  nelle  tavole  officiali  dei  ragguagli  delle  antiche  misure  italiane  a quelle  metriche  decimali  lusserò 
inscritti  per  le  misure  toscane  i risultati  ottenuti  dalla  Commissione  Imperiale  del  1808,  conservando  in  essile 
sole  prime  quattro  «ifre  significative  a sinistra  e sopprimendo  tutte  le  altre,  perchè  erronee  per  la  scienza,  inutili 
pel  commercio. 

Braccio  ==  Metri  0,5830 

Staio  = Ettolitri  0,2430 

Barile  da  olio  — Ettolitri  0,3343 

Barile  da  vino  = Ettolitri  0,4038 


Vista  e troiaio  conforme  all'originale 

il  Presidente 

i/e&i  téotn ftt/j&ton*  va , f£'Uon*  *6  &tre>rit* 

Prof.  SILVESTRO  GIIERAHUI. 
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PROVINCIA  DI  LUCCA 


CIRCONDARIO  DI  LUCCA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  dell*  Pnotincu. 


Lucca,  Bagni  di  Lucca,  Bongo  a Moz- 
zano,  Camaiokk,  Capannoni,  Coniglia, 

ANTELUINKLLI  , l’CSCAGLIA  , VlANEGGIO , 

Villa  Basilica  , Massahosa  ......... 


Braccio  fiorentino 

Metri 

0,5836 

Metro 

Passetto 

1,1673 

ld. 

Canna  agrimensori. ....... 

2,9181 

Id. 

Braccio  i 

0,5905 

Id. 

Canna  . > di  Lucca 

2,3620 

Id. 

Pertica  ) 

2,9525 

Id. 

Braccio  antico 

0,5934 

Id. 

Braccio  antico  da  terra  .... 

0,5696 

Id. 

Pertica 

3,1881 

Id 

Braccio  a terra  . . . . 

0,5743 

ld. 

Bracci* 

1,7134 

Fletetti 

0,8567 

Canur 

0.3427 

Braccia 

1,6035 

0*4234 

Perl  K II r 

0.3387 

J‘,6853 

1,7555 

Pertiche 

0,3137 

Bracci* 

4,7412 


Il  Braccio  fiorentino  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari, 
il  Denaro  in  12  Punti. 

11  Passetto,  misura  da  stoffe,  »s  eguale  a 2 Braccia, 

La  Canna  agrimensori»,  base  delle  misuro  dei  terreni,  è uguale  a 5 Braccia. 

Una  misura  di  \ Braccia  dicevi  Canna  mercantile. 

Il  Braccio  lucchese  dividasi  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Canna  lucchese,  misura  mercantile  ed  architettonica.  6 di  t Braccia. 

La  Pertica  agrimensori»,  base  delle  misuro  agrarie,  è di  b Braccia. 

Il  Braccio  di  Lucca  secondo  documenti  che  risalgono  al  IHaiQ  sarebbe  eguale  a Metri  0,590432.  I!  suo  valore  metrico  fu  però 
stabilito  in  Metri  0,5905  e scelto  cosi  come  tipo  allorché  venne  eseguita  la  triangolazione  del  già  Ducato  di  Lucca,  cd 
allorché  si  è proceduto  alln  otturazioni  di  riforma  del  Catasto. 

Nel  Comune  di  Serravezza  per  fa  misura  del  marmo  si  usava  il  l’almo  di  Genova  eguale  a Centimetri  25. 

La  Pertica  di  Pietra  Santa  e di  Braccia  fiorentino  5,  Soldi  9,  Denari  3. 

II  Braccio  a terra  di  U zzano  è di  Soldi  19,  Denari  8,  ■/,,  del  Braccio  fiorentino. 


MISURE  Di  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  della  Provincia  . . . 


1 Braccio  quadralo . 
I Quadralo. 


Lucca,  Bagni  di  Lucca.  Borgo  a Mozzano,  i Braccio  quadrato 
Camaiore,  Capannoni,  Coreggia,  Pesca-  \ „ 
olia,  Viareggio,  Villa  Basilica,  Massa-  Canna  quadrala . 
«osa I Coltra 


Massa  e Cozzile  , Borgo  a Baggiano  . . . 


Pietra  Santa  , Stazzema,  Serravezza 


Coltra 

Coltra 

Braccio  quadralo. 

Collra 

Staio  


Metri  quadrali 

0,3406 

*3*4,0619 

Mairi  quadrali 


40,8743 

Mn ri  quadrali 

0,3521 

38,9392 


Metro  quadr 
Eltara 

Metro  quadr- 
ici 

Eltara 

Id. 

Metro  quadr. 
Eltara 
Id. 


Breeeta  quadrate 

2,9358 

(Uiidi  alt 

2,9358 

(riuu  quadrate' 

2,8679 

Canne  quadrate  | 

0,1792 

Coltre 

2,4938 

2.4465 

Braccia  quadrato' 

2 .8  Ì0  4 

Collie 

2,5681 

Staia 

9,8389 
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Provincia  di  LUCCA. 


tirctuliri»  di  U f.CC 


Montecarlo Braccio  a terra  quadralo  . . . 

Uzz.vNo Coltra 


Metri  ipuilrali  Brarclj  «|«ii|r»lr  1 

0,3445  Metro  quadr.  -COKI 7 

EHarr  Colini 

0,4010  Elitra  2,4978  1 


Il  Quadrato,  misura  agraria,  ni  divide  in  IO  Tavolo, 
la  Tavola  in  IO  Pertiche, 
la  l'ortica  in  IO  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrato. 

La  Coltra  di  Lucca,  misura  agraria,  corrispondo  a 4G0  Pertiche  quadrato,  o si  divido  in  4 Quartieri,  ciascuno  dei  quali  di  II?» 
Pertiche  quadrate. 

Il  Braccio  quadrato  nei  conteggi  si  divìdeva  in  12  parti  eguali  denominato  Once  superficiali,  comprende!) li  ciascuna  12  Once 
quadrate. 

L’Oncia  superficiale  si  divide  in  12  Punti  superficiali, 
i!  Punto  superficiale  in  12  Atomi  superficiali. 

La  Coltra  di  Montecarlo,  corrispondente  n Braccia  fiorentino  quadrate  M43f,S$l  si  divide  in  4 Quartieri, 
il  Quartiere  in  30  Scale, 
la  Scala  in  14  Pertichi!  quadrate, 


la  l'ortica  in  *5  Bracata  a terra  quadrato. 

La  ('.olirà  di  Borgo  a Bumriano  si  divide  in  4 Quartieri , 

:i  oh 


il  Quartiere  in  30  Scale, 
la  Scala  in  4 Pertiche, 

In  Pertica  in  25  Braccia  quadrati!  fiorentine. 

Lo  Staio  di  Pietra  Santa,  misura  agraria,  di  Braccia  quadrato  fiorentino  2983,8900  o si  divide  in  tuo  Pertiche  quadrate. 
La  Coltra  di  I zzano  si  divide  in  quattro  Quartieri, 


il  Quartiere  in  30  Scale, 
la  Scala  in  4 Pertiche, 

In  Pertica  in  25  Braccia  quadrali. 


Tutti  ì Comuni  uei.u  Pan  vi, scia  ...... 


MISURE  1)1  VOLUME 


Pascià,  V eluso,  Montecarlo. 


l Traino: 

Mrtri  ruM 

0.3976 

Metro  cubo 

v Braccio  cuho 

0,4988 

[ fiala. la 

i,77M 

Di. 

y Braccio  cubo 

0,2059 

Id. 

Scandiglio  

3,2944 

Iil. 

Passo 

2,3855 

DI. 

t-a  tasta 

3,5783 

DI. 

f Braccio  cubo 

0,2080 

Iil. 

Il  Traino  misura  del  legname  da  costruzione,  è di  due  Braccia  cuho. 

Il  Braccio  cubo  si  divide  in  ti  Bracchila  o Braccia  di  Traino, 
il  Bracciolo  in  12  Once  di  Traino. 
l’Oncia  di  Traino  in  Soldi  cubi  Ili  V** 
il  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  in  Iti  Denari  cubi. 

La  Catasta,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  è di  24  Braccia  cubo,  e si  divide  in  Mei  A , Terzi.  Quarti,  ere.  La  Calasti  ì 
sentala  da  un  parallelcpidò  rettangolo  avente  6 Braccia  di  lunghezza , I */»  di  larghezza  e 2 di  altezza. 

11  Braccio  cuho  di  Lucca  si  divide  in  12  Once  solide, 
l'Oncia  in  12  Punti  solidi, 
il  Plinto  in  12  Atomi  solidi. 

Lo  Scandigìio  di  Lucca,  misura  per  le  pietre  da  taglio  e pei  sassi  spaccati  corrisponde  a 16  Braccia  cube. 

Il  Passo  di  Barca,  misura  pel  legno  da  Fuoco,  6 di  12  Braccia  cube  fiorentine. 

La  Catasta  di  Pescia,  misura  da  legname,  corrisponde  a 18  Braccia  cube.  Talora  però  si  fa  di  sole  IO  Braccia  cube, 
corrisponde  a Steri  3,1897. 

Misura;  1>1  CAPACITÀ  PUR  GLI  ARIDI 


Traini 

2,5152 

Ikaeria  rulit 

5,0303 

Calane 

0,2096  | 

Pflfcu  ciiIk  I 

4,8567  ! 

SrautigO  I 

0/3035 
Ulti  | 

Cai  aiin 

0,2795 

Ir.fm  rulli 

4,7870 


è rappre- 


Tltti  i Cumini  dilla  Provincia. 


i sacco  

Staio 

( Quartuccio . 


L'uri 

73,0886 

Ettolitro 

24.3649 

DI. 

0,3807 

I.ilro 

Siala 

4,10*6 

itln.  ri 

2,  «269 
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Cmambria  dì  UN), 


MISURE  LOCACI 

MISURE  METRICHE 

C O M U N I 

denown  azioni: 

VALORE 

NUCHE  MLTIMCUK 

DENOMINAZIONE 

VALORE  | 

In 

MISI  NI  LOCALI  | 

1 

ii 

| Luca,  Bagni  di  Lucca,  Borgo  a Mozzano,  Ca- 

litri 

sui* 

maturi-.,  Capaknom,  Coreclia,  Pescagli*, 
Viareggio,  Villa  Basilica,  Massaro..*  . . 

Staio 

24,1299 

Ettolitro 

4,0933 

Pesci*,  Celano,  Monticarlo,  Massa  e 

Staio  raso  

15,1737 

Id. 

3,9714 

Cozzile,  Borgo  a Buguiano,  Villano.  . 

Staio  colmo 

26,3931 

titolari 

I<l. 

3,7889 

Serravezza,  Stazze»*,  Pescagli* 

Staio 

0,1436 

Id. 

4,1048  | 

Il  Sacco  si  divide  in  3 Stala, 

10  Staio  in  2 Mine, 
lu  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

8 Sacelli  fanno  il  .Moggio. 

I.o  Staio  di  Lucca  si  divide  in  4 Quarro, 
la  Quarra  in  4 Quartucci. 

2 Qua r re  formano  un  Mozzino; 

3 Staia  fanno  un  Sacro. 

Sci  donatine  di  Vcllano  conservasi  pure  l'uso  di  uno  Staio  antico  speciale  usato  pei  contratti  antichi  di  livello,  il  cui  equi- 
valente è ragguagliato  a Litri  24,831080. 

Lo  Staio  di  Serravezza  si  divide  in  2 Mozzini , 
il  Mezzino  in  2 Qtiarre , 
la  Quarra  in  2 I .uzzoli. 

Nel  Comune  di  Borgo  a Mozzano  si  faceva  pure  qualche  uso  dello  Staio  di  Serravezza. 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  delia  Provincia. 


Luca,  Bagni  di  Luca,  Borgo  a Mozzano,  Oa- 

M.VtORE,  CaPANNORI,  COREGLIA,  PESCAGLI*, 

Viareggio,  Villa  Basi  uà,  Mass  aro»  a . 


Barile  fiorentino  . ) 

Fiasco  da  vino 

Quarluccio j 

Barile  fiorentino  . 

Fiasco  } da  olio . . 

Quarluccio. . . . 

Barile  da  vino 
Barile  da  olio 


litri 

4 li, 5840 
2,2792 
0,2849 
33,4289 
2,0893 
0,2612 
40,2077 
43,7844 


Ettolitro 

Litro 

Id. 

Ettolitro 

Litro 

Id 

Ettolitro 

Id. 


Barili 

2,193* 

riattili 

0,4188 

Qoiriun  i 

3,51 0b 

R.r.ll 

2,9914 

Filarli» 

0,4789 

Qua  d neri 

3.8290 

Barili 

2,4871 

2,2839 


Il  Barilo  fiorentino  da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mozzetto  In  2 Quartucci. 

2 Barili  fanno  una  Soma. 

2 Mezzette  fanno  un  Boccale. 

Il  Barile  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci 

2 Barili  fanno  una  Soma. 

11  Barile  da  vino  di  Lucca,  che  si  riteneva  contenente  120  Libbre  lucchesi  di  vino,  si  divide  in  17  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Il  Barilo  da  olio  di  Lucca,  ritenuto  pure,  contenente  120  Libbre  lucchesi  di  questo  liquido,  si  divide  in  10  Libbre  grosse  o 
alla  grossa  di  olio,  ciascuna  delle  quali  corrispondente  a 12  Libbre  comuni  che  in  questa  specialità  chiamavasi  Libbre  ita. 

Nel  l'ex -Ducato  lucchese  erano  anche  in  uso  due  diverse  unità  di  misura  per  l'olio  chiamate  indistintamente  Barile,  che 

fm'nr.n  nm  nlmlila  Hll  CiuAmn  DnrVinn;..,  I..AÌ»n.lA  . r.  . I .... T1_.  .11  /«..«.a-  .A  uni  ilialpnlli 


numi  lucchesi. 

Ij  Comune  di  Pietra  Santa  usava  un  Barile  da  olio  del  peso  di  Libbre  IH!  antico  peso  toscano. 

Nei  Comuni  di  Viareggio  e Camaiore  si  usa  talora  anche  un  Barile  speciale  da  olio  del  peso  di  Libbre  130. 

Nel  Comune  di  Borgo  a Poggiano  usavasi  »1  Barile  da  vino  di  Libbra  toccane  110.  considerato  equivalente  a Litri  47,863.  ed 
un  Barile  da  olio  di  Libbre  I2V,  ritenuto  eguale  a Litri  45,585. 


^ «sa 
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Provincia  di  LUCCA 


Circtndario  di  LOCCI. 


MISURE  LOCALI 

1 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

Miti  &t  NtfSICWC 

DEVO  MIN  AZIONE-  1 

VALORE  1 

«Iti»  LOCALI  1 

— 

PESI 

Chilofcrsrtìmi 

0/):i9"> 

Chilogrammo 

Libbre 

3,9451 

Locca,  Bagxi  di  Lucca , Borgo  a Mozzano,  Ca- 
j|  maiore,  Capasnori,  Coreglia,  Pescagua, 
Viareggio,  Villa  Basilica,  Massarosa  . . 

0,:<3*5 

Id. 

3,9895 

La  Libbra  fiorentina  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme , 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  6nno  in  48  Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

ISO  Libbre  fanno  un  Cantaro  comune. 

160  Libbre  fanno  un  Cantaro  per  la  lana  e i salumi. 

1000  Libbre  fanno  un  Migliaio. 

1 2000  Libbre  fatino  la  Tonnellata. 

I La  Libbra  mercantile  sene  pure  per  gli  usi  farmaceutici. 

Il  Grano  della  Libbra  serve  puro  per  gli  orefici. 

! Quattro  Grani  fanno  un  Carato,  peso  speciale  pei  gioiellieri. 

La  Libbra  di  Lucca  si  divide  come  la  precedente.  . . , . . . . ( ,>.hra  ai  7erca 

Gli  orefici  ed  i gioiellieri  usavano  esclusivamente  la  Libbra  tos  -ana  sopra  Indicata,  desinandola  col  nome  < b 

Por  gli  usi  farmaceutici  ora  invoco  adoperata  la  Libbra  di  Lucca  nei  Comuni  dell’aulico  Ducato  ui  Lucca. 
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AVVERTENZA 


lo  esponendo  por  determinare  i rapporti  delle  misure  toscane  alle  mlsnre  metriche  decimali  furono  eseguile 
in  Fiseiize  nell'anno  1808  da  una  Commissione  nominala  dalla  Giunta  Imperiale  straordinaria  che  reggeva  in 
quel  tempo  il  governo  della  Toscana. 

Quantunque  a comporre  la  predetta  Commissione  fossero  chiamati  uomini  chiari  per  ingegno  e per  dottrina, 
e fosse  quindi  da  sperare  che  il  lavoro  riuscirebbe  commendevole  per  ogni  rispetto,  pure  dalia  Relazione  che 
venne  pubblicala  l'anno  seguente,  insieme  alle  Tavole  di  ragguaglio,  manifestamente  apparisce  ebe  la  Commissione 
non  pose  in  opera  tutte  le  cure  e tutti  i mezzi  che  anche  allora  avrebbe  potuto  impiegare,  e che  da  esperienze 
cosi  delicate  erano  richiesti.  Senza  voler  qui  enumerare  tutte  le  cause  di  imperfezione  o di  errore  che  nel  lavoro 
de  Commissari!  possnn  notarsi,  diremo  soltanto  che  alcuni  de'tipi  di  confronto  da  essi  impiegati  erano  mai  definiti; 
che  adoperarono  strumenti  poco  atti  ad  esperienze  di  precisione,  e senza  sottoporli  alle  necessarie  verificazioni  ; 
che  trascurarono  il  metodo  della  doppia  pesala  nel  determinare  la  quantità  d'acqua  ebe  riempiva  lo  staio  ed  i 
mezzi  barili  da  olio  c da  vino;  che  assunsero  per  temperatura  dell'acqua  contenuta  nei  predetti  vasi  quella 
dell'ambionte  in  cui  i vasi  stesi  trovavansi;  e che  infine  sperimentarono  a temperatura  cosi  elevata,  che  era  loro 
impossibile,  anche  con  istrumenti  e tipi  più  perfetti  e maggior  copia  d'osservazioni,  ottenere  un  grado  sufficiente 
di  precisione.  E come  se  ciò  non  bastasse,  nelle  varie  correzioni  numeriche  che  dovettero  far  subire  ai  risultati 
delle  loro  esperienze  commisero  errori  in  gran  numero  di  giù  notati , uno  in  un'opera  inedita  del  Commendator 
Casini  relativa  alla  Metrologia  della  Toscana , e molti  altri  in  uno  scritto  del  Professore  Govi  pubblicalo  nel  giornale 
Il  Monitore  toscano  del  22  giugno  1860. 

La  Sezione  della  Reai  Commissione  Consultiva  dei  Pesi  e delle  Misure  rimasta  in  Torino  per  curare  la  pubblicazione 
delle  presenti  Tavole  di  Ragguaglio,  non  volle  inscrivere  in  esse  i risultati  che  si  erano  ottenuti  nei  1808,  senza 
aver  prima  udito  il  parere  della  Commissione  Consultiva  residente  in  Firenze  presso  il  Ministero  delle  Finanze, 
alla  quale  nell'anno  1871  propose  che  prendesse  in  esame  il  lavoro  eseguilo  nel  1808,  e riferisse  quindi  il 
risultato  de'suoi  studi  c dello  sue  deliberazioni.  Accintasi  all’opera,  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  dopo 
aver  fatto  delle  ricerche  preliminari  per  rinvenire  i campioni  delle  antiche  misure  e pesi  toscani,  che,  tranne, 
per  il  campione  d 'I  doppio  braccio  o passetto,  riuscirono  tutte  infruttuose,  fu  d’unanime  avviso  che  quand'anche 
i detti  campioni  potessero  essere  ritrovati,  si  per  il  lungo  Icmpo  di  anni  80  decorso  dalla  loro  costruzione,  e 
si  per  la  niuna  cura  avula  nel  custodirli , sarebbero  stati  talmente  alterali  che  inutile  affatto  riescirebbe  qualunque 
esperienza  eseguita  con  essi,  e che  perciò  altro  alla  Commissione  non  restava  che  calcolare  coi  dati  delle  esperienze 
del  1808  i rapporti  delle  misure  toscane  a quelle  metriche  decimali. 

Nello  stabilire  le  forinole  per  dedurre  tali  rapporti  fu  ritenuto  che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane, 
cioè  quella  temperatura,  alla  quale  le  misure  toscane  della  medesima  specie,  qualunque  sia  la  materia  onde  sono 
composte,  dovrebbero  risaltare  tutte  eguali  fra  loro,  non  potesse  essere  lo  zero  del  termometro  centigrado  o di 
Réaumur,  come  la  legge  dispone  per  le  misure  francesi;  ma  bensì  la  temperatura  media  di  Firenze  nelle  sole 
ore  in  cui  il  sole  vi  sta  sopra  l'orizzonte,  che  dalla  Commissione  fu  trovata  prossimamente  di  18°,  5.  Nella  seguenti 
tavoletta  sono  contenuti  i risultati  dei  calcoli  della  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  c quelli  corrispondenti  falli 
nel  1808.  È da  avvertirsi  che  il  rapporto  della  Libbra  al  Chilogramma,  dovendo  essere  preso  senza  veruna  correzione 
quale  si  ottenne  dall'esperienza,  non  è stato  qui  sotto  riportalo,  che  i calcoli  sono  stali  eseguiti  anche  nella  ipotesi 
che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane  sia  zero,  e ebe  per  le  costanti  relative  allo  dilatazioni,  alle 
densità,  eco.,  che  entrano  nelle  formole  sopraddette , sono  stati  prescelti  quei  valori , ottenuti  dai  fisici  modem! 
ebe  offrono  maggior  probabilità  di  precisione. 
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RAGGUAGLIO  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali. 


MISURE 

RAPPORTI  CALCOLATI 

1 

Iteri»  tu 

Dalla  Gummissiaiir  drl  1 SOS 
all*  temperatura  di 
0“ 

Dalla  C.uaiuisMunr  Coluti 
alla  lem 

tua  di  Fimi»  mI  m 
pera tura 

IS",5 

Braccio 

Metri 

0,5836  26 

0,583416 

0,583610 

Staio 

Ettolitri 

0,3 13029 

0,244293 

0,244512 

t 

' Parile  da  olio 

Ettolitri 

0,334289 

0 3,35209 

0,335510 

Barile  da  vino 

Etti  litri 

0,455840 

0 i 57 127 

<! 

0,457539  !! 

il 

Non  ostante  che  da  quanto  è detto  di  sopra  possa  eoo  molla  probabilità  ritenersi  die  i numeri  della  prima 
colonna,  cioè  i rapporti  calcolali  nel  1808,  sieno  meno  prossimi  al  vero  dei  numeri  delle  altre  due  colonne, 
cioè  dei  rapporti  trovati  nel  1871,  pur  tuttavia  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze  considerando  che  si  gli  uni 
e si  gli  altri  sono  erronei,  perchè  dedotti  da  medesime  ed  imperfette  esperienze;  che  il  divario  che  corre  tra 
essi,  notevole  da)  lato  scientifico,  sia  di  poco  o di  niun  conto  dal  lato  pratico  e commerciale;  e che  infine  i 
rapporti  del  1808  sono  da  molli  anni  osati  in  Toscana  nelle  privale  e pubbliche  contrattazioni;  fu  unanime  nel 
proporre  che  nelle  tavole  officiali  dei  ragguagli  delle  antiche  misure  italiane  a quelle  metriche  decimali  fossero 
inscrìtti  per  le  misure  toscane  i risultali  ottenuti  dalla  Commissione  Imperiale  del  1808,  conservando  in  essile 
sole  prime  quattro  cifre  significative  a sinistra  e sopprimendo  tulle  le  altre , perchè  erronee  per  la  scienza,  inutili 
pel  commercio. 

Braccio  = Metri  0,58.10 

Staio  ss  ettolitri  0,243(1 

Barile  da  olio  = Ettolitri  0,3.143 

Barile  da  vino  = Ettolitri  0,4558 


Visio  e tr orato  retiforme  altari  tinaie 

il  Prcsidonle 


ó o rumata  ne 


r£on  *n&  va , [/cvò ne  t/t,  ffirertre 


Prof.  SILVESTRO  GHEPARDI. 
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CIRCONDARIO  [Il  MACERATA 


MISURE  LOCHI 

MISURE  METRICHE 
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MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tetti  i Comuni  dei.  Circondario 


S.  Ginesio, 


Canna  architettonica 
Canna  mercantile... 

Braccio 

Piede 

Palmo 

Piede  da  legname  . . 
Piede  da  fabbrica  . . 


/ 

C.anna . . 

San  Severino  March  e 

Canna  . . 

Macerata.  Appjgnano,  Colmurano,  8.  Gnre- 
sio,  Rite  S.Gi.NESio.Toi.Efmso.t'aBiSAr, uà, 
Paisula,  Petbiolo,  S.  Severino  Marche. 

Canna . . 

Belforte  del  Cuiento  * * 

Canna  . . 

CimiOLi 

Canna  . . 

Civitanota  Marche 

Canna  . . 

Esanatoolu 

Canna  . . 

Penna  S.  Giovanni,  Filano 

Canna  . . 

Gualdo,  Mugliano 

Canna  . . 

Loro 

Canna  . . 

Mateuu 

Canna  . . 

Il  (CANATI 

Canna. . 

Monteloponi  

Canna  . . 

Monte  Cansiano 

Canna  . . 

Monte  Cosaro 

Canna  . 

Monte  Fano 

Canna  . . 

Monte  S.  Giusto 

Canna  . . 

Monte  S.  Martino 

Canna  . . 

Mcjrrovalle 

Canna  . . 

PoiXENZA 

Canna  . . 

Potenza  Picena 

Canna  . . 

Mori 

2,834218 
i, flt  0796 
0, 670265 
0.535133 

o, *23422 
0,357441 
0.577183 
5,771836 
5,363184 

5,585545 

5.957395 

5,813176 

5,864830 

4,840806 

4,095709 

5,544078 

6,144400 

6,406863 

5,697364 

5,313476 

5,813780 

6,806463 

4,933467 

3,783378 

4,489159 

5,633098 

5.026553 

5,733992 

5,399361 


Cbimm 

0,447584 
0,497315 
i .4944446 
"ì, 983893 

Mail 

4,475839 

Tirai 

3,797643 

1,732734 

(U.iie 

0,173373 

0,186493 

0,179034 

0,167859 

0,191822 

0.170308 

0,206577 

0,244158 

0,(81453 

0,162757 

0,163750 

0,175523 

0,191832 

0,19(838 

0,161(30 

0,802697 

0,268574 

0,238711 

0.177554 

0,198944 

0,174399 

0,185207 
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MISURE  LOCALI 


DENOMISAUORE 


VALORE  VALORE 

)q  DENOMINAZIONE  ÌB 

I hihii  munì  wwra*  loca u 


Sant  Angelo  in  Pontano  Canna  agraria. 

Treia Canna 


attiri 

5,306268 


La  Canna  arehitotionic-i  romana  si  divide  in  10  Palmi. 

La  Canna  mercantile  corrisponde  a nove  Palmi  e pi  divide  in  3 Braccia. 

11  Braccio  si  divide  in  3 Palmi. 

11  Piede,  la  metà  del  Braccio,  corrisponde  a Palmi  romani  1 '|t,  e si  divide  in  18  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Santino  si  divido  in  IO  Piedi,  il  Piede  in  31  Once,  l’Oncia  in  4 Minuti. 

La  Canna  atrrimensoria  di  San  Severino  è di  10  Piedi, 
il  Piede*  è di  30  Onci»  romano. 

La  Canna  tli  Macerata  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  30  Onde, 
l'Oncia  in  10  Minuti. 

La  Canna  di  Apiro  si  divide  in  10  Piedi, 
il  piede  in  32  Orme, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

Le  Canne  di  Beiforte  c Recanati  si  dividono  in  10  Piedi, 
il  Piedo  in  28  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti- 

La  C-inna  di  Cingoli' si  divide  in  15  Piedi, 

il  Piede  in  21  Cuce,  l'Oncia  in  5 Minuti.  La  stessa  Canna  si  divido  pure  in  10  Piedi,  ed  allora  il  Piede  si  fa  di  Once  31 

La  Canna  di  Civitanovn  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  26  Once, 

POncia  in  5 Minuti.  Lo  stesso  Piede  si  divide  anche  in  16  Once,  a l’Oncia  in  IO  Minuti. 

Le  Canno  di  Bsanntoglia  e Treia  si  dividono  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  22  Once,  l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Penna  San  Giovanni  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  29 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Gualdo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  iti  18  Once. 

La  Canna  di  Loro  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  3 Palmi, 
il  Palmo  iu  5 Quinti. 

La  Canna  di  Maiolica  si  divide  in  17  Piedi, 
il  Piede  in  18  Once, 
l’Oncia  in  10  Minuti. 

La  Canna  di  Monto  Cassiano  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  33  Vr 

La  Canna  di  Monte  Coserò  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  10  Once, 

l'Oncia  in  10  Minuti.  11  Piede  corristionde  ad  Once  26  '/•  del  Passetto  o Braccio  romano. 

La  Canna  di  Montcfanosi  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  20  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Monto  san  Giusto,  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piedo  in  Once  22  '/*» 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Monte  san  Martino  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  30  '/»> 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Morrovnlle  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  27  Once, 
l’Oncia  in  10  Minuti. 

| La  Canna  di  Poltenza  si  divìde  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  30  Vi» 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Potenza  Picena  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  29  Once, 

* 'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Sant’Angelo  in  Ponlano  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  corrisponde  ad  Once  28  '/*  del  Passetto  Romano. 

Nel  Con  uno  di  Pausula  I Oncia  del  Piede  agrario  si  divido  in  5 Minuti. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Macerata,  àppicnano,  Colmurano,  S.  Gi- 
unto, Ripe  S.  Ginesio,  Tolentino,  Ur- 
BISAGLIA,  PeTRIOLO 


1 

Dlara 

| Modiolo 

Elitra 

Digitized  by  Google 


3*7 
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MISURI!  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C 0 MUNÌ 

DEROMI  NAZIONE 

valgile 

i* 

micia*  ntraw.nr 

DENOMINA  ZI  ONE 

valore: 

NUCHE  LUCALI 

Eliaca 

0,354906 

Elitra 

Modioli 

4,817647 

0,471774 

Id. 

3,679555 

Modiolo 

0,343901 

Id. 

4,907306 

0,434334 

Id. 

4,267413  i 

0,067099 

0,303719 

Id. 

•NI  aia 

U ,903352 

Id. 

Modi  oli 

3,494517 

0,311983 

0,377300 

Id. 

3,403301 

(iCALDO,  Mof.UASO  

Modiolo 

Id. 

4,649007 

0,372938 

Id. 

2,681 414 

0,344387 

Id. 

3,080838 

Monti  Cassiamo 

Mudiolo 

0,385104 

Id. 

4,596497 

NIo.ntf.  Cosaro 

Modiolo  . . 

0,443391 

Id. 

4,1086(5 

1,386350 

0,471745 

Id. 

tlublii* 

0,741319 

U.il  ioli 

3,680191 

MuSTF.I.UrOSE 

Modiolo  

Id. 

4,403944 

0,317405 

0.4546G4 

1,447933 

0,348787 

1,166144 

0,484565 

III. 

0,712289 

Id. 

Modioli 

3,1 52535  j 
3,957857 

Som* 

0,801345  | 

Modioli 

3,041483 

Slitti* 

0,857544 

MoAi.lt 

3,551 578 

Id. 

Id. 

Id. 

id. 

Id. 

Sakt’Ascelo  i»  Postano  

Modiolo 

0,333071 

1,398147 

Id. 

Id. 

3,004363 

Some 

0,715434 

Modioli 

0,498949 

Id. 

3,345034  , 

: Il  Modiolo  di  Macerata  si  divide  in  100  Canne  quadrai  % 

la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrali. 

Si  dividono  del  pari  in  100  Canne  quadrate  i Modioli  di  \piro,  Civitanova  Marche.  Penna  S.  Giovanni,  San  Severino  Marche, 
Gualdo,  Coro.  Munte  Canai  a no,  Monte  Coserò,  Monti»  Min  Martino.  Mnrrnvnlfo,  Polleura,  Snrnnno 
Il  Modiolo  di  Belforta  o quello  di  S.  Angolo  in  Puntano  si  dividono  in  IO  Stnia . • 

lo  Staio  in  1u  Canne  quadrato, 
la  Canna  quadrata  in  lOti  piedi  quadrali. 

1 II  Modiolo  di  Cingoli  si  divide  in  JUU  Canno  quadrate. 

I»  Canna  quadrila  in  225  Piedi  qu.nl  rati  - 
} Lo  Staio  di  franatogli*  ai  divide  in  4U  Canne  quadrale. 

Li  Canna  quadrata  fu  100  Piedi  quadrati. 

.Nel  Cornili*'  di  Penna  San  Giovanni  dicovasi  Staio  una  misura  agraria  di  Canne  quadrate  8,33. 

I.o  stesso  nel  comune  di  Gualdo. 

! 11  Modiolo  di  Matetica  si  divido  in  IO  Stata, 

10  Staio  in  IO  Tavole. 

la  Tavola  in  289  Piedi  quadriti. 

Il  Rubbio  di  Montefano  si  divide  in  8 Coppe , 
la  Coppa  in  4 Provenne, 
la  Provenna  in  Canne  quadrate  31,25, 
la  Canna  quadrata  in  luO  Piedi  quadrali. 

• La  Soma  di  Monte  San  Giusto  si  divide  in  8 Modioli, 

11  Modiolo  in  100  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrata  in  tOO  Piedi  quadrati. 

La  Soma  di  Pauso  la  si  divide  in  4 Modioli, 
il  Modiolo  in  100  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati.  , 

Lu  Soma  di  Potenza  Picena  si  divide  pure  in  4 Modioli, 
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! 
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tu 
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OKy  mi  s AZIONE 

valore 

in 
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il  Modiolo  in  100  Canno  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  Ilio  Piedi  quadrati 
! La  Soma  di  Troia  ai  divide  in  5 Opere, 

! l’Opera  in  5 Staio, 

lo  Staio  in  Canno  quadrate  33,33, 
la  Canna  quadrata  in  100  piedi  quadrati 
Il  Modiolo  di  Recanati  ai  divido  in  li  Stata, 
lo  Staio  In  10  Canne  quadrale. 

MISURE  DI  VOLUME 

/ 

Metri  cubi 

# 

Cimic  enti* 

Tcm  i Comuni  del  Circondario 

Canna  cuba  

(1,152816 

Melro  rubo 

0,089865 

La  Canna  cuba  architettonica  romana  ri  divido  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cubo, 
l’Oncia ‘cuba  in  125  Minuti  cubi. 

Noi  Comune  di  Moglinnn  si  usava  per  la  lngn.i  un  Passo  corrisnondontc  a Stori  2tfl581,  e ritenuto  abitualmente  uguale 
a 3 Stori  precisi.  Si  usava  pure  per  i foraggi  una  Soma  del  peso  di  400  Libbre  romane. corrispondente  a Chilogrammi  135,62874.  ij 

Noi  Comune  di  S.  Severino  Marano  per  la  cubatura  dei  muri  usavasi  una  Canna  cuba,  che  ri  teneva  si  corrispondente  a Metri  1 
cubi  1 4.20445.  e por  la  misura  della  legna  da  fuoco  usavari  un  Passo,  il  cui  volume  era  quello  di  un  parallelepipedo  avente  i 
duo  Piedi  o mezzo  di  altezza,  tre  di  larghezza,  e dicci  di  lunghezza  di  Passetto  romano. 

In  Recanati  si  usavano  puro  una  Canna  da  pietra  di  cento  Piedi  cubi,  corrispondente  a Metri  cubi  3,704,  ed  un  Passo  da  legna  I 
eguale  a Metri  cubi  3,271. 


MISURE  ni  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  meno  i | 
seguenti j 

i 

■ Rubbio 

\ 

Ettolitri 

2,806480 

Rlloli  Irò 

R ubbia 

0,356318 

3,944651 

2,77*000 

m. 

0,339599 

0,360780 

Recanati 

Rubbio 

id. 

11  Rubbio  di  Macerata  e quello  di  Recanati  si  dividono  in  8 Coppo, 
la  Coppa  in  4 Provende. 

11  Rubbio  <ii  Monte  San  Martino  si  divide  in  8 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppi. 

Alla  città  di  Recanati  te  tavole  del  1855  attribuiscono  la  misura  da  grano  di  Macerata,  ma  il  Municipio  recanatese  afferma 
es*oru  stalo  d'uso  locale  il  Rubbio  sovrindicato. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


MACERATA  , RlLFORTE  DEI.  CHIESTO , Col.-  1 
murino  , Monte  S.  (Lesto  , Pausala  , / 
Petrioi.o,  llirr  S.  Ginesio,  Sant Angelo  . 
in  Pontino,  Tolentino,  Urhisaglia  . . . \ 

Recanati | 

A p pign  a no,  Monte  Cassiano,  .Monte  Pano,  ( 
Pollesza,  Tibia ì 

Cingoli,  Adiro  di  Cingoli,  S.  (ìinesio...  | 

Ciattanova  Marche.  Ficano,  Monte  Cosaro,  i 
S.  Severino  MARCHE  ( 

Esanatoulia 

fi CALDO  

tono 

Matiuca 

MoNTELITONR 


MÌMurr  da  »iuo. 


Soma 

Ettolitri 

0,813773 

FI  ioli  Irò 

Sorti# 

(,*28844 

Soma 

0,633600 

li. 

1,578*83  | 

Soma 

0,976327 

LI. 

1,024037  | 

Soma 

1,302036 

Id. 

0,768028  ' 

Soma 

0,732396 

LI. 

1,365382 

Soma 

0,834464 

LI. 

1,170.128 

Soma 

0,870098 

LI. 

1,149296 

Soma 

0,678144 

LI. 

1,474613 

Soma 

0,895150 

LI. 

1,117131 

Soma 

1,057905 

LI. 

0,945265 
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Provincia  <li  MACERATA.  Ciixundario  di  INCERATA. 


MIRARE  10CAU 

M’SITÌE  METRICHE 

COMUNI 

DDiOMlmiKWC 

VALORE 

in 

Mini  AK  uiTmimr 

DEVOM  INAZIONE 

VALORE  1 

iu 

MHUI1  tociu 

Mugliano,  Sant'Angelo  in  Pontino 

ni. .litri 
0,6  .Si  65 

0,915194 

1,098593 

1 ,230639 

0,671363 

Ettolitro 

S*M>« 

t, 34 2817  ! 

Id. 

t, 092306  I 

Id. 

0,910255 

Id. 

0,819230 

Id. 

1,489508 

Munir  4«  olio. 

j Tutti  i Cosimi  dei.  Circondario  meno  i 

Mitro .• 

Ettolitri 

0,179708 

Ettolitro 

Mori 

5,56*578 

0,262074 
0,224635 
0,239610 
0 269562 

Id. 

lioffkr 

3,8(5710 

M. 

1,431666 

Id. 

Jl- 1 ri 

4,173442 

Id. 

3,709718 

Metro 

0,226824 

0,574807 

Id. 

Striti 

*,*08701 

Su  . ili 

1.739716 

gl 

Id. 

latri 

0,739056 

7,300640 

Etiulltrl 

0,4  41552 

Litri 

2,4335*8 

Ettolitri 

0.4  731 40 

Cnldar»l«  1 

0,4*8389 
0,136974  j 

M*tri 

0,960117 

Id. 

Ellolilro 

1 Sant’ Angelo  in  Puntano 

Boccale 

Litro 

Rllolilro 

Sii  frali 

0,110923  , 

Nrlii 

5,775473 

La  Soma  da  vino  di  Min  ••riila  hi  divido  in  2 furili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietti.*. 

La  Soma  di  (Incanali  si  divide  in  (tarili, 
il  Barile  in  1G  Uocrali. 
il  (toccale  in  4 Foglici  le. 

Le  tavole  edile  in  Roma  nel  |.v!m  pt*r  i nni  del  Dicastero  del  Censo  •attribuiscono  a Recanati  la  misura  da  vino  di  Loreto,  ossia 
la  Soma  eguale  a Litri  05, III  18.  Il  Municipio  di  Recanati  indica  invoco  la  Soma  sovra  indicata. 

La  Soma  da  vino  di  Appigliano  si  divide  in  3 Carili, 
il  Rarile  in  !6  floreali . 
il  fioccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Cingoli  si  divide  in  4 Barili , 
il  Barile  in  16  Boccali . 
il  Boccale  in  4 Foglici  le. 

La  Soma  da  vino  di  Ctvitnnovn  ed  K^nnaloglia  si  dividono  in  36  (torcali, 
il  Boccale  in  4 Fuglietle. 

Il  Boccale  di  Esanatoglia  « del  peso  di  7 Libbre. 

18  Boccali  fanno  un  Barile 

lui  Soma  di  Gualdo  sì  divido  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  di  Loro  si  divide  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  di  Matelica  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  22  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietti*. 

La  Soma  di  Montelupone  si  divide  in  3 Barili, 
il  Barile  in  Boccali  I"  e Foglietto  I */,, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  di  Mogliano  si  divide  iti  2 Barili, 

il  Barile  in  25  Boccali,  il  Boccale  in  4'  Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Mogliano  è quella  di  Fermo.  Il  Municipio  di  Mnglinno  afferma  che  nell'um»  comune  del  commercio  la 
Soma  da  vino  si  faceva  del  peso  di  200  Libbre,  e si  riteneva  della  rjrutcilà  di  Litri  70- 

La  Soma  di  Monte  Snn  Martino  si  divide  in  45  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 
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CIRCONDARIO  DI  CAMERINO 


MlSli KK  DI  LUNGHEZZA 

, Canna  architettonica 

1 Canna  mercantile 

Tutti  i Covoni  del  Circondario / Braccio 

) Biodo 

Palino  ...  « 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  meno  i r.„  . 

Canna 

seguenti 

Caldarola (farina 

Camporotondo  di  Piastrone  Canna « 

Serrapetrona,  Camporotondo  pi  Piastrone.  Canna 


\ Canna  mercantile. 
^ Canni 


Perca nistro  (borgata} Canna 


Metri 

3,234218 

2.010796 

0.670266 

0,335133 

0,223122 

8,210758 

4,024596 

5,585546 

3,351327 

1,991897 

4,654621 

5,026995 


La  Canna  architettonica  romana  ai  divide  in  10  Palmi. 

I.a  Canna  mercantile  corrispondo  a novo  Palmi  e si  divide  in  3 Braccia. 

il  Braccio  si  divide  in  3 Patini. 

Il  Piede,  metà  del  Braccio,  corrisponde  a Palmi  t ’/*  e si  divido  in  18  Once. 

Il  Palmo  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Mintiti. 

La  Canna  di  Camerino  si  divide  in  Piedi  24,50, 
il  Piede  in  !8  Once, 
l’Oncia  in  12  Linee,  oppure  in  5 Minuti. 

Prendo  pur  nome  di  Canna  una  misura  di  fu  Piedi. 

La  Canna  di  Caldarola  si  divide  in  12  Piedi, 
il  Piede  in  18  Once,  l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Cunporotondo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  30  Once , 
l’Oncia  in  IO  Minuti. 

La  Canna  di  Serrapetrona  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  18  Once 
l'Oncia  in  5 Minuti., 

La  Canna  mercantile  « » Visso  è la  romana,  che  si  divide  in  S Palmi. 

I.a  Canna  di  Visse  si  vivide  in  15  Piedi, 
il  Piede  in  Once  16  */4, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Percanestro  si  divide  in  15  Piedi, 
il  Piede  in  18  Onco, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

MISURE  DI  SI  PER  PICI  E 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  meno  i Cl  . 
segoli [Staio.. 

Cai.oaroi.a Modiolo 

Camporotondo  ni  Fiastìokk Modiolo 

Scura plt runa  Modiolo 

I Visso Modiolo 

I’ercarestro  (borgata) Staio  . . 


#,*47581 

0. 497315 

Bracca 

1,  *91916 

Hdl 

4,983892 

Palmi 

*,475839  | 

C»ii. ir 

0.121792 


0,2*865* 

0,179031 

0,298389 

0,50203* 

0,21*810 

0,198926 


la  Canna  quadrata  in  Gthi  Piedi  quadrati. 
It  Modiolo  di  Caldarola  si  divide  in  12  Staia, 


I.Uor* 

Stala 

Staio  

0,053911 

Ara 

0,185(91 

Mo  il  io  lì 

Modiolo 

(1,310526 

E Rara 

3,220312 

Modiolo 

0,311983 

ld. 

3,20530 1 

Modiolo 

0,6*6928 

Id. 

t, 5*5767 

Modiolo 

0,216655 

Id. 

4,645633 

sui# 

Staio 

uadrate, 

0,025271 

Ara 

0,3«:>7'0 
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Circolarli»  di  CAIEKIM. 


Proli nt'ia  di  ?!  ICKRATA. 


MISURE  LUCALI 


lo  Staio  in  16  Canne  quadrate  , 
la  4!annu  quadrala  in  144  Piedi  quadrati. 

Il  Modiolo  di  Camporotonda  di  Piastrone  si  divide  in  100  Canne  quadrato, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrali. 

Il  Modiolo  di  Serrapetrona  si  divide  in  12  Staia, 
lo  Staio  in  8 Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  6iK)  Piedi  quadrati. 

Il  Modiolo  di  Vitto  si  divido  in  1U  Staia, 
lo  Staio  in  IO  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  225  Piedi  quadrati. 

Lo  Staio  della  Bordata  di  Percanestro  si  divide  in  10  Canno  quadrate, 
la  Canna  qiind-ala  in  225  Piedi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 


Titti  i Comuni  del  Circondario Canna  cuba 


Mori  cubi  i 

11,152616  Metro  cubo 


Cariar  mi  e 

0,089665 


La  Canna  cuba  architettonica  Romana  si  divido  in  1000  Palmi  cubi. 

11  Palmo  cubo  in  1728  Onco  cube. 
l'Oncia  cuba  in  125  Minuti  cubi. 

A'el  Comune  di  Visse  per  la  cubatura  dei  muri  usatisi  un  solido  detto  Canna  cuba,  avente  l'altezza  e la  lunghezza  di  una 
Canna,  e lo  spessore  di  due  Palmi. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  meno 


Ettolitri 

2,854201  Ettolitro 

2,944651  id. 


Il  Rubimi  di  Camerino  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Provenda  o Coppette, 
la  Provenda  in  25  Tazze. 

Lo  stesso  Rulibio  nel  Comune  di  Serravalle  si  divide  in  8 Coppo, 
la  Coppa  in  4 Sconci. 

11  Rubino  ai  Vitto  si  divido  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  2 Ottavi. 


MISURE  IH  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Mi  Mire  d«  vino. 


Tutu  i Commi  del  Chi  costumo  meno  i ( ^ 

seguenti ( 1 ' 

Cai.darola , Cauforutondo  ih  Piastrone,  | 

Cf.ssAPAi.oinu*  | 

Visso I Soma. 


Tutti  i Commi  dm.  Circondario  meno  il., 
seguenti J ,,c 

Caldarola.  CakporiiToMio  ni  Piastrone  .Metro 
Visso Soma. 


Enfiti  tri 

0,912640  Ettolitro 


0,813773  Id. 

0,983392  Id 


lAloliiri 

0,227036  Ettolitro 

0,179708  Id. 

1,876476  Id. 


H.kkl. 

0,330349 

0,380399 


Sfinir 

4,095722 


4,01 1825 


burelle 

4.104200 

U.Mi 

3,30*578 

Sdttii 

0,53291  S 


La  Soma  da  vino  di  Camerino  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliali*. 
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Provincia  di  MACERATA. 


Circondari#  di  CA18RW0. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISERE  METRICHE 

rvESOMisv/.iovr. 

VALORE 

la 

lune  LOCALI 

1 

1 

La  Soma  da  vino  di  Caldarola  si  divide  egualmente  in  2 Bardi, 
il  Barile  in  20  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foirl ielle. 

La  Soma  da  vino  di  Vimo  ai  divide  in  2 Barili , 
il  Barile  in  24  fioccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Brocca  da  olio  di  Camerino  si  divide  in  IO  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Otto  Boccali  fanno  un  Metro. 

Il  Metro  da  olio  di  Gatdarola  si  divide  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quartucee. 

La  Soma  da  olio  di  Visso  si  divide  in  5 Caldarelli, 
il  Caldarello  si  divide  in  IO  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Nel  Comune  di  Camporotondo  di  Fiastrone  si  usava  per  l’Olio  anche  la  misura  di  Camerino. 


PESI 


I Ciiil(>gr«mni)  Libbre 

Tutti  i Comuni  del  Cwconoajuo I Libbra  romana 0,339072  Chilogrammi  2,949227 


La  Libbra  si  divide  rn  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottave  o Dramme. 
l'Ottava  in  3 Denari  o Scrupoli , 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

1000  Libbre  fanno  un  Migliaio 


ìli 
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PROVINCIA  DI  MANTOVA 


sur» 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 

DKNOM  INAZIONE 

DENOMINAZIONE 

Km 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  mercantile 

*0^637973 

Metro 

r 

Braccia 

1,567465 

Braccio  agrimensorìo 

0,466860 

Id. 

*,t  44970 

Braccio  da  panno 

0,6741  Si 

Id. 

1,483408 

Braccio  da  seta 

0,640383 

Id. 

1,561566 

Piede  agrimensorìo 

0,475467 

Id. 

Piedi 

2,103195 

Trabucco  o Cavezzo 

*,901233 

Id. 

Trabocchi 

0,3  4 468 1 

Braccio  luogo  

0,648991 

Id. 

Bracca 

t, 540851 

Braccio  corto 

0,64*449 

Id. 

4,556343 

Pertica 

*,057489 

Id. 

Pertiche 

0,4860*9  S 

Tutti  i Comuni  della  Provincia  meno  » 
seguenti 

Castiglione  delle  Stiviere,  Medolk,  Sol- 
ferino, Asola,  Casaluoro,  Casalpo- 
glio,  Casaloldo,  Redondesco,  Mariana. 
Canneto,  Casalromano 

Viadana,  Bozzolo,  S.  Martino  dbll’àr- 
GIN8,  RivaROLO  FUORI,  GaZIUOLO 

Monzambano,  Ponti  sul  Mincio 


Il  Braccio  mercantile  di  Mantova  si  divìde  in  Dodicesimi. 

11  Braccio  agrimeDSorio  di  Mantova  si  divide  in  12  Once. 

Sei  Braccia  fanno  una  Pertica,  due  Pertiche  fanno  un  Perticone, 

Il  Braccio  da  panno,  il  Braccio  da  seta,  ed  il  Piede  agrimensori©  di  Castiglione  si  dividpno  In  12  Once. 

Sei  Piedi  fanno  un  Cavezzo. 

11  Trabucco  di  Viadana  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
ronda  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Braccio  lungo  ed  il  Braccio  corto  di  Monzambano  si  dividono  in  12  Onco. 

La  Pertica  di  Monzambano  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Onda  in  12  Linee. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Biolca  di  Mantova 

Piò  di  Brescia 

Braccio  quadrato  da  fabbrica 

Braccio  d’asse 

Pertica  da  fabbrica 


Tutti  i Conimi  dilli  Psormcu  meno  i 

seguenti 

Castiglione  dille  Smini,  Medole,  Sol-  1 
ferino.  Asola.  Casalmoro,  Casalfoglio,  ! 

Casaloldo,  Redondesco,  Mariana,  Can-  ', 

NETO,  CaSTELEOMANO  . I 

Viadana,  Bozzolo.  S.  Maetino  dell' Ai-  / „ .. 

CINE,  Ritaeolo  fuori,  Calzuolo ( Pert,ca  ('remonese 

Monzambano,  Ponti  sul  Mincio | Campo  di  Verona 

La  Biolca  di  Mantova  si  divido  in  100  Tavole, 
la  Tavola  in  144  Braccia  quadrale. 

li  La  Tavola  à uguale  a quattro  Pertiche  quadrato,  od  un  Perticone  quadrato. 


37,385969 

Ettara 

•iolcbe 

3,1861.37 

39,553938 

Id. 

P 3,07 1825 

Metri  qiMdiati 

0, *26069 

Metro  quadr. 

•lacci*  <i  iadr. 

4,4*34*8 

4,356414 

Id. 

Braccia  d'asse 

0,737*38 

8,438484 

Id. 

Perl  idre 

0,122873 

Air 

8,080469 

Ettara 

12,375520 

30,479466 

Id. 

Campi 

3,280897 
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Provincia  di  MANTOVA. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

valore 

li 

kim-’u  amiate 

Il  Piò  di  Brescia  si  divide  in  100  Tavole, 
la  Tavola  in  4 Carezzi, 
il  Carezzo  in  36  Piedi. 

La  Tavola  di  4 Caverai  quadrati  fi  divida  pura  in  12  Piedi  di  Tavola , 
il  Piede  in  12  Onoe, 
l'Oncia  in  12  Punti , 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Il  Braccio  da  fabbrica,  o Quadretto  bresciano,  ed  il  Braccio  d'asse  si  dividane  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Pertica  da  fabbrica,  o Civetto  quadrato,  si  divide  in  36  Quadretti  o Braccia  quadrate  da  fabbrica. 

La  Pertica  Cremonese  si  divide  in  24  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi , 
il  Piedo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti , 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

11  Campo  di  Verona  si  divide  in  24  Vanne  o in  720  Tavole. 

Nel  Comune  di  Àcquanegra  eul  Chiese  ei  usava  pure  la  misura  agraria  di  Brescia. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  della  Provincia  meno  i 
seguenti 

Quadrello  o Braccio  cubo  . . 

Metri  cubi 

0,10(756 

Metro  cubo 

CASTIGLIONE  BELLE  StlVIERE,  MEDOLE,  SOL- 

ferino,  Asola,  Casalmoro,  Casalpoclio,  1 
Casaloldo,  Kedondesco,  Mariana,  Can-  ! 

Quadretto  bresciano 

0,107488 

Id. 

neto,  Casalromano  

Monzambano,  Ponti  sol  Mncio 

Piede  cubo  di  Verona  

0,040324 

Id. 

Quadretti  I 

9,837440  ! 


9,303364  , 


Piedi  «ubi 

24,799447 


Il  Quadretto  o Braccio  cubo  di  Mantova  è di  1728  Once  cube. 

Per  la  misura  della  legna  si  usa  il  Passo  di  45  Quadretti. 

1UO  Quadretti  fanno  un  Carro  da  Geno. 

120  Quadretti  fanno  un  carro  da  paglia. 

11  Quadretto  bresciano  detto  anche  Bracci*  da  fabbrica  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

36  Quadretti  bresciani  fanno  una  Pertica,  misura  da  muri. 

100  Quadretti  fanno  il  Carro  bresciano  da  fieno  e paglia. 

12  Quadretti  fanno  il  Carro  da  concime. 

72  Quadretti  fanno  la  Meda  , misura  della  legna  da  fuoco. 

Il  Piedo  cubo  di  Verona  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  linee, 
la  linea  in  12  Atomi. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  della  Provincia  meno  i 
seguenti 

Sacco  mantovano 

titilli  tr. 

4,Q3$45ii 

Bttolitro 

Castiglione  delle  Stutebe,  Medole,  Sol- 

ferino.  Asola.  Casaluoro,  Casaleoclio, 
Casaloldo,  Redokdesco,  Mariana,  Can- 
neto, Casalkomano 

Soma  bresciana 

4,459300 

Id. 

Monza  ubano,  Ponti  sol  Mincio 

Sacco  di  Verona  

1,146535 

Id. 

Siwlii 

0,963247 


Suoi** 

0.685307 


Sarchi 

0,872493  ! 


Il  Sacco  di  Mantova  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  4 Quarti. 

Pei  urani  vestiti  lo  Staio  si  usava  colmo. 
La  Soma  bresciana  si  divide  io  12  Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppi. 

11  Coppo  in  4 Stoppelli, 

10  Stoppalo  in  4 Quartini. 

Il  Sacco  veronese  si  divide  in  3 Minali, 

11  Minale  in  4 Quarte. 
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P rollitela  di  MANTOVA. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

valore 

la 

atiat  mcthicus 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

MIM  M U)CU1 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


i Ti  tti  i Comuni  della  Provincia  meno  i 

i seguenti 

Castiglione  delle  Stivi  ere,  Medole,  Sol- 
ferino, Asola.  Casalmoro,  Casalpoglio. 
Casaloldo,  Redondesco,  Mariana,  Can- 
neto, Casalromano 

I Monzambano,  Ponti  sul  Minuo  ........ 


]]  Snslto  di  Mantova  si  divido  in  2 Portate, 
la  Portala  in  CO  Boccali. 

Una  misura  di  54  Boccali  si  diceva  Portata  nuova. 

Occorre  notar©  che  la  Commissione  del  1801  determinava  il  Soglio  mantovano  da  vino  di  60  Boccali  in  litri  54,6818,  corno 
finir;!  osile  Tavole  del  1803.  Nel  1827  però  una  Commissioni'  politico-militare  stabiliva  il  Soglio  di  duo  Portato,  di  55 
Boccali  ciascuna,  e cosi  il  Soglio  di  Boccali  HO  © corrispondente  a Litri  1uò,6527. 

Otto  Sogli  fnnno  una  Botte,  o Carro, 

La  Zeri»  di  Brescia  si  divide  in  4 Secchie, 
la  Secchia  in  9 Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mozzo  in  2 Tazze. 

15  Zerle  fanno  un  Carro. 

Il  Brouto  di  Verona  si  divide  in  "2  Inghiaiare. 

18  lugliistnro  fanno  una  Secchia. 

Il  Hrento  da  olio  corrisponde  a Litri  68,  68. 

Nel  Comune  di  Castiglione  delle  Stiviere  usa vasi  pur©  un  Soglio  locale  di  66  Boccali  corrispondente  n Litri  51,0015. 

PESI 


Soglio  mantovano  

riunirà 

1,093636 

Ellolitro 

Snjli 

0,911381 

Xrrla  bresciana 

0,197127 

M. 

7*  ri» 

2,0103*3 

Il  renio  veronese 

0,705111 

Id. 

Rrnril 

I.4I82IG 

Tutti  i Comuni  della  Provincia  meno  i 

seguenti 

Castiglione  delle  Stiviere,  Medole,  Sol- 
ferino. Asoli.  Casalmoro,  Casalpoglio, 
Casaloldo,  Redondesco,  Mariana,  Can- 
neto, Casalromano.  - 

Momzamrano  , Ponti  spi.  Mincio 


( Libbra  di  Mantova 

Clitlofri  mirti 

0,3 1 *769 

Chilogrammi 

1 Libbre 

3,176*29 

' Libbra  di  Brescia 

\ 

0,320812 

Id. 

3,117087 

( Libbra  grossa  di  Verona  . . . 

0,499931 

Id. 

2,000273 

1 Libbra  sottile  di  Verona  . . . 

0,333937 

LI 

3,000417 

La  Libbra  dì  Mantova  si  divido  in  12  Once. 

25  Libbre  fanno  un  Peso. 

1 farmacisti  usavano  la  Libbra  medica  viennese  eguale  a Grammi  420,008.  ed  anche  la  Libbra  localo  mercantile. 

Gli  orefici  ubavano  il  Marco  milanese  di  8 lineo,  eguale  a Grammi  231,973. 

La  Libhra  di  Breccia  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  16  Dramma, 
la  Dramma  in  4 Quarte. 

25  Libbre  fanno  un  Peso. 

100  Posi  fanno  un  Carro. 

Lo  Libbra  grossa  o la  Libbra  sottile  di  Verona  si  dividono  del  pari  in  12  Once. 

25  Libbre  sottili  fanno  un  Peso. 

La  Libbra  di  Mantova  figura  nelle  Tavole  del  1803  eguale  a Grammi  310,5291.  -Nel  1827  una  Commissione  apposita  politico- 
militare ne  stabiliva  il  ragguaglio  in  Grammi  315,006.  In  qualche  documento  si  logge  315,029.  Esperimenti  appositamente 
istituiti  sol  1869  e nel  1870  diedero  i risultati  accolli  nella  presento  Tavola. 
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PROVINCIA  DI  MASSA 


CIRCONDARIO  DI  MASSA 


MISURE  LOCALI 

DEMOMINAZIOPE 

VAI.ORE 

io 

Nili.  A*  MIIfUCMC 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


i Braccio  mercantile 

Massa | Braccio  agrimensori» 

( Passetto  pei  tessitori .... 

.,  I Braccio  mercantile 

||  Fosdinoyo,  Ai'iu.  Tri-sana  j 

I Braccio  agrimcnsorio  . . 

Adua I Palmo 


Braccio  mercantile. 
Canna  da  legname. 
Palino  pei  marmi. . 
Pertica  agraria. . . . 
| Braccio  mercantile. 


F i viziano  e Casola  in  Lume  una  ; Braccio  da  muro.... 

I Braccio  da  legname 

Mokticnoso Braccio 

Rocchetta  di  Vara Braccio  mercantile. . . 

t Braccio  mercantile  . 


Terrarosra  . 


I Braccio  agriaiciisorin. . 

Pooknzana.  Calice  al  Corkotiolio I Braccio 


Meri 

0,693500 

Melro 

0,494583 

id. 

0,791333 

id. 

0,747000 

Id. 

0,498000 

Id. 

0,242250 

Id. 

0,619725 

Id. 

0,624545 

Id. 

0,249267 

Id 

3,576000 

Id. 

0,725839 

Id. 

0.58362G 

Id. 

0,486334 

LI 

0,590432 

LI. 

0,744250 

Id. 

0,731000 

LI. 

0, 381626 

Id. 

0.750000 

Id. 

Braccia 

1 ,6849*0 
2,021901 

Panetti 

I.2G3G90 

Braccia 

1,338689 

2,008032 

P.lml 

4,127967 

fra  eia 

1,613619 

Canna 

1,601166 

Palmi 

4,011762 

Prrlicli» 

0,279612 

Hi  accia 

4,377715 
1 ,713127 
2,056201 
1,693676 
1,343635 
1,302398 
1,713427 
1,333333 


Il  Braccio  mercantile  e quello  agrimcnsorio  di  Massa,  il  Braccio  mercantile  e Pagri mensorio  di  Fosdinovo,  il  Braccio  mer- 
cantile, la  Canna  da  legname,  il  Palmo  pei  marmi  di  Carrara,  il  Braccio  mercantile  e quello  da  legname  di  Fmzzano, 
il  Braccio  dì  Montagnoso,  e quello  di  Rocchetta  di  Vara  si  dividono  rispettivamente  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti. 

La  Pertica  agrimensoria  di  Carrara  si  divide  in  12  Piedi, 
il  Piede  in  12  Pollici. 

Il  Braccio  da  rpuro  di  Fiviszano,  e quello  agrimensori©  di  Terrarossa  si  dividono  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari. 

Il  Braccio  mercantile  di  Terranea  si  divide  in  3 Palmi. 

Quattro  Braccia  di  Non  tignoso  fanno  una  Canna.  Sei  Braccia  una  Pertira. 

Quattro  Braccia  mercantili  di  Massa  fanno  una  Canna;  e Braccia  I e ’/*  mercantili  fanno  il  Passetto  pei  tessitori. 

Sette  braccia  agri  monsone  d<  Massa  fanno  una  Pertica. 

Nel  Comune  di  Aulla  il  Braccio  mercantilo  di  Fosdinovo  si  usa  dividere  in  tre  Palmi. 

Il  Braccio  di  Podenzana  e Calice  al  Comoviglio  si  divide  in  tre  Palmi. 

Questo  Braccio  è probabilmente  un  Braccio  antico  stato  rettificato  sulla  misura  decimale  nel  breve  tempo  in  cui  il  bis  lem* 
metrico  fu  in  vigore  al  cominciare  del  secolo. 

Lo  stesso  dicasi  del  Comune  di  Licciana  che  indico  come  misure  locali  un  Bracato  da  tela  eguale  a 72  Centimetri , un 
Braccio  da  muro  eguale  a 60  Ceulimolri  ed  un  Braccio  da  legno  eguale  a 50  Centimetri. 
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l’róworia  di  MASSA. 


Circondario  di  MlSSt. 


MISURE  LOCALI 

C O M U N I 

i>kxo»*Na/io.\e 

VALORE 

in 

■tU'M  Minuetti 

Massa 

MISURE  DI  SUPERFICIE 
Staio 

Riirt 

0,419860 

Aulla 

Secchia  

0,170528 

! Calice  al  Cornoviglio,  Fivizzano,  Trrra- 
rossa  

Quadralo 

An 

34,061912 

Carrara 

Quartiere 

Ettar» 

0,127878 

Montignoso 

Staio 

Are 

12,549944 

Uoccuztta  di  Vara 

j 

Quarto 

8,862529 

Lo  Staio  di  Massa  si  divide  in  100  Pertiche, 
la  Pertica  in  7 Braccia  di  Pertica, 
il  Draccio  di  Pertica  in  Sellimi. 

La  Secchia  di  Aulla  si  divide  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Quarreui. 

Il  Quadrato  di  Firenze  usato  in  Calice,  Fivizzano  e Terrarossa  si  divide  in  io  Tavole. 

Il  Quartiere  di  Carrara  si  divide  in  100  Pertiche, 
la  Pertica  in  12  Once. 
l’Oncia  in  12  Minuti. 

Lo  Staio  di  Montignoso  si  divide  in  100  Pertiche  quadrate;  la  Pertica  quadrata  è di  36  Braccia  quadrate  di  Luora. 

11  Quarto  di  fiocchetta  si  divide  in  100  Cannelle  genovesi  quadrate. 


MISURE  DI  VOLUME 
Braccio  cubo 


I Braccio  da  legna . . . 

A olla Braccio  cubo 

i Montignoso Braccio  cubo 

Podknzana Braccio  cubo 

Rocchetta  di  Vara Cannella  di  volume. 

Terrarossa Braccio  cubo 


Mfiri  cubi 

0,209056  Metro  cubo 
3,344892  Id. 

0,383844  Id. 

0,205830  Id. 

0,421875  Id. 

4,397291  Id. 

0,395447  Id. 


ti  Braccio  cubo  di  Mesta  si  divide  in  f2  Oncs  prime, 
l’Oncia  prima  in  12  secondo. 

U Braccio  da  legna  di  Massa  si  divide  in  16  Braccioli. 

La  Cannella  di  volume  di  Bocchetta  si  osa  per  muri,  pietre  a legna,  ed  è rappresentala  da  un  parallelepipedo  rettangolo 
che  ha  144  Palmi  quadrali  di  Genova  per  base,  e due  Palmi  di  altezza. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Miss* Sacro  . 

Aulu  , Tf.rrarossa Secchia 

! Cabrar. Sacco  . . 

Fivizzano,  Casula  in  Lumciana Soma. . 

Fosdinovo Secchia 

Licciana Secchia 

Montignoso Sacco  . 

RoccniiTA  di  Vana Secchia 


Fuolitri 

0,755079 

0,255200 

0,725476 

1,266400 

0,259565 

0,194000 

0,732896 

Drtelil  ri 

2,913295 


Ellolilro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Decalitro 
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Protfntia  di  BASSA. 


Circooilsrio  di  BASSA. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DEXOIH1U7.ION* 


valore 

In 

MiAcnk  MCistcìir 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


Milite  U>C  ALI 


Il  Sacco  di  Massa  si  divida  in  3 Staia, 

10  Staio  in  4 Quarre, 
la  Quarra  in  2 Colmi, 

11  Colmo  in  3 Coppelli. 

La  Secchia  di  Aulla  si  divide  in  2 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Quarretti. 

La  Secchia  di  Rocchetta  si  divide  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  12  Quarretti. 

Il  Sacco  di  Carrara  si  divide  in  3 Mine, 
la  Mina  in  8 Quarte. 

La  Soma  di  Fivizzano  si  divide  in  ? Staia, 

10  Staio  in  2 Secchie, 
la  Secchia  in  2 Quarti. 

La  Secchia  di  Fosdinovo  si  divide  in  8 Quarrette. 

La  Secchia  di  Licciana  si  divide  in  2 Quarti , 

11  Quarto  in  2 Ouarrotti. 

Il  Municipio  indica  pure  come  di  uso  locale  una  misura  di  24  Litri. 

11  Sacco  ai  Montignoso,  quello  di  Lucca,  si  divide  in  3 Staia. 

Nel  Comune  di  Calice  ed  in  quello  di  Podenzana  i cereali  si  vendono  n peso, 
in  Calice  si  usava  la  Mina  di  96  Chilogrammi. 

In  Podenzana  si  usava  la  Secchia  di  Gii  Libbre. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Massa 


: Barile  grosso  .... 

1 Barile  piccolo  .... 

I Barile  da  frantoio  f 


Barile  da  piazza 

Barile 

Barile 

Soma  

Barile  da  vino.. 
Barile  da  olio  .. 

Rocchetta  di  Vara I Barile  da  vino.. 


da  vino. 


da  olio . 


Fosdinovo,  Aulla 

Carrara 

Fivizzano,  Carola  in  Linigiana. 

Montignoso 


Ettolitri 

0,423725 

Ettolitro 

feriti 

2,360021 

0,397242 

Id. 

2,547357 

0,376281 

Id. 

2,657588 

0,368903 

Id. 

2,710740 

0,370230 

Id. 

2,701024 

0,496550 

Id. 

2,013896 

Imm 

0,636360 

Id. 

1,523554 

fer.lt 

0,462388 

Id. 

2,162686 

0,364870 

Id. 

2,740702 

0,401200 

Id. 

2,492522 

Il  Barile  grosso  da  vino  di  Massa  si  divide  in  32  Boccali,  quello  piccolo  in  20  Fiaschi. 

Il  Barile  <in  frantoio  per  l'olio  di  Massa  si  divide  in  18  Boccali. 

Il  Barile  di  Fosdinovo  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  2 Boccali. 

11  Barile  di  Carrara  si  divide  in  32  Boccali. 

Le  Tavole  ufficiali  del  già  ducato  di  Modena  edite  nel  1852  danno  il  Barile  di  Carrara  uguale  ad  Ettolitri  0,429986. 

La  Soma  di  Fivizzano  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  25  Boccali. 

Il  Barile  da  vino  di  Montignoso  si  divide  in  24  Fiaschi  od  anche  in  36  Boccali,  e corrisponde  in  peso  a 138  Libbre 

Le  Tavole  di  ragguaglio  suddetto  edite  nel  1852  attribuiscono  a Montignoso  l'uso  del  Barile  di  Lucca. 

Il  Barile  da  olio  ai  Montignoso  corrispondo  al  poso  di  100  Libbre. 

Il  Barilo  da  vino  di  Bocchetta  di  Vara  si  divide  in  4ft  Àmole, 
l'Amola  in  2 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 


Massa  , Montignoso 

Fivizzano,  Aulla,  Terrarossa 

Calice  al  Cornotiglio 

Carrara,  Podenzana 


PESI 

Libbra  

Libbra 

Libbra 

Libbra. ......... 


Cliitognntnit 

0,329724 

0,325920 

0,320000 

0,324997 


Chilogrammo 

ia. 

ui. 

la. 


til.b.7 

3.032836 

3,068238 

3,125000 

3,07G955 


Digitized  by  Google 


Fondino»» 

Rocchetti  pi  V»iu 


Libbra 

Libbra  <!i  <»'nova 


0,3*8510 

0,3l76fii 


Chilogt  anima 

U. 


UMw* 

3.013700 

3,1 47980 


La  Libbra  6i  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

11  Comune  di  Mesta  indica  puro  una  Libbra  d uso  locale  corrispondente  a Chilogrammi  0,331035. 
11  Comune  di  Montignoao  indica  pure  una  Libbra  Cintale  a Grammi  3 I6,5U. 

Pel  Comune  di  Licciana  è indicata  una  Libbra  eguale  a Grammi  324. 
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CIRCONDARIO  DI  CASTELNUOVO  DI  GARFAGNANA 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

mitili  ijdcili 

Totti  i Comuni  df.i.  Circondario 

Gallicano  , Minacciano  , Castiglione  di 
Gartagnana,  Molazzana  e Verge  moli  . 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Brarcio  

Braccio 

uhi, 

6,595590 

0,590432 

Metro 

ld 

Bmiu 

1,679561 

1,691676 

Il  Braccio  di  Castelnuovo  e quello  di  Gallicano  si  dividono  in  12  Once. 

Sei  Braccia  di  Gaalelnuovo  fanno  una  Pertica. 

Cinque  Broccia  di  Gallicano  fanno  una  Pertica. 

MISURE  ni  SUPERFICIE 


Gallicano,  Minacciano,  Castiglione  di 


La  Pertica  quadrata  di  Castolnuovo  si  divide  in  36  Braccia  quadrate. 

La  Coltra  di  Gallicano  si  divide  in  460  Pertiche  quadrale. 

MISURE  DI  VOLUME 


l.ALLICANO  , MiNlCClANO  , (TaSTIGI.IONB  DI 


Tom  i Comuni  dbl  Circondario  . 


Il  Sacco  da  grano  di  Castolnuovo  ai  divide  io  8 M Girini 
Il  Sacco  da  Biada  di  Castolnuovo  si  divido  iu  4 Mine- 
li  Sacco  di  Gallicano,  quello  di  Lucca,  si  divide  in  3 Staio, 
le  Staio  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  2 Quartucci. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Gallicano  , Minacciano  , Castigi-ionii  di 
Gabpagnana,  Molauanx  e Yergemoli.  . I 


Pertica  quadrala 

*0,127663 

Citar* 

Ara 

Coltra 

0,400901 

Etlara 

Fnti<bi 

7,833105 

Ctiltr* 

2.494381 


1 

Bracci*  cuAa 

I Braccio  cubo 

0,24 1 176 

Mclro  cubo 

4,735379 

| Braccio  cubo 

0,205830 

ld. 

4,858375 

bilicano  si  dividono  in  1728  Once  cube. 

m DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

JUiclii 

i Sacco  da  grano  

4,297829 

K4toli4ro 

0,770548 

) Sacco  da  biade 

4,333333 

ld. 

0,750000 

| Sacco 

0,732896 

ld. 

4,364449 

I Barile 

Ettolitri 

0,394750 

Ettolitro 

Barili 

2,552631 

J Barile  da  vino 

0,405077 

ld 

2,487089 

\ Barile  da  olio  fino 

0,401357 

ld. 

2,491547 

i Barile  da  olio  della  marina . 

0,474331 

ld. 

2,108232 
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CIRCONDARIO  DI  PONTREMOLI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


PONTHCMOLI,  ZEW. 


Braccio  da  panno  . 
Braccio  da  muralorc 
Braccio  mercantile  . . 


Bagno»,  Filattiiea,  Villafianca  in  L«-  t Dracc,° 

/ Braccio  fiorentino 


.VI  u uzzo Braccio 


M.tri 

0,692000 

Mclru 

0,551000 

Id. 

0,738000 

Id. 

0,583826 

Id. 

0,744200 

Id. 

1.  445087 
1.814882 
1,35501* 
1,743427 
4,380834 


1!  Braccio  dii  panno  di  Pontremoli  si  divide  in  8 Ottavi. 

Il  Braccio  da  muratore  di  Pontremoli  si  divide  in  12  Once. 

Il  Braccio  mercantile  di  Bagnone  si  divide  in  Metà,  Terzi  e Qaarti. 

11  Braccio  agrimensorio  di  Bagnone,  il  Braccio  fiorentino,  si  divido  ia  20  Soldi , 
il  Soldo  in  12  Denari. 

Il  Braccio  di  Mu  lazzo  si  divide  in  Metà,  Terzi  o Quarti. 

Nella  Borgata  Caprio,  aggregata  al  Comune  di  Filattiera,  si  usano  le  misure  di  Pontremoli  anziché  quelle  di  Bagnone  usate 
in  Filattiera. 

Il  Comune  di  Mulazzo  si  suddivide  in  numerose  Borgate,  alcune  delle  quali  usano  le  misure  di  Bagnone,  altre  quelle  di 
Pontremoli. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


i Canna 

Poni  remoli  , Zeri ! 

I Quadralo  toscano 

Bagnone,  Muuuo,  Villafranca  in  Ln-  i _ 

NiGUNi  •.  \ Braccio  quadralo  toscano.  . 

Filattiera I Quartaro 


Usui  qu.dicli 

4,857616 

Are 

34,061912 

Jdfln  qn*Jr*U 

0,340619 

bure 

0,187300 


Metro  quadr. 
ElLara 

Melro  quadr. 
Etlara 


Calane 

0,405862  I 

Quadrali 

2,935830 

Biacei*  quadrala 

2,935830 

QuvUri 

5,93902S 


Le  Canne  di  Pontremoli  è di  16  Braccia  quadrate  de  muratore  e ai  use  per  il  legname. 

Il  Quadralo  toscano,  misura  agraria,  usato  in  Pontremoli,  ed  aneli#  negli  altri  Comuni  della  Lunigiaua.  si  divide  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate  toscane. 

Caprio,  Borgata  del  Comune  di  Filattiera,  segue  gli  usi  di  Pontremoli. 

MISURE  DI  VOLUME 


Metri  cubi 

Bracci*  cube 

Pontremoli  e Zeri 

Braccio  cubo  da  muratore  . . 

0,167284 

Metro  cubo 

5,977853 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Braccio  cubo  toscano 

0,198794 

ld. 

5,030330 

| Il  Braccio  cubo  da  muratore  di  Pontremoli  era  pochissimo  usato,  essendo  invece  di  uso  generale  il  Braccio  cubo  toscano. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Ettolitri 

Qiuriin 

1 Pontremoli,  Zeri 

Quartaro 

0.440400 

Ettolitro 

4,541346 

Bagnone,  Filattiera,  Villavranca 

IN  Lo- 

Secchia 

0,246000 

Id. 

Secchi' 

4,065041 

1 '' 

t.bn 

! Molati"  . 

Succhia  pei  grani  

4,479840 

Litro 

0,438647  i 

Secchia  per  le  castagno  .... 

4.361380 

Id. 

0.443481  ' 
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Provincia  di  MESSINA. 


Circsiiiri*  di  IW5IM 


.MISURE  METRICHE 


Il  Palmo  quadrato  è di  14 4 Once  quadrate. 

rGnei.i  quadrato  di  144  ’ inee  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  filino  la  tanna  quadrata. 
256  Palmi  quadrati  fanno  la  Corda  quadrai 


518400  Canno  quadrilo  fanno  il  Miglio  quadralo. 

La  Solata  ledale  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli , 
il  Tomolo  in  h Mundellì, 

31  M ululo  Mu  ni  4 Carezzi , 
il  Carezzo  in  4 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

il  Quartiglio  o Gamìa  quadrata  in  64  Palmi  quadrali. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Messina  di  are  1 1,1853  ha  per  lato  la  Corda  di  16  Canne  abolito  di  Messina. 

11  Tomolo  di  Messina  di  are  14*1564  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  18  abolita  iti  Messina. 

11  Tomolo  di  All  la  Corda  di  16  Canno  abolito  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Cai  va  raso  di  are  13,5649  la  Corda  di  16  Canne  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Lipari  di  are  15.0?#  1 ha  per  Inlo  la  Corda  di  Canne  18  e Palmi  6 aboliti  di  Lipari  • si  divide  in  15  Perule 

di  900  Palmi  quadrati  aboliti  di  Lipari. 

La  Salma  di  Lipari  pei  terreni  boschivi  è di  20  Tomoli  di  Lipari. 


MISURE  Di  VOLUME 

Jfmire  secondo  la  legge  del  4809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cubo 


11  Palmo  cubo  6 di  1728  Once  cube. 

16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma, 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


Metri  cobi  I 

0,047(93  Metro  cubo 


58,(63026 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Misure  secondo  la  legge  del  4809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Salma 


Misure  abusive  anteriori  al  4861 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Salma 


Ettolitri 

2 750888  Ellolitr» 


Ettolitri 

3,438611  Ellolitr* 


0,363519 


0,390815 


La  Salma  Inpilo  ai  divida  in  4 Biwwie, 
la  (ìisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 fondelli, 
il  Mondello  in  4 Cannai, 
il  Corono  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  t Quariigli. 

U Salma  abualva  è dì  &'  Tomoli  mai. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Mauri-  ttcouja  la  legge.  iti  4809. 


Tvtti  i Comuni  dei.  Ciucosdauki 


lini 

14,386106 

ettolitro 

0,859653 

Lilio 

•«ni, 

5,908151 

Qjar.ucci 

1,163261 
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Provìncia  dì  MESSINA. 


Circondario  di  IEJSIJU. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

valori: 

VALORE 

D*!»OWL>AZlU>E 

io 

DENOMtMZKWE  io 

MlglRE  MK7|I»'T1UL 

■BUM  LUCALI 

f 

Misure  abusive  anteriori  al  1861. 

Miturr  da  *iue. 


Messina,  Bavoso,  Calvaruso,  Condrò,  ' 
Monforte  San  Giorgio,  Hoccavaldina  , I 
Rometta,  S.  Filippo,  Santa  Lucia  del  / 

Mela,  San  I’ieh  Monforte,  Saponara  ( Bolle.. 
Villaitianca,  Spadapoia  San  Martinu, 

Valdina.  Venetico,  Ali,  Fiuuedinisi.  ( Salma. 
Itala,  Guidouandki,  Mandanici.  Nizza  l 
Sicilia,  Pagliara,  Boccali-mura,  Sca-  1 
letta  Zanglea,  S.  Stipano  di  Briga  . . / 

Gualtieri  e Sicaminò,  Milazzo,  Spadapora  I ®°"e  - 

S-  Piztro i Salma 

Lipari I Barile 


Uìiarf  pfl  mot  io. 


Clio litri 

4,830829  Ettolitro 


4,745283 

0,790880 

0,515792 


Messina,  Ali,  Guidomandri  , Mandanici  , / Botte... 
Nizza  Siam,  Pagliara, <Boccai.uiiera. 

S.  Stefano  di  Brica,  Scaletta  Zanglea  Salma 

Bavoso Botte 

Calvaruso Botte . . 

Condro Bolle  . , 

Gualtieri  e Sicaminò  Bolle . . 

Lipari Salma  . 

Milazzo,  Spadapora  S.  Pietro Botte  . . 

Bocca  valdina  , Rometta  , MoNroRTE  San  j 
Giorgio,  Venetico.  S.  Pier  AIonporte,  ( „ „ 
Valdina,  Saponara  Villafranca,  Spa-  i 
dapora  S.  Martino,  Picmedinisi,  Itala.  . ' 

San  Filippo,  Santa  Lucia  del  Mela  ....  I Botte  . . . 


■Allure  da  alia. 


.Messina,  Milazzo, Rometta,  Monfortz  San 
Giorgio,  Valdlna, Spadapora S.  Martino, 
Spadapora  S.  Pietro  


Catiso  di  Botoli  legali  13  3/i  Ulrt 
pah  a chilogr.  10,910 11,820221  Ettolitro 


Ali,  Fiuuedinisi,  Guididiandri,  Itala,  Nizza 
Sicilia,  Scaletta,  S.  Stefano  di  Briga 

Bavuso,  Roccavaldina 

Calvaruso  


Condrò,  S.  Filippo,  Venetico,  Santa  Liti  a 
del  Mela 


Lafiso  di  Rotoli  12  •/»  pari  a 
chilogr.  9,918 


10,715658 


Gualtieri  e Sicaminò  . 


Calisi)  di  Rotoli  11,9  pari  a 
chilogr.  11,346  12,293033 

Catiso  di  Rotoli  12  l/t  pari 
a chilogr.  9,918 10,715658 

Catiso  di  Rotoli  1 1 pah  a 

chilogr.  11,108 12,035137 

Catiso  di  Rotoli  1 1 l/t  pari  a 
chilogr.  11,505 12,464963 


1 Bolle 

Ettolitri 

5,132755 

Ettolitro 

Salma 

0,855459 

ld. 

Bolle 

5,3(3911 

Id. 

Bolle 

6,602132 

Id 

Bolle 

4,951509 

ld. 

Bolle 

5,673708 

Id. 

Salma 

4,160531 

ld. 

Botte 

5,26(074 

ld. 

| Botte 

5,434682 

Id. 

| Botte 

5,837251 

ld. 

Arti! 

0,20700  \ 

Salmi' 

1,242023 


Raul 

0,210736 

Salali  t 

1,264414 

Rari!) 

1,938767 


Doni 

0,194827 

Siili 

4,108963 

Iknll 

0,188185 
0,151466  ; 
0,201955  | 
0,170252 

Salute 

0.861674 

Bolli 

0,190075  | 


0,47431  4 


C.fl.1 

8,460077 


9,306084 


8,309004 

8,022486 
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Provincia  di  MESSINA. 


SiMBiiiri.  di  «ESSIMI. 


C 0 M U Pi  1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

| 

DENOMINAZIONE 

S 1 

Lipari : 

Cantaro  di  Rotoli  100  pari  a 

uut 

chilogr.  79,3 Ai 

85,965265 

Ettolitro 

1,163261 

AI.ximmci 

*k 

Cafiso  di  Rotoli  1 3,26  pari  a 
chilogr.  11,009 

11 ,927681 

ld. 

Cairi 

8,383860 

(‘.oliai.,  Roccalumeii» 

Cafiso  di  Rotoli  42  pari  a 
chilogr.  9,524 ...  

10,315832 

Id. 

9,693838 

S.  Preis  MoNroME  

Cafiso  di  Rotoli  4 4,6  pari  a 
chilogr.  1 4 ,267  

12,207068 

Id 

8,191976 

Saposara  Villafranca  

Cafiso  di  Rotoli  15  e 10  oncc 
pari  a chilogr.  42,466  ... . 

13,181311 

ld. 

7,586482 

! 

U Durile  legale  si  divide  in  2 Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quar lucci , 
il  Quartucoio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  J Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma, 

quattro  Salmo  la  Rotte.  I 

La  flotto  da  vino  di  Messina  si  divido  in  6 Salme, 

la  Salma  è di  f «8  Quartucci  di  Once  24  peso  d’acqua,  pari  a litri  0,620014,  o si  misura  in  Quartucci  legali  93  *’/„  e si 

divide  in  2 Barili, 
il  Barile  si  divìde  in  4 Qunrtare, 

la  Quartara  di  16  Quartucci  d’Once  21  peso  d’acqua  si  misura  in  Quartucci  11  M/n  legali. 

La  stnssjj  Dotte  da  vino  r*ei  Comuni  di  All,  Fiumedinisi,  Itala.  Gnidomandri,  Mandanici,  Mota  Sicilia,  Pagliara,  Roccatumera 
Scaletta  Zanglea  c S.  Stefano  di  Unga  si  divide  in  6 Salme, 
la  Salma  in  2 Parili,  » 

j il  Barilo  in  -1  Quartare,  * 

| la  Quartali  in  16  Quartucci.  Il  Quartuccio  ò d’Onco  24  peso  d'acqua  eguale  a litri  0,629014. 
li  La  Botto  da  vino  di  Gualtieri  e Sicaminò  si  divide  in  6 Salme, 

I la  Salma  in  2 Barili. 

il  Barile  in  \ Quartale, 

} la  Quartara  in  Quartucci  legali  11  ì}%. 

fi  Parile  da  vino  di  Lipari  si  divide  in  4 Quartare,, 

| la  Quartara  in  15  Quartucci  legali. 

, La  Botte  da  mosto  di  M ►•esina  sì  divide  in  6 Salme, 

la  Jfhlma  di  136  Quartucci  d'Once  24  peso  d’acqua,  pari  a litri  0,6£Kt|4,  Ò misurata  da  Quartucci  locali  99  *«/.,  o si  di- 
vide in  6 Quarta  re.  La  Quartara  di  17  Quartucci  di  Once  24  peso  d'acqua  ò misurata  da  Quartucci  legali  12  '*! 

La  stessa  Botte  da  mo’do  fuori  di  Messina  si  divide  in  6 Salme,  l’ 

la  Salma  In  S Quar  toro, 

I la  Quartara  in  Ì7  Quartucci, 

il  Quartuccio  è di  Once  24  peso  d’acqua,  pari  a litri  0,629014. 

La  Botte  da  mosto  di  Bavuso  si  divide  in  6 Salme, 
la  Salma  in  s Quartara, 

la  Quartara  da  Morto,  un  decimo  di  più  di  quella  del  vino,  corrisponde  a Quartucci  17  */»  di  Once  24  peso  d’acqua  ed  ò 
misurata  da  Qnarturd  legali  12  *%,. 

La  Botte  da  mosto  di  Calvaruso  si  divide  in  6 Salme, 
la  Salma  in  8 Quartare, 
la  Quartara  ir»  ?6  Quartucci  legali. 

La  Botte  da  mosto  di  Condrò  si  divide  in  6 Salme, 
la  Salma  in  8 Quartara, 
la  Quartara  in  5 Quartucci  legali. 

\ La  Botto  da  recK'o  -ii  Gualtieri  e Sicaminò  si  divido  in  6 Salme, 
la  .Salma  1 d Coartare, 
la  Quartara  ;■  Qmirtucci  legali  13  */*. 

La  Salma  da  m rlc  ài  Lipari  si  divide  in  9 Qnartare, 
la  Qnartare.  in  5 5 Quartucci  legali. 

La  Botte  da  u-.osio  di  Milano  si  divide  in  6 Salme, 
la  Salma  in  2 Barili, 
il  Barile  M Quartucci  legali. 

\ La  Botto  ''  i i r,  > di  Boccavalainn  si  divido  in  6 Salme  dì  144  Quartucci  di  Once  24  poso  d’acqua, 
la  Sa)  -urata  da  105  ,5/*i  Quartucci  legali,  o si  divide  iti  8 Qnartare, 

la  Qnartare  18  Quartucci  di  Once  24  peso  d’acqua  è misurata  da  13  7/4l  Quartucci  legali. 

La  Botte  dn  ti.-y*  o di  S.  Filippo  si  divido  in  6 Salmo, 

la  Salma  di  1 54  •/.  Quartucci  di  O co  24  peso  d’acqua,  è miaurata  da  113  ?/4,  Quartucci  legali  e si  divide  in  8 Qunrtare, 
, la  Q-rrUra  di  19  V,  Qunr'iua  i di  Onci*  24  p so  d'acqua,  è misurata  da  14  Quartucci  legali, 
j 1 Oafisi  il  Melina,  All,  Mandanici,  Pagliara  si  dividono  in  96  Misure. 

1 Cnfisi  di  Bavoso*  Calva ruso,  Comirò.  (inaltieri  S.  Piej*  Monforto,  Saponari  si  dividono  in  100  Misure. 

1 li  Cantaro  di  Lipari  si  divide  in  IOU  Rotoli  legai: 
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Provincia  di  MESSINA.  Ci  meditili  di  BSJ1SC 


MiSDRE  LOCALI 

COMUNI 

DEruwirw.nm: 

DENOMINAZIONE 

VALOSE 

In 

HUCMS  LOCALI 

PESI 

Pesi  secondo  la  legge  del  1809. 

Cliklo fra  meni 

0,793420 

0,3)7368 

Chilogramma 

Id. 

Rntnli 

4 ,*260367 

Libbra 

3,15091 6 

Tetti  i Conisi  del  Ci*coto**io  ....... 

pesi  locali  alla  «odile. 

CbUo£r»mi»h 

0,793420 

Cnmui 

26,447333 

Chilogramma 
0 ramina 

Rotoli 

4, *60367 

Once 

0,0378)  I 

Tutti  i Comuni  del  Cimconbamo 

P«ai  desìi  oreftet. 

Tom  1 Comuni  bel  Cibconbìbio  

Libbra.  ■ 
Trappeso 

Chilo***  turni 

0,3*0759 

Granami 

0,890997 

Chilogrammi 

Gramma 

Libbra 

3,117605 

Tnppeai 

1, 122338 

Il  Rotolo  legale  sì  divide  in  3(J  Once. 

La  Libbra  iogaie  si  divìdo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Nell'uso  comune  locale  si  chiama  peso  alla  sottile  il  Rotolo  legale  diviso  in  30  Once  alla  sottile. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  degli  orrifici  si  divide  in  12  Ooce, 
l’Oncia  in  30  iroppeti, 
il  Trappuso  in  20  Gocci. 
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CIRCONDARIO  DI  CASTROREALE 


MISURE  METRICHE 

VALORE 

denominazione  »• 

■ISL'AC  LOCUI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  seconda  In  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Metri 

^ Palino 0, «58098 

! Canna «,064783 


Il  Palmo  si  divide  in  i2  Onco, 
l'Oncja  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

Otto  Palmi  Tanno  la  Canna. 

16  Canno  fanno  la  Corda, 
45  Corde  fanno  il  Miglio. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


ElUrt 

1,746259 


Misure  abusive  anteriori  al  1861. 


Castroreale,  Barcellona  IJpzfp  Df  (Sojjo., 
Tripi,  Meri 

Anullo,  Basicò,  Castel  di  Mola  , Casal- 
vecchio  Siculo,  Gallodoro,  Giardini, 
Raggi,  Malvagna,  Moio  Alcantera,  Mon- 
ciorn,  Motta  Camastra.  Novara  di  Si- 
cilia, S.  Teresa  di  Riva,  Savoca,  Taor- 
mina e Falcone  


Forza  d’Agrò * 

Forza  d’Agrò,  Graniti,  Limina,  Locadi, 
Rocca?  iorita 


Franca  villa  di  Sicilia,  Furnari,  Moio  Al- 
cantkra,  Montalrano  d’Elicona,  Roc- 

CELLA  VaLDEMONE 


Mazzarrà  S.  Andrea 


11  Palmo  quadrato  è di  144  Once  .quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata, 

256  Palmi  quadra  i fanno  In  Corda  quadrata. 

518400  Canno  quadretto  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  fi  divide  in  4 Risacelo, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli , 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Oli  artigli, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata,  in  64  Palmi  quadrali. 


Pelai 

3,874500 

Cena* 

o,48  tati 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

yisurc  scemilo  la  legge  dei  (809. 

| Metri  quadrati  I 

i Palmo  quadralo 0,00661 4 Metro  quadr. 


| Salma 

Etlare 

S,  170381 

ElUra 

i Tomolo 

0,135641) 

Id. 

1 Salma 

1,714871 

Id. 

i Tomolo 

0,107179 

Id. 

) 

i Salma 

3,858461 

Id. 

} Tomolo 

0,241 154 

Id. 

i Salma 

1,789642 

Id. 

1 Tomolo  

0,111853 

Id. 

/ Salma 

2,231091 

Id. 

| Tomolo 

0,139443 

Id. 

i Salma 

2,265016 

Id. 

j Tomolo 

0,141564 

Id. 

Palmi  quadrali 

(5,01 171.0 

Salute 

0,57*653 


SMine 

0,4®0748 

TooiuP 

7,371907 


Salme 

0,583(34 

Tcuiulk 

9,330146 
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Provincia  di  MESSINA. 


Circondari*  di  CASTRORlALf. 


T.a  Salma  abusiva  si  divide  in  !G  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Castroreale  hu  per  lato  la  Corda  di  Canno  18  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Àntillo  la  Corda  di  16  Canne  abolite  di  Palermo. 

11  Tomolo  speciale  di  Forza  d’Agrò  la  Corda  di  Canno  24  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  d»  Forza  d'Agrò  ed  nitri  Comuni  la  Corda  di  Canno  1G  abolito  di  Messina. 
Il  Tomolo  di  Frnncavilla  la  Corda  di  Canne  18  o 2 Palmi  aboliti  di  Palermo, 
il  Tomolo  di  MazzarrA  S.  Andrea  la  Corda  di  Canne  18  abolite  di  Messina. 


MISURE  DI  VOLUME 


Misure  fecondo  la  legge  del  1801). 


Metri  culli  Mi»! 

Tarn  i Comuni  dei.  Ci#cosd»»io Palmo  rubo 0,0(7193  Metro  cobo  58,163026 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Misure  secondo  la  Ugge  del  1809. 


Trnr  i Comuni  del  Circondario Salma  . 


Ettolitri 

2,750888  Ettolitro 


S»lme 

0,36351 9 


Misure  abusi  re  anteriori  al  1861. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Salma  per  frumento,  orzi  e 

legumi 

Barcellona  Pozzo  di  Gotto Salma  per  orzi  e legumi  . . 

Graniti Salma  per  legumi 

Moto  Alcantera . Salma  per  legumi 

Moktalbano,  S.  Teresa Salma  per  legumi  


Eli  oli»  ri 

3,(386(1 

(,(26333 

3,782(72 

3,65352( 

3,868(37 


Salme 

0,290815  | 


0,273708 

0,258502 


. Salma  ledale  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli  2 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Ca rozzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quarligli. 

l Salma  abusiva  usata  ih  tutti  i Comuni  dei  Circondario  ò di  20  Tomoli  rasi, 
i Salma  di  Barcellona  6 di  24  Tomoli  rasi, 
i Salma  per  legumi  di  Graniti  è di  22  Tomoli  rasi, 
i Salma  per  legumi  di  Moio  Alcantara  è di  Tomoli  rasi  21,  1. 
i Salma  por  legumi  di  Monta Ibano  è di  Tomoli  rasi  22  */»• 


Titti  i Comuni  del  Circondario.. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  180 

1. 

Luti 

i Barila 

3(,386!06 

Ettolitro 

1 Quartuccio 

0,859653 

Litro 

Barili 

2,908151 

QimtucH 

(,(63261 


"Digitized  by  Google 
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Provincia  di  RIESSILA. 


CaSTROREALE 


Barcellona  . 


Aurato 

Basii:6 


Forza  d'Agrò 


Fchnari 

Franca  villa  di  Si  ima,  Mottacaiiastra  . 
Trih 

Novara  di  Sicilia 


Gallodoro 
Giardini  . . 


Castumola,  Graniti,  Ragli,  Taormina  . 


SIongiufh-Melia 

Locadi 

Malvagna  


Mazzarrà  S.  Andrea. 


Barcellona  Pozzo  di  Gotto. 


MISURE  LOCAI, I 

valore 

DEWICINAnONE 

in 

M19LBE  METRICHE 

Mimare  abusive  anteriori  al  1861 

Mimrf  4*  «ino. 

1 Iloti  1 ri 

\ Salma  per  mosto 

1,203314 

1 .Salma  per  vino 

1,031583 

y Salma  per  mosto  

1,203344 

1 Salina  per  vino 

0,790880 

( Salma  per  mosto  

0,835459 

Salma  per  vino 

0,803138 

Salma  por  monto 

0,905.80 

j Salma  por  mosto 

1,341058 

1 Salma  per  vino . 

1,100353 

\ Salma  por  mosto 

0,943618 

1 Salma  per  vino 

0,790880 

( Salma  per  mosto 

0,905780 

/ Salma  por  vino 

0,805138 

i Bollo,  per  niobio 

5,434682 

* Bollo  per  vino 

4.8308Ì9 

I Salma 

1,3754  i 4 

i 

t Salma  per  mosto. 

1,373444 

/ Salma  per  vino. . 

1,100355 

\ Salma  per  mosto 

I,t78i,03 

J Salma  per  vino 

1,373444 

Salma 

0,838686 

Bolle 

3,032113 

Salma  per  niosln 

0,880620 

Salma  per  vino 

0,838686 

\ Salma  per  mosto 

0,922554 

J Salma  per  vino 

0,838686 

j Bolle 

4 S308?9 

^ Salma  per  mosto  . 

0,997197 

i Salma  per  vino  ...  ... 

0,962811 

^ Botte  per  mosto 

6,793353 

1 Bolle  per  vino 

4,340198 

| Botte  per  mosto 

5,776866 

1 Botte  per  vino 

4,743283 

^ Bolle  per  mosto  

5,364233 

1 Bolle  per  vino 

4,795862 

CntARrljrìi  di  CISTMKAII. 


MISURE  METRICHE 


denominazione 


Fltnlilro 

Id. 

RI. 

RI. 

lil. 

III. 

Iil. 

RI. 

RI. 

Iil. 

Id. 

RI. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

1.1. 

Id. 

(il. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


valore 

in 

Nili  HE  LOCAI.! 


1 


I Salme 

0,830900 
0,969384 
0,830900 
(,264414 
M 68963 
1,24202:* 
4,104020 
0,743680 
0,908797 
1,037340 
4,26441  4 
4,104020 
4,242023 

Rulli 

0,184003 

0,207004 

0/727038 

0,727038 

0,908797 

0,676314 

0,727038 

1,192342 

Bulli 

0,198724 

A.U. 

1,133364 

1,192342 

4,083947 

1,492342 

ILtIU 

0,207004 

AaIak 

4,002811 

4,038623 

Rulli 

0,1 17203 
0,210101 
0,173404 
0,210736 
0,486420 
0,208470 
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Pjovin  eia  ai  MESSINA. 


Cirroaforio  di  CASfROHT  41R. 


Moia  Alcantesa  . 


Montalbano  d'Eucoka 


Roccella  Yaldemonf.  . 


MISURE  LOCALI 

VAI  OHE 

DENOMINAZIONE 

in 

NiftAE  MCTUCHt 

Eli  teli  tri 

Salma  per  mosto  

1,014390 

Salma  per  vino 

0,915618 

1 Salma  per  mosto 

1,948546 

1 Salma  per  vino 

1,558837 

1 Salma  per  mosto 

l,30667ì 

) Salma  per  vino 

1,237900 

Castboreale  , Barcellona,  Casu.  vecchio 
Siculo,  Falcone,  S.  Teresa  ih  Rita  . . . 

S.  Teresa,  A stillo,  Roccafiorita  , Mon- 
gicffi  Mella  , Savoca 


StiRarc  FA  olio. 


i Cafiso  di  Rotoli  1.1  1/4  pari  a 
1 chilogr.  10,910 


Castel  di  Mola,  Gallodoro.  Giardini, 
Raggi,  Taormina,  Motta  . . 

Forza  d'Agrò,  Linosa,  Locadi,  Mai. vai. sa, 
Moio  Alcantara 


F r ancavilla  di  Sicilia  . 
Forsari 


Mazzarrà  S.  Andrea.  Meri,  Barcellona 
Pozzo  di  Gotto 


Montalbano  d’Elicona  . 


Roccella  Vai.demone 


Novara  di  Sicilia 


Il  Barile  legale  si  divide  in  3 Quartare, 
la  Quartara  in  30  Qn  irl.i'ci, 
il  Quartnccio  in  3 CamITe, 

Ir  (laralTa  in  3 Bicchieri. 

Otto  [tarili  fanno  la  Salma, 

quattro  Salute  fanno  la  Botte. 


i Cafiso  di  Untoli  li  pari  a 
| chilogr.  9,5i!  

I Cafiso  di  Rotoli  lì  di  Once 
j 66  */s  cioè  di  Rotoli  leg. 

I 36  i/3  pari  a cliil.  31,158. 

l Cafiso  di  Rolnli  13  di  Once 
40  cioè  di  Rotoli  leg.  16 
I pari  a chilogr.  13,695  ... 

l Caliso  di  Rotoli  13  di  Once 
33  cioè  di  Rotoli  leg.  13  l/s 
l pari  a chilogr.  40,473  ... 

) Cafiso  di  Rololi  30  pari  a 
) chilogr.  15,868 

I Cafiso  di  Rololi  13  >/3  pari 
) a chilogr.  10,579  

I Cafiso  di  Rololi  14  t/t  pari 
. ( a chilogr.  11,306  

i Cafiso  di  Rololi  lì  di  Once 
. ? 60  cioè  di  Rololi  leg.  34 

I pari  a chilogr.  19,043  ... 

I Cafiso  di  Rololi  5 di  Onrr 
* 99  cioè  di  Boi.  log.  16  l/i 

/ pari  a chilogr.  13,091  ... 

( Cafiso  di  Rololi  13  di  Onte 
. ! 53  cioè  di  Rol.  leg.  30  4/6 

I pari  a chilogr.  16,503  ... 

1 Cafiso  di  Rololi  l ì di  Once 
. | 66  cioè  di  Rot.  log.  36  */$ 

I pari  a chilogr.  30,946  . . . 

I Cafiso  di  Rololi  (5  1/9  pari 
I a chilogr.  13,398  


Ettolitro 

ld. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


Sdsn» 

0,985814 

1,0575(0 

0,513203 

0,641504 

0,765303 

0,807820 


i.n,i 

1 1,830224 

Ellolilro 

C,Sil 

8,160077 

10,315833 

Id. 

9,693838 

33,93*071 

ld. 

4,362227 

13,754*48 

Id. 

7,270378 

11,347415 

Id. 

8,812580 

17,193053 

ld. 

5,816303 

11,163035 

Id. 

8,724454 

13.350050 

ld. 

8,(61232 

! 30,631664 

ld. 

4,846919 

' 

14,184269 

ld. 

7,050064 

17,880775 

ld. 

5,592599 

23,694830 

ld. 

4,406290 

• j 43,324616 

Id. 

7,504907 
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Protlnrln  di  ÌIESSJN  V. 


Ciicoi<iiàri»  di  GAftTMMlUL 


C l)  M U N I 


La  Salma  nor  mosto  o la  Salma  per  vino  di  Castrerei*]*  si  dividono  io  2 Barili, 
il  Barile  per  mosto  si  divido  in  70  Quartucci  legali, 
i?  barile  por  vino  in  Co  Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  dì  Barcellona  si  divido  in  2 Barili, 

il  Barilo  por  mosto  in  70  Quartucci  ledali  corno  a Ctstrorralo. 

I.a  Salma  per  vino  di  Barcellona  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barile  in  46  Quartucci  locali. 

Sei  Salme  da  vino  fanno  la  Botto  per  vino. 

La  Salma  por  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Antillo  ed  altri  Comuni  ai  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divido  in  17  Quartncci  , 
la  Quartara  per  vino  in  16  Qttariucci, 

il  Quartuccio  è di  Onco  24  peso  d 'acqua  eguale  a litri  0,629014. 

La  Salma  da  mosto  d'uso  particolare  in  Antillo  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  18  QuartuccJ, 
il  Quartuccio  è di  Once  24  peso  d'acqua. 

y Salma  per  mosto  e la  Salirà  per  vino  di  Rosicò  si  dividono  in  8 Quartare 
l i Quartara  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  legali  19  ’/•» 
la  Quarliira  por  vino  in  16  Quartucci  legali. 

La  Solini»  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Falcono  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  por  mosto  si  divido  in  Quartucci  legali  13  */«> 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  1 1 7-* 

La  Salma  per  mosto  di  Forza  d’Acrò  si  divido  in  Barili  2 '/*» 
la  Salma  per  vino  si  divide  in  2 Barili, 
il  Rarile  in  64  Quartucci, 

il  Quartuccio  è di  Once  24  peso  d'acqua  eguale  a litri  0,629014. 

Sei  Salmo  da  vino  fanno  la  Botte  da  vino. 

La  Botte  da  mosto  di  Fumari  si  divide  in  6 Salme, 
la  salma  per  mosto  in  2 Barili, 
il  Barile  por  mosto  in  72  Quartucci. 

La  Botte  por  vino  di  Fumari  si /livido  in  6 Salme, 
la  Salma  per  vino  in  ? Barili, 
il  Barile  per  vino  in  64  Quartucci. 

11  Quarluccio  per  mosto  o per  vino  è di  Onco  24  peso  d’acqua,  pari  a Litri  0.629014 

La  Salma  di  Francavi  Ila  n Motta  Camastra  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  ?U  Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  di  Tripi  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartucci  legali. 

La  Salma  per  vino  di  Tripi  si  divide  in  8 Quartare, 

la  Quartara  in  16  Quartucci  legali.  4 . , . 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Novara  di  Sicilia  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  por  mosto  si  divido  in  Quartucci  legali  21  V*» 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  20. 

La  Salma  di  Gallodoro  usata  net  vino  e pel  mosto  si  divide  in  S Quartare, 
la  Quartara  in  2U  Quartucci, 
il  Quarluccio  è d'Once  20  peso  d’acqua. 

La  Botte  di  Giardini  si  divide  in  G Salme , 
la  Salma  in  2 Barili, 
il  Barile  in  80  Quartucci, 

il  Quartuccio  è di  Once  20  pese  d’acqua,  pari  a litri  0,524176. 

La  Salma  da  mosto  c la  Salma  da  vino  di  Custelmolu  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  in  21  Quartucci, 
la  Quartana  por  vino  in  20  Quartucci , 
il  Quartuccio  ò di  Once  20  peso  d acqua,  pari  a litri  0,524178. 

La  Salma  per  mosto  o la  Salma  per  vino  di  Mongiufli  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divido  in  22  Quartucci, 
la  Quartara  per  vino  in  20  Quartucci, 

il  Quartuccio  è di  Once  20  poso  d’acqua,  pari  a Litri  0,524178. 

i La  Botte  di  Locadi  si  divide  in  6 Salme, 
la  Salma  in  2 Barili, 
il  Barile  in  4 Quartare, 
la  Quartara  in  16  Quartucci, 

il  Quartuccio  è di  Once  24  peso  d’acqua  eguale  a Litri  0,629014. 

La  Salma  per  mosto  c la  Salma  per  vino  di  Malvagia  si  dividono  in  8 Quartare, 

In  Quartara  por  mosto  si  divide  in  Quartucci  legali  14  7»> 
la  Quartara  per  vino  in  14  Quartucci  legali. 

La  Rotte  per  mosto  e la  Botte  per  vino  di  MamrrA  S.  Andrea  si  dividono  in  6 Salme, 
la  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  18  Quartucci, 
la  Quartara  por  vino  in  Quartucci  11  Va» 

: il  Quartuccio  è di  Onco  3u  peso  d’acqua,  pari  a Litri  0,786268. 

La  Bollo  por  mosto  e la  Rotte  per  vino  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  si  dividono  in  6 Salme, 
la  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  si  dividono  in  2 Barili, 
il  Barile  per  mosto  si  divido  in  70  Quartucci, 
il  Barile  per  vino  in  46  Quartucci  legali, 

il  Quartuccio  per  mosto  è di  Onco  24  peso  d’olio,  pari  a Litri  0,637722. 


MISURE  LOCALI 


m:\cmtjuzioNE 


MISCHI.  MriBICM 


MISURE  METRICHE 


ULVOMIPUZIONE  I 


MlUU  inciti 
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La  Rotta  per  mosto  di  Meri  si  divide  in  6 Salmo, 
la  Salma  per  mosto  in  8 Quarta  re  , 
la  Quartarn  per  mosto  in  13  Quartucci  legali. 

La  Rotto  per  vino  di  Meri  si  divide  in  6 Salme, 
la  Salma  por  vino  in  2 Barili  , 
il  Barilo  per  vino  in  Quartucci  legali  46  Vt. 

La  Salma  per  mosto  o la  Salma  per  vino  di  Xioio  Alcantara  si  dividono  in  S Quartari 


la  Quartara  per  mosto  si  divido  in  Quartucci  legali  14  */*. 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  13  */*• 

Salma  per  mosto  di  Montalhano  si  divido  in  20  Mozzatole , 


La  Salma  per  mosto  di  Montalhano  si  divido  in  20  Mezzatele, 
la  Salma  per  vino  in  16  Mozzatole. 

La  Mezzarola  è di  Quartucci  legali  11  l/i* 

La  Salma  por  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Roccella  Valdcmone  si  dividono  in  8 Qunrtare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  19  Quartucci  legali, 
la  Quartara  per  vino  in  18  Quartucci  legali. 


Pesi  secondo  la  Ugge  del  4809. 


Tom  i 

[ Conimi  DEL  Greco KDiRIO 

t Rotolo 

1 Libbra 

Chilogrammi 

0.7  9 mo 
0,317368 

Chilogrammo 

ld. 

ermi  locali  alla  «©mie 

Tutti 

i Conimi  del  Circondi  ino 

l Rotolo 

I Oncia 

GblLogromml 

0,793490 

Cremini 

96,447333 

Chilogramma 

Gramola 

Pf»ì  desìi  orcOd. 

Tutti  i 

i Commi  del  Cuicosdlrio 

. . I Trappeso 1 

l Grammi 

0,881878 

i Granulia  1 

1,260367 

Libine 

3,150916 


1,260367 

0»ce 

0,037811 


TiafpMl 

4,434330 


11  Pe  o legalo  si  divide  in  30  Once. 

La  L* hbra  si  divide  in  12  Once, 
ii  Oncia  in  4 Quarti, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Nell’uso  comune  il  Rotolo  diviso  in  30  Once  ti  dice  peso  alla  sottile,  ed  è il  peso  comunemente  adoperato. 
Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  me  rcantile  sì  usa  anche  dai  farmacisti. 


Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trnppesì, 
il  T r appeso  in  16  Cocci  o Denari. 
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CIRCONDARIO  DI  MISTRETTA 


COMUNI 


DCNOMIW  ANIONE 


MISURE  DI  UMIDEZZA 


Misure  sr tornio  la  leffft  del  IRÒ 9. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


A Palmo 

Uriti 

0,458098 

Metro 

I Canna 

2,064783 

Id. 

Pal.nl 

3,874500 

Caline 

0,484312 


Il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 

1 Oncia  in  12  Linee, 

la  Linea  in  12  Punii.  , „ , „ . - ..  U j:A 

Otto  Palmi  fanno  la  Gannii,  IG  danne  fanno  la  Corda,  45  Cordo  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  df.i.  Circondario. 


Utili  rj«w|f#ll 

( Palmo  quadralo 0,066614  Metro  quadr. 

'I  Salma l‘,7  46*59  EHara 


Palmi  I 

15,011750 

Salane 

0,57*653 


Misure  allusive  anteriori  ni  4 80 1 


Mistrett»,  Canai,  ('.aroma.  l’miNto,  | 

Rettasi),  S.  Stefano  di  Camastra  ....  j T0m0|0  , 

I Castri,  di  Lucio,  Cesari),  Motta  d'Av-  Salma 
fermo,  Pettiseo,  Tusa | Tomolo 


I Salma  . 
I Tomolo 


San  Fratello  . 


San  Teodoro. 


Li  lare 

2,670487 

Ettara 

0,167468 

ld. 

3,420743 

Id. 

0,21  4359 

Id. 

j 3,242179 

Id. 

] 0,202636 

id. 

( 3,429010 

Id. 

j 0,244313 

Id. 

0,373*06  j 

Toiuuli 

5,071293  || 

..pili..  ,j 

0,i9t567 

T«.i»0 

t.065073 

Stime 

0, 308435 

Tomoli 

A. 034053  1 

Salme 

0, *94  6*0 

Tomoli 

4,666070  : 


Il  Palmo  nnadrato  è di  1*4  Onco  quadrate.  l'Oncia  quadrata  di  111  Linee  quadrale. 

Ci  Palmi  quadrati  fanno  la  danna  quadrata. 

256  Palmi  quadrati  fanno  la  Corda  quadrata. 

518*00  danne  quadrale  fanno  il  \1  urlio  quadrato. 

La  Salma  locale  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  II  «accia  in  1 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 fondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  da  rozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quarti  gli, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrala  in  61  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Mistretta  fin  j>or  lato  la  Corda  di  2U  Canne  al»  dite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Castel  di  Lucio  è di  512  Canne  quadrata  abolita  di  Palermo, 
iì  Tomolo  di  San  Fratello  ha  per  lato  la  Corda  d>  Canne  22  nboliUi  di  Palermo, 
i 11  Tomolo  di  San  Teodoro  ha  per  lato  U Corda  di  Cunno  22  o Palmi  5 aboliti  di  Palermo 
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MISURE  DI  VOLUME 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 

| Palmo  cubo . 

Muri  rubi 

0,017193 

Melro  cubo  j 

Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 

16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ÀRIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  IKOi 

1 

). 

Ettolitri 

Tutti  i Comuni  del  Circondario . . 

2,750888 

Ettolitro 

Misure  almsire  anteriori  al  1861 

Ettolitri 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 

Salma  per  frumento  e legumi. 

3,138611 

Ettolitro 

Capizzi 

3,868137 

ld. 

Castel  di  Lucio 

1,126333 

Id 

Tusa 

2,750888 

ld. 

La  Salma  legale  si  divido  in  \ Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli , 


il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 tarozzi, 


il  Tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartini. 

La  Salma  abusiva  per  frumento,  orzi  e legumi  usata  in  lutti  i Comuni  è di  20  Tomoli  rasi. 
La  Salma  per  legumi  di  Capizzi  èrti  Tomoli  rasi  22 
! La  Salma  per  legumi  di  Castel  di  Lucio  è di  24  Tomoli  rasi. 
j La  Salma  per  frumento  di  Tusa  è di  16  Tomoli  rasi. 

MISURE  III  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


TctTi  I Com  m DEE.  Circondario 


Barile 

Quartuccio 


Lari 

34,  .180108 
0,859653 


Misure  abusive  anteriori  al  <861, 

Mila  re  ria  lino 


M lira  ETTI 


Salma  per  moslo . 
Salma  per  vino  . . 
Salma  per  mosto 
Salma  per  vino  - 
Bolle  per  moslo 
Botte  per  vino . . . 


Ettolitro 

Litro 


Palmi  cubi 

58,163026 


Salma 

0,363519 


0,290815 

0,258502 

0,242316 

0,363519 


Ettolitri 

5,776866 

Ettolitro 

5,501777 

ld. 

1,509631 

ld 

1,311897 

ld. 

5,776860 

Id. 

5,501777 

ld. 

Barrili 

2,908151 

Qu,n  uci 

<,163261 


0,<73<04 

0,181759 

0,662412 

0,715214 

Bolli 

0,173101 

0,181759 
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Carico  per  mosto  

Liulitri 

1,719305 

Ettolitro 

Carichi 

0,581630 

Castel  di  Lucio 

1.1 

0,727038 

Carico  per  vino 

1,3754  4 A 

C.F.smà 

Salma 

1,100355 

ld. 

Sai»* 

0,908797  ‘ 

Motta  D'ArmMO,  IIeitano,  S,  Teodoiio  . 

Salma 

5,504777 

Id. 

0,484759 

Salma  per  mosto 

2,859948 

Id. 

0.349660 

Pettineo 

Id. 

Salma  per  vino 

2,767662 

0,364346 

Salma  per  mosto 

4,696381 

Id. 

0,589490 

• San  Fratello 

Id. 

Salma  per  vino 

4,378340 

0,725520 

Salma  per  moslo 

5,776866 

Id. 

0,473104 

S Stefano  di  Caiiastra 

Salma  per  vino 

5,504777 

Id. 

0,184759 

Salma  per  mosto 

4,745283 

Id. 

0,210736 

Tosa  

1 

Salma  per  vino 

4,538966 

Id. 

0,220314 

Misthetta,  Caputi  . Caronia,  Castel  di 
Lucio,  Motta  d’Affkrmo,  Pettineo,  Rei-  | 
tano,  S.  Teodoiio,  Tdm,  S.  Stefano  di  j 
Cam  astra 

) 

' Calìso  di  Botoli  10,  pari  a 
j chilogr.  7.934 

litri 

8,396527 

Litro 

Calli 

0,116320 

Cesarò | 

C a fi  so  di  Rotoli  8 ed  Once  24, 

1 pari  a chilogr.  G,982  .... 

7,564943 

Id. 

0,432489 

S.  Fratello j 

Calìso  di  Rotoli  5 d’Oncc  40, 

1 pari  a chilogr,  5,289  .... 

5,731018 

Id. 

0,474489 

||  Il  Barile  legale  si  divide  in  2 Oliar  tare, 
la  Quartata  in  20  Quartunci, 
il  Quartuccio  in  2 Caraffe, 

| la  f.  a ruffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma, 

quattro  Salme  fanno  la  Botte. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Mi«  trotta  si  dividono  in  fG  Orarla  re, 
la  Quartara  per  mosto  e la  Quartara  per  vino  sì  dividono  in  4 Laneelle, 
la  («ancella  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  5 '/*  e la  Lnncella  per  vino  in  5 Quartucci. 

Il  Quartuccio  è di  Once  G»  peso  d'olio,  pari  a Litri  1,719305  ossia  doppio  del  Quartuccio  legale. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Capizzi  si  dividono  in  8 Quarta  re. 

In  Quartara  per  mosto  si  divide  in  18  Quartucci,  e la  Quartara  per  vino  iu  16  Quartucci. 

11  Quartuccio  è di  Once  40  peso  di  acqua  eguale  a Litri  1,0-18357. 

La  Botte  per  mosto  o la  Botte  per  vino  di  Caronia  si  dividono  in  8 carichi, 
il  Carico  per  mosto  e il  Carico  per  vino  si  dividono  in  8 Laneelle, 
la  Lnncella  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  legali  fO  il%, 
la  Lonccdla  per  vino  in  10  Quartucci  legali. 

11  Carico  da  mosto  ed  il  Carico  da  vino  di  Castel  di  Lucio  si  dividono  in  10  Quartare, 
la  Quartara  da  mosto  in  ftì  Quartucci, 
la  Quartara  da  vino  in  8 Quartucci, 
il  Quartuccio  è doppio  del  legale. 

La  Salma  di  Cesarti  si  divide  in  16  Quartare, 
la  Quartara  in  8 Quartucci  legali. 

Dieci  Salme  fanno  la  flotte. 

La  Salma  di  Motta  d’Affernio  si  divide  in  fO  Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartucci, 
il  Quartuccio  6 doppio  del  legale. 

La  Salma  per  mosto  o fa  Salma  per  vino  di  Pettineo  si  dividono  in  16  Quartara, 
la  Quartini  per  mosto  si  divido  in  2 Laneelle, 
la  Cancella  per  mosto  in  Quartucci  7 J/*, 
la  Quartara  per  vino  in  15  Quartucci, 
il  Quartuccio  è di  Once  44  peso  d'acqua,  pari  a Litri  1,153193. 
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1 

La  Salma  por  mosto  di  San  Fratello  si  divide  in  16  Lancolle, 
la  Salma  per  vino  in  13  Lancetta, 
la  Lancella  in  Quartucci  legali  12  •/,. 

La  Salma  per  mosto  o la  Salma  per  vino  di  S.  Stefano  di  Camastra  si  dividono  in  16  Quarture, 
la  Quarta ra  per  mosto  in  Quar lucci  21 , 
la  Quartara  per  vino  in  2>i  Quartucci» 
il  Quartuccio  doppio  del  legale. 

' T.a  Salma  por  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Tosa  si  dividono  in  16  Quarta  re, 
la  Quartara  per  mosto  e la  Quartara  por  vino  si  dividono  in  3 Lancolle, 
la  Lancolla  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  legali  11  ’/t, 
la  Lancella  per  vino  in  Quartucci  lognli  11. 


PESI 

Pesi  secondo  la  legga  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Mistretta,  Caronia,  Castel  di  Lucio, 
Kkitano,  S.  Stefano  di  Camastra  .... 


Gapizzi,  Cesarò,  Motta  d’Apfermo,  Pet- 
tineo,  S.  Fratello,  S.  Teodoro 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


| Rotolo 

Chilogrammi 

0,703420 

Chilogrammi 

1 Libbra 

0,317368 

io. 

Peti  locali  alla  grotta. 

i Rotolo 

Chilogrammi 

0, 703420 

Chilogramma 

\ Oncia  alla  grossa 

Granimi 

66,118333 

Granulia 

Peni  locali  alla  oottile. 

Rotolo 

Chilogrammi 

0,793420 

Chilogrammo 

I Oncia  alla  sottile 

Grammi 

26,447333 

Granulia 

Pesi  degli  o rette] . 

| Trappeso 

Grammi 

0,881578 

Granulia  | 

Il  Rotolo  legalo  sì  divide  in  30  Once. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  2U  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Il  Rotolo  diviso  in  30  Once  si  usa  in  alcuni  Comuni  come  peso  locale  detto  alla  sottile. 
Il  Rotolo  diviso  in  12  Once  detto  alla  grossa  è usato  in  alcuni  Comuni  di  preferenza. 
Cento  Rotoli  legali  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  mercantile  serve  pure  per  i farmacisti. 

Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi, 

Il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari. 
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COMUNI 
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valore 
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in 
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MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Mi  Mire  legali  secondo  la  legge  del  1 800. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


i l’alino  

Metri 

0,258098 

Metro 

) Canna 

2,064783 

io. 

II  Palmo  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Lineo, 
la  Linea  in  12  Punti- 
Olio  Palmi  fanno  la  Camia, 

16  Canne  fanno  la  Conia, 
45  Corde  fanno  il  Miglio. 


Tutti  i Comuni  del  Circondano 


MISURE  1)1  SUPERFICIE 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Misure  ahusire  (inferiori  al  1861. 


Patti,  àlcara  u Fusi,  Brolo,  Ficarbli,  i Salma. 
Eloresta,  Oliveri,  Pira  ino,  S.  Angelo  . 
di  Brolo,  S.  Pietro  sopra  Patti-....)  Tomolo. 

àlcara  n Fusi,  Lokci,  Militello  Rosìia-  ( Salina 
Rino,  S.  Agata  di  Mujtello \ Tomolo 

Cafrileone,  Frazzanò,  Calati,  Gioiosa-  i 


d'Alfonsio,  S.  Domenica,  Sinagra,  San 
Salvatore  di  Fitaua  e Mirto 

Castell’Umblrto,  Raccuia 


Tortorici,  Ucria. 


^ Salma . . 
I Tomolo . 
^ Salma  . . 
I Tomolo  . 
^ Salma . . 
! Tomolo. 


11  Palmo  quadrato  è di  144  Once  quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Palmi  quadrati  fanno  la  Corda  quadrata, 
disino  Canne  quadrate  far.no  il  Miglio  quadruto. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisaccie, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelh, 
il  Mondello  in  4 Caforzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Coartigli, 

il  Quartigliu  o Canna  quadrata  in  61  Palmi  quadrati. 

I.a  Salirà  abusiva  ai  di\ide  in  (6  Tomoli. 

11  Tomolo  di  Patti  ha  per  lato  la  Corda  di  Canno  18  a Palmi  2 abolite  di  Palermo. 
11  Tomolo  di  Àlcara  li  Fusi  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  17  abolite  di  Palermo. 


Palmi 

3,874500 

Ci  irne 

0,484312 


Metri  i|u»diali 

0,066614 

Citare 

1,746259 

Metro  <|tiadr. 
Eitara 

. 

] nun 

2,231091 

Ellara 

0.139443 

Id. 

1,935929 

ld. 

0,120996 

Id. 

1.714871 

Id. 

0,(07179 

Id 

2,170384 

Id. 

0,135649 

Id. 

2,263016 

Id. 

0,14(564 

Id. 

1,789642 

Id. 

0,111853 

Id. 

Sdirne 

0,572053 


Salme 

0,4482U 

Tomoli 

7,171379  , 

Salili* 

0,51 6548 

Tuhw.11 

8.2G476G 

Mm 

0,583134 

TuiihiII 

9,330140 

Sii  me 

0,460748 

Tomoli 

7,371967 

Sdirne 

0.441 498 

Tomoli 

7.063967 

Sdirne 

0,558771 

Tomoli 

8,9  40336 
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Il  Tomolo  di  Caprileono  ha  por  lato  la  Corda  di  Canno  16  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  CastelPUmberto  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  18  abolite  di  Palermo, 
il  Tomolo  di  Lihrizzi  ha  por  lato  la  Corda  di  Canno  18  abolite  di  Messina. 

Il  Tomolo  di  Tortorici  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  16  abolito  di  Messina. 


MISURE  DI  VOLUME 


Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Titti  i Commi  del  Circondano I Palmo  cobo 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


Metri  rubi 

0,017193 


Metro  cubo 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Mirare  secondo  la  legge  del  <809. 


Tom  i Comuni  del  Circondario I Salma 


ElloRLt 

ì, 750888 


Misure  abusive  anteriori  al  1861. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Salma  per  frumento  c legumi 

S.  Aiuta  di  Militello Salma  per  legumi 

Calati Salma  per  legumi  

Lirrizzi Salma  per  legumi 

S.  Pietro  sopra  Patti Salma  per  legumi 


Ettolitri 

3,438611 

3,782472 

3,653524 

3,707252 

3,868437 


Ellolilro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


La  Salma  ledalo  si  divide  in  4 Bisacce , 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli  t 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Caronì, 
il  Corono  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartini. 

La  Salma  abusiva  per  legumi  e frumento  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  legumi  di  S.  Agata  di  Militello  è di  22  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  legumi  di  Calati  f>  di  Tomoli  rasi  21,  1. 

La  Salma  por  legumi  di  Librizzi  è di  Tomoli  rasi  zi,  2,  1. 

La  Salma  per  legumi  di  S.  Pietro  sopra  Patti  ò di  Tomoli  rasi  22 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


1 Barile 34,386106  EUolilro 

I Quartuccio 0,859653  Litro 


Pili»!  rulà 

58,163026 


All». 

0,363319 


0,290815 

0,264377 

0,273708 

0,269742 

0,258502 


Dir  '.i 

2,908151 

Quirlun  i 

1,163261 
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mm 

Patti 

\ ligure  abusive  anteriori  al  1#6< 

minrr  Sa  via». 

Salma  per  mosto 

Ettolitri 

1,031583 

Ettolitro 

Stime 

0,969384 

Salina  por  l'ino 

0,790880 

Id. 

4,464414  1 

Accasa  Li  Fdsi 

1,677371 

0,773687 

4,175800 

4,785475 

Id. 

0,596474  ! 

Candii 

1,494514 

Salme 

0,403910 

0,359031 

Brolo 

Id. 

• Caprileoxe,  e Sur  agra 

Id. 

Castell'Cmbebto 

Salma  per  mosto 

Id. 

Id. 

Salma  por  vino 

4,475800 

0,403940  : 

Ficabba  

Salma  per  mosto  

3,094750 

Id. 

0,343148  ; 

Salma  per  sino 

4,475800 

Id. 

0,403910  ì 

Flobesta 

0,085965 

2,750888 

3,187005 

Id. 

Menarole  J 

1 1,634605  1 

Salme 

0,363519 

0,343774 

Frazzaxò,  Mirto 

Id. 

Cauti 

Salma  per  mosto 

Id. 

Salma  per  rioo 

3,019468 

Id. 

0,334406 

Librizzi 

Salma  per  mosto 

4,147640 

Id. 

0,470004 

Salma  per  vino 

1,719305 

Id. 

0,581630 

I.OSGI 

3,466149 

3,466119 

Id. 

Id. 

0,488507 

0,488507 

Murato  Rosmarino 

Salma  per  mosto 

Salma  per  vino 

3,080995 

Id. 

0,344570 

Montagna  Reale 

Salma  per  mosto 

4,010092 

Id. 

0,990009 

Salma  per  vino 

0,790880 

Id. 

4,46441  4 i 

Naso 

Salma  per  mosto 

2,475800 

Id. 

0,403910 

Salma  per  tino 

2,063160 

Id. 

0,484694 

Ol.IVF.Ul 

Salma  per  mosto  

0,96284  4 

Id. 

1,038645 

f Salma  per  vino 

0,790880 

Id. 

4.464444 

Carico  per  vino 

0,747898 

Id. 

Cenili* 

4,337084  j 

1 Pirairo t r . 

f Carico  per  mosto 

0,773687 

lil. 

4,49454  4 ' 

Raccuia 

Salma  per  mosto 

4,604685 

Id. 

Salme 

0.623175 

Salma  per  vino 

4,100355 

Id. 

0,908797 

S.  Pietro  sopra  Patti 

Salma  per  mosto 

4,833940 

Id. 

0,545478 

Salma  per  vino 

4,375444 

Id. 

0,747038 

Sant’Agata  di  Mimtello 

3,466119 

4,375144 

0,756494 

Id. 

0,488507 

0,747038 

Cantiti 

4,321887 

S.  Marco  d'Altonsio 

Id. 

Santa  Domenica 

Carico  per  mosto 

id. 

Carico  per  vino 

0,687744 

Id. 

1,4540*6 
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DENOMINAZIONE 

Limititi 

2,200711 

2,166325 

Sduia 

0,454399 

0,461611 

Salma  per  mosto 

id. 

San  Saltatore  di  r Italia 1 

1 

Salma  per  vino 

2,063166 

Id. 

0,(84692 

i 

Salma 

1,833926 

ld. 

0,545278  I 

Toktorici 

I 

Salma  . 

1,375144 

Id. 

0,727038 

„ 1 

Salma  per  mosto 

2,149132 

Id. 

0,465304 

l « RIA { 

1 

Salma  per  vino 

2,063166 

Id. 

0,484692 

Patti 

Minar*  locali  di  olle. 

Cafiso  di  Rotoli  li  di  Once 
33  t/3  cioè  di  Hot.  <3  t/3 
legali  pari  achilog.  10,579. 

Litri 

11,462035 

Ettolitro 

Cifiii 

8,724454 

! Alcara  Li  Fusi 

Cincinna  di  Botali  5 di  Once 
18  cioè  di  Botoli  8 legali 
pari  a rhilogr.  6,347  . . . 

6,877221 

Litro 

Cicchine 

0,145108 

Brolo,  Ficarsa,  S.  Angelo  di  Brolo.... 

Cafiso  di  Rotoli  12  di  Once 
43  cioè  di  Rotoli  18  legali 
pari  a cbilogr.  1 4,282  . . . 

15,473748 

Ettolitro 

Calili 

6,462558  ' 

UCRIA 

Cafiso  di  Botoli  18  legali  pari 
a cbilogr.  14,282 

15,473748 

Id. 

6,462558  1 

Caprileokc,  Mirto 

Cinchina  di  Botoli  5 di  Once 
60  cioè  di  Rotoli  40  legali 
pari  a cbilogr.  7,931  .... 

8,596527 

Litro 

Candì  in«  1 

0,116326  1 

Toktorici,  S.  Agata  di  Militello 

Cafiso  di  Rotoli  10  legali  pari 
a cbilogr.  7,934  

8,596527 

ld. 

Catti 

0,116326  ! 

Floresta 

Cafiso  di  Rotoli  4 di  Once 
1 20  cioè  di  Rol.  1 6 legali 
pari  a chilogr.  12,695  ... 

13,754142 

Ettolitro 

7,276378 

Gastell'Cmberto 

Cafiso  di  Rotoli  10  di  Once 
55  cioè  di  Rotoli  18  l/s 
legali  pari  achilog.  14,546. 

15,760299 

id. 

6,345057 

S.  Pietro  som  Patti,  Setacea.. 

Cafiso  di  Rotoli  12  di  Once 
40  cioè  di  Rotoli  16  legali 
pari  a chilog.  42,695  . . . . 

13,754442 

id. 

7,270378 

| FkaiiakO 

Cantaro  di  Botoli  50  di  Once 
60  cioè  di  Rotoli  100  legali 
pari  a chilogr.  79,342  . . . 

85,965265 

Id. 

CaoU» 

1,163261 

S.  Marco  d'Alfonsio,  S.  Saltatore  di 
Fitalia 

Quintale  di  400  Rotoli  pari 

85,965265 

ld. 

Quintili 

1,163261 

Galati 

Cantaro  di  Rotoli  100  di  Once 

60  cioè  di  Rotoli  200  legali 
pari  a chilogr.  158,684  .. 

Ettolitri 

1,719305 

ld 

Cantari 

0,581630 

Gioiosa  Marea 

Cafiso  di  Rotoli  8 di  Once 
54  cioè  di  Rotoli  14  ed 
Once  12  legali  pari  a 
chilogr.  11,425 

litri 

12,378998 

ld. 

CaQci 

8,078198 
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MISURE  METRICHE 

COMUNI 

lENOJIi  NAZIONE 

VALORE 

ii 

MICI  RI  MITI  B ICHE 

LESOMI*  AZIONE 

VALORE 

la 

MISURE  LOCAI* 

| Luiizzi,  Olivlm. 

Cali  so  di  Rotoli  12  di  Once 
33  cioè  di  Rotoli  (3  ed 
Once  6 legali  pari  a chi- 
logrammi 10,473  

litri 

11,347415 

Elloliiro 

Calsi 

8,812080 

Rotolo  di  Once  84  cioè  di 

Rotoli  2 4/5  legali  pari  a 
cliilogr.  2,222 

2,407027 

Litro 

Baiali 

0,415459 

Miuteuu  Rosmarino  

Rotolo  di  Onte  64  cioè  di 
Rotoli  3 ed  Once  4 legali 
pari  a chilogr.  4,694 

1.8:13926 

■d. 

0,5*5278 

Naso 

Caligo  di  Rotoli  10  di  Olire 
33  cioè  di  Rotoli  1 1 legali 
pari  a chilogr.  8,728  .... 

9,456179 

id. 

Cibi 

0,105751 

42  cioè  di  Rotoli  16  4/5 
legali  pari  a cbil.  13,329, 

4 4,442165 

Elloliiro 

6,924170 

60  ciofc  di  Rotoli  94  legali 
pari  a chilogr.  <9,042  . . . 

20,631664 

Id. 

4,816919 

Santa  Domenica 

Cali  so  di  Rotoli  5 di  Once 
99  cioè  di  Rotoli  16  l/f 
legali  pari  a chil.  13,091. 

14,484269 

ld. 

7,050064 

Il  Barile  legalo  ni  ili\ido  in  2 Quarta  re, 
la  Quartara  in  20  Quartucci, 
il  Quar luccio  in  2 Cara  Ile, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salme  fanno  la  Botto. 

La  Salina  per  mosto  di  Batti  si  divido  in  lo  Quartare , 
la  Quartara  per  mosto  in  12  Quartucci  legali. 

La  Salma  per  vino  si  divide  in  8 Quarlare, 

la  QuarLnra  per  vino  in  Quartucci  legali  II  *f%. 

La  Salma  di  Aleuta  li  Fusi  si  divide  in  Iti  Quartato, 
la  Quartara  in  8 Quartucci. 

11  Quartuccio  è di  Once  DO  poso  d’acqua  eguale  a litri  1,310446. 

Il  Carico  di  Brolo  si  divide  in  90  Quartucci  legali. 

La  Salma  di  Caprileono  e Sinagra  si  divido  in  16  Lancette, 
la  Laureila  in  9 Quartucci. 

Il  Quartuccio  è doppio  del  legale. 

La  Salma  per  mosto  di  Gastei  l'Umberto  si  divide  in  162  Quartucci, 
la  Salina  per  vino  in  141  Quartucci- 

Il  Quartuccio  e doppio  del  legale. 

La  Salma  da  mosto  e quella  da  vino  di  Ficarra  si  dividono  in  4 Carichi, 
il  Carico  da  mosto  in  46  Quartucci,  ed  il  Carico  da  vino  in  36  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è doppio  del  legale. 

La  Menarola  di  Floresla  si  divide  in  10  Quartucci  legali. 

La  Salma  di  Frazzanò  e Mirto  si  divide  in  16  Quarlare, 
la  Quartara  in  10  Quartucci. 

II  Quartuccio  è doppio  del  legale. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Calali  si  dividono  in  16  Lancclle, 
la  Lunedia  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  9 '/, , 
la  Lunedia  jier  vino  in  9 Quartucci. 

Il  Quartucci»  è di  Once  80  peso  d'acqua  eguale  a litri  2,096714. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  da  vino  di  Librizzi  si  dividono  in  10  Quarturo, 
la  Quartara  per  mosto  in  3 Mazzarole, 
la  Mczzarola  in  Quartucci  legali  8 V*. 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  20. 

La  Salma  di  Longi  si  divido  in  16  Lancelle, 
la  Lancella  in  9 Quartucci. 

Il  Quartuccio  è di  Once  84  peso  d'olio  pari  a litri  2,407027. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Mìlitello  Rosmarino  si  dividono  in  8 Quartara, 
la  Quartara  per  mosto  sì  divide  in  18  Quartucci, 
la  Quartara  per  vino  in  16  Quartucci. 
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Il  Quartuccio  è di  Once  84  peeo  d’olio  pari  a litri  2.407057. 

La  Salma  per  mosto  di  Montagnareale  si  divide  in  10  Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  in  Quartucci  legali  11  %. 

|,a  Salina  per  vino  di  Montagnareale  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  11  lJt, 

| La  Salma  por  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Naso  si  dividono  in  24  Quartare , 
la  Quartara  per  mosto  si  divido  in  12  Quartucci  legali  , 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  10. 

T.a  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Oliveri  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divido  in  14  Quartucci  legali, 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  11  Vi- 
li Carico  da  vino  ed  il  Carico  da  mosto  ai  Piraino  si  dividono  in  6 Quartare, 
la  Quartara  da  vino  in  Quartucci  legali  14  '/„ 
la  Quartara  da  mosto  in  15  Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  di  Raccula  si  divide  in  16  Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  in  Quartucci  legali  11  %• 

La  Salma  per  vino  di  Raccuia  si  divide  in  16  Mezzarole, 
la  Mczzarola  por  vino  in  8 Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  di  San  Pietro  sopra  Palli  si  divide  in  20  Mezzarole  t 
la  Mezzarola  per  mosto  in  Quartucci  legali  10  •/»* 

La  Salma  per  vino  di  S.  Pietro  si  divide  in  16  Mezzarole, 
la  Mezzarola  in  10  Quartucci  legali. 

La  Salma  di  Sant'Agata  di  Militello  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  o Lancelle , 
la  Cancella  in  Quartucci  legali  8 Èty 
La  Salma  di  S.  Marco  di  Aifonsio  si  divide  in  16  Menarole, 
la  Mezzarola  in  10  Quartucci  legali. 

Il  Carico  per  mosto  di  Santa  Domenica  si  divide  in  88  Quartucci  legali, 
il  Carico  per  vino  in  80  Quartucci  legali. 

I La  Salma  di  S.  Angelo  di  Brolo  si  divide  in  16  Quartare, 
i la  Quartara  in  8 Quartucci, 

il  Quartuccio  è doppio  del  legale. 

Sei  Quartare  fanno  un  Carico. 

La  Salma  por  mosto  o la  Salma  per  vino  di  San  Salvatore  di  Fitalia  si  dividono  in  16  Quartare, 
| la  Quartara  por  mosto  si  divide  in  Quartucci  10  */§»  * 


la  Quartara  per  vino  in  10  Quartucci. 


Il  Quartuccio  ì 


guale  a Litri  1,280479. 


La  Salma  por  mosto  di  Torforici,  si  divido  in  16  Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  in  10  Quartucci. 

11  Quartuccio  è eli  Once  40  peso  d’olio  eguale  a Litri  1,146204. 

La  Salma  por  vino  di  Tortone!  si  divide  in  16  Mezzarole, 
la  Mezzarola  in  10  Quartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Ucria  si  dividono  in  12  Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  12  f/a, 
la  Quartara  per  vino  in  12  Quartucci, 

Il  Quartuccio  è di  Once  50  peso  d’olio  eguale  a Litri  1,432754. 


Pesi  seconde  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Cibcondamo 


Chilogrammi  I 

Kololo 0, 7911420  Chilogrammi 


mi  Mu  .iu  «oiiii». 


0,317368 


Tiro  i Con™  del  Circondario 


Chilogrammi 

0,793420 

Grammi 

Chilogramma 

. 26,447333 

Gramma 

Zollili 

1/260367 

Libbre 

3,150916 


Salati 

1,260367 

One» 

0,0378  M 
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Provincia  di  MESSINA.  Circondario  di  FÌTTI. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

valore 

DENOMINAZIONE  I in 

| IIKU  imiCH 

DENOMINA  MOVE 

VALORE 

XUUIIX  LIK.au 

1 

Pral  «cali  orefici. 

Tutti  i Comuni  del  Ciecondabio 

Trappeso j 0,881578 

dramma 

Tappeti 

«,13*330 

Il  Rotolo  si  divido  in  3U  Once,  e nell’uso  comune  dicesi  peso  alla  sottile. 
La  Libbra  si  di\ ido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  N Ottavi. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  mercantile  si  adopera  anche  per  gli  usi  farmaceutici. 

Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi , 
il  Trappeso  in  (6  Cocci  o Denari. 
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PROVINCIA  1)1  MILANO 


CIRCONDARIO  DI  MILANO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Metri 

Bra.rU 

1 Braccio ...  

0,594936 

Metro 

( ,680854 

Trabucchi 

Tutti  i Comuni  bel  Circondario ; Trabucco 

4,611(40 

id. 

0,382979 

Piedi 

1 Piede  Liprandu  

11  Braccio  mercantile  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

0,446404 

id. 

4,441(36 

3000  Braccia  fanno  ii  Miglio  Lombardo. 

Il  Trabucco,  baso  della  misura  agraria,  ai  divida  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

2 Trabucchi  fanno  una  Gettata. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Are 

finirli* 

Pertica 

6,545479 

Metri  quadraci 

Etlara 

1 5,478440 

Braccia  quadrati 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Braccio  quadralo 

0,353949 

Metro  quadr. 

4,845463 

Braccia  d'aia? 

[ Braccio  d’asse 

La  Pertica  agraria  si  divido  in  24  Tavolo  di  4 Trabucchi  quadrati  ciascuna, 
la  Tavola  in  12  Piedi  di  Tavola, 

4,4(  5798 

■d. 

0,7063(6 

il  Piede  di  Tavola,  o Gettata -Piede,  in  12  Once  di  Tavola, 
l’Oncia  di  Tavola,  o Getta ta-Qncia,  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  di  Tavola,  o Gettata-Punto,  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Il  Braccio  quadrato  6 di  I t i Once  quadrate^  l’Oncia  quadrata  di  144  Punti  quadrali  o il  Punto  quadrato  di  144  Atomi  quadrati- 
li Braccio  quadrato,  o Quadretto,  si  divide  in  12  Braccia-Once, 
l'Oncia  di  Braccio  in  12  Braccia-Punti, 
il  Punto  di  Braccio  in  12  Braccia-Atomi. 

11  Braccio  d'asse,  rappresentato  da  una  superfìcie  rettangolare  della  lunghezza  di  4 Braccia,  e della  larghezza  di  1 Bramii*, 
ai  divide  in  12  Once  superficiali, 
l'Oncia  superficiale  in  12  Punti  superficiali, 
il  Punto  superficiale  in  12  Atomi  superficiali. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Braccio  cubo 


Mitri  «M  I 

0,S(05TJ  I Me(ro  cubo 


Braccia  cab* 

4,748848 


Il  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

16  Braccia  cube  fanno  il  Carro  da  legna,  rappresentato  da  un  parallelepipedo  lungo  e largo  4 Braccia,  od  alto  1 Braccio. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Moggio  da  grano 

Ettolitri 

4,462343 

EUoIilro 

Moggio  da  carbone  colmo.  . . 

4,454033 

Id. 

Moggio  da  carbone  raso .... 

4,410453 

Id. 

Mcipgia 

0,683834 

0,444441 

0,454396 
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Circondario  di  IBM  HO. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C 0 M U N 1 

DENOMINAZIONE 

WSSm 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MtSKftB  LOCALI 

I 1 

\ i 

1 

1 

Il  Moggio  dii  grano  Pi  divido  in  8 Stai», 

10  staio  in  «4  Quartari, 

11  Quarta ro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

9  Stala  fanno  la  Soma. 

la  *oma  si  divido  puro  in  18  Mine,  ed  il  Moggio  in  16  Mino.  La  Mina  è di  2 Quartari. 
Il  Moggio  da  carbone  fi  divide  in  8 Stala, 
loSUio  in  4 Quartari, 
il  Quartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

I.a  Soma  si  adoperava  esci  ustamente  per  la  misura  dell 'Avena. 

Il  Moggio  da  grano  corrisponde  a 1200  Once  cube  del  Braccio  Milanese. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Eudilrt  Sioat* 

Tutti  i Comuni  del  Circondario I Brenta,.. . 0,755544  Ettolitro  1,323550 


La  Brenta  si  divide  in  3 Stala, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Quartaro  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaine. 

La  Brenta  si  divide  pure  in  6 Secchie  o Mine  di  16  Boccali. 
2 Boccali  fanno  una  Pinta. 

Il  Boccale  si  divide  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Zaine. 

La  Brenta  contiene  620  Once  cube  del  Braccio  Milanese. 


PESI 

_ \ l ibbra  grossa . . . 

Tutti  i Comuni  del  Circondario J 

r Libbra  piccola . . 


CT»!lofr**nrol 

0,762547  Chilogramma 
0,326793  Id. 


Libbre 

4,314446 

3,060041 


La  Libbra  crossa  è di  28  Once. 

La  Libbra  piccola  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  io  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  grosse  fanno  il  Peso. 

100  Libbre  grosse  fanno  il  Fascio  o Centinaio. 

25  Libbre  piccole  fanno  il  Bubho. 

100  Libbre  piccole  fanno  il  Quintale. 

I farmacisti  usavano  da  prima  la  stessa  Libbra  piccola  del  Commercio  comune,  quindi,  dietro  prescrizione  governativa,  la 
Libbra  medicinale  di  Vienna  eguale  a Chilogrammi  0,42000768. 

I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zecca  eguale  a grammi  231,997,  diviso  in  8 Once,  l'Oncia  divisa  in  24  Denari,  il  Denaro 
in  24  Grani,  il  Grano  in  24  Granelli. 

II  Carato  d'Olanda  usato  pel  peso  dei  diamanti  è eguale  a Grammi  0,20567.  ai  divide  in  4 Grani.  Il  Grano  ai  divide  in  Moti, 
Quarti,  Ottavi,  tè1"*,  32“» , o4«l,  128''»*. 
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CIRCONDARIO  DI  ABBI ATEGR ASSO 


MISI  HE  III  LUNGHEZZA 


Tutti  i Cumini  dei.  Circondario. 


i Bracci» 

«tari 

0,694936 

Metro 

. / Trabucco 

2,61(110 

!d. 

( Piede  Liprando 

0,446202 

Id. 

frinii 

1,68085» 

TnluiecKl 

0,38*979 

Mail 

*,*41130 


Il  Braccio  mercantile  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

3000  Braccia  fanno  il  Miglio  Lombardo. 

Il  Trabucco,  base  della  misura  agraria,  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi, 

2 Trabucchi  fanno  una  Gettata. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario.  .. 


Pertica 

Braccio  quadrato . 
Braccio  d’asse  . . . 


Ara 

6,545(79 

EUara 

M*Mt  quadrati 

0,353949 

Metro  quadr. 

1,4(5798 

Id. 

PrrtUhe 

(5,278120 

Bratti*  qu*dr*t« 

2,825463 

Brjcc.»  datari 

0,706310 


La  Pertica  agraria  si  divide  In  24  Tavole  di  quattro  Trabucchi  quadrati  ciascuna, 
la  Tavola  in  12  Piedi  di  Tavola, 

il  Piede  di  Tavola,  o Gettata -Piede,  in  12  Once  di  Tavola, 
l'Oncia  di  Tavola,  o Gettata-Oncia,  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  di  Tavolalo  Gettata-Punto,  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Il  Braccio  quadrato  è di  144  Once  quadrato.  l'Oncia  quadrata  di  144  Punti  quadrati,©  il  Punto  quadrato  di  144  Atomi  quadrati. 

Il  Braccio  quadrato,  o Quadretto,  si  divide  in  12  Braccia-Once, 

{‘Oncia  di  Braccio  in  12  Braccia-Punti, 
il  Punto  di  Braccio  in  12  Braccia-Atomi. 

Il  Braccio  d’asse,  rappresentato  da  una  superficie  quadrilatera  della  lunghezza  di  quattro  Braccia  e della  larghezza  di  un 
Braccio  si  divide  in  12  Once  Ruperficiali, 
l'Oncia  superficiale  in  12  Punti  superficiali, 
il  Punto  superficiale  in  12  Atomi  superficiali. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 1 Braccio  cubo  . 


Mrtri  cubi 

0, *10577 


Metro  cubo 


Bracci*  cuba 

4,748848 


tl  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

16  Braccia  cube  fanno  il  Carro  da  legna  rappresentato  da  un  parallelepipedo  lungo  e largo  4 Braccia  ed  alto  1 Braccio. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


1 Moggio  da  grano 

Ettolitri 

1,462343 

Ettolitro 

. 1 Moggio  da  carboRi*  colmo.. . 

2,25(033 

Id. 

I Moggio  da  carbone  raso 

2,210453 

Id. 

0,683834 

0,444241 

0,452396 


Il  Moggio  da  grano  si  divide  in  8 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Quartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

9 Staia  fanno  la  Soma. 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  MILANO. 


CirMsdaris  di  ABBUTEC1USS0. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

li 

HI  91.1  E HIT  SIC» 

DEVO  MIN  AZIONE 

valore 

la 

MrSL'AP.  LOCALI 

La  Soma  si  divido  pure  in  18  Mine,  ed  il  Moggio  in  16  Mine.  La  Mina  è di  2 Quartali. 
Li»  Soma  si  adoperava  per  la  misura  dell'avena. 

Il  Moggio  da  grano  corrisponde  a 1200  Once  cube  del  Braccio  Milanese. 

11  Moggio  da  carbone  si  divide  in  8 Staia . lo  Staio  in  4 Quartari,  il  Quartato  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

MISI  RE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario I Brenta 


Ettolitri 

0,735544 


Ettolitro 


Srenl« 

4,323550 


La  Brenta  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Quartaro  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaino 

La  Brenta  si  divido  pure  in  C Secchio,  o Mine,  di  16  Boccali. 
2 Boccali  fanno  una  Pinta. 

Il  Boccale  si  divide  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Zaino. 


PESI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Libbra  grossa  . 
Libbra  piccola  . 


Qiilugramml 

0.762547 

0,326793 


Chilogrammi) 

Id. 


Libbre 

4,31  4446 
3,060041 


La  Libbra  grossa  è di  28  Once. 

La  Libbra  piccola  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  grosse  fanno  il  Poso. 

100  Libbre  grosse  fanno  il  Faccio  o Centinaio. 

25  Libbre  piccole  fanno  il  Rubbo. 

100  Libbre  piccole  fanno  il  Quintale. 

1 farmacisti  usavano  la  Libbra  mercantilo,  o quindi  la  Libbra  medica  di  Vieni 

I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zecca  eguale  a Grammi  231,997  che  si  divide  in  8 Once. 

l’Oncia  del  Marco  in  24  Denari,  il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granelli. 

II  Carato  d'Olanda  pel  peso  de;  diamanti  n eguale  a Grammi  0,29567  o si  divido  in  4 Grani, 

il  Grano  ili  Carato  in  Mela,  Quarti,  UUavi,  ecc. 


Vienna  eguale  a Chilogrammi  0,42000768. 


\ 
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MISURE  DI  VOLUME 

1 

I Jlrtrl  cubi  1 1 

Brandi  culli* 

T otti  i Comuni  bei.  Cibcomhmo  . . . . 

. . . I Braccio  cubo 

0,210577  Metro  cobo 

4, 748848 

11  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

16  Braccia  cube  fanno  il  Carro  dn  legna,  rappresentato  da  un  parallelepipedo  lungo  e largo  4 Braccia  ed  alto  un  Braccio. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


Ettolitri 

Motti* 

1 Moggio  ila  grano 

4,462343 

Ettolitro 

0,683834 

Tutti  i Comuni  bei.  Ciuconbamo < Moggio  da  carbone  colmo . . . 

2,254033 

Id. 

0,444241 

' Moggio  da  carbone  raso .... 

2, 210453 

Id. 

0,452396 

Il  Moggio  da  grano  si  divida  in  8 Staia. 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Qiiar taro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 
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Provincia  di  MILANO. 


Circondario  di  CALIGATI. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

io 

KIIL'II  locai 

1 1 

1 1 

9  Staia  fanno  la  Soma,  misura  dell’avena. 

La  Soma  si  divide  anche  in  18  Mine,  ed  il  Moggio  in  16  Mine.  La  Mina  6 di  2 Quartali. 
Il  Moggio  da  carbone  si  divide  in  8 Stala,  lo  Staio  in  4 Quartari , il  Quartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


I Ettolitri  Br*»t« 

Brenta 0,7555*4  Ettolitro  4,343550 


La  Brenta  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Ouartaro  in  H Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaino. 

La  Brenta  si  divide  pure  in  G Secchie  o Mine  di  16  Boccali.  2 Boccali  fanno  una  Pinta.  Il  Boccale  si  divide  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Zaino. 


PESI 


Tutti  i Connxt  del  Circondario  . . 


Libbra  grossa 

Chilo  grammi 

0,764517 

Chiloeramma 

Libbra  piccola 

0,346793 

ld. 

Libbre 

4,314446 

3,060044 


La  Libbra  grossa  è di  28  Once. 

La  Libbra  piccola  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

10  Libbre  grosso  fanno  il  Peso. 

100  Libbre  grosse  fanno  il  Fascio  o Centinaio. 

25  Lihhre  piccole  fanno  il  Rubho. 

100  Libbre  piccole  fanno  il  Quintale. 

I farmacisti  tifavano  la  Libbra  mercantile,  e quindi  anche  la  Libbra  medicinale  Viennese  eguale  a Chilogrammi  0,42000768. 

I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zecca  eguale  a Grammi  234,997.  che  si  divide  in  8 Once, 

l'Oncia  di  Marco  in  21  Denari,  il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  G ranetti. 

II  Carato  d’Olnnda  pel  peso  dei  diamanti  è eguale  a Grammi  20.567.  Si  divido  in  4 Grani, 

il  Grano  di  Carato  si  divide  in  Metà,  Quarti,  Ottavi,  Sedicesimi,  ecc. 

11  Marco  di  Vienna  usato  pure  talora  dagli  orefici  ò eguale  a Grammi  280,644. 
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CIRCONDARIO  DI  LODI 


» 

MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MIStMlB  limitai 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Titti  i Comuni  del  Circondario  . 


Braccio  di  Milano  . . 
Trabucco  di  Milano. 
Piede  Liprando  . . . . 
Braccio  di  Lodi. . . . 
Trabucco  di  Lodi  . . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  eccet-  \ Braccio  di  Lodi 

lualo  Castelneovo  Bocce  d'Adda  . . . . j Trabucco  di  Lodi 

Codocno,  Corte  S.  Andrei  , Fombio,  Get-  • 

TEEE.  GUARDAMIGLIO.  MEZZANA  CESATI , J 
S.  Fiorano,  Mirabel  S.  Bernardino,  / 

Regine  Fitterezie,  S.  Rocco,  S.  Ste-  ( 

Fano  del  Corno,  Sodaglie,  Senna  Lo-  e Braccio  di  Piacenza 

digiana,  Tritulza,  Caselle  Landi,  Ca-  I 

TACCRTA,  CORNOGIOTANE,  CoRNOTECCHIO,  l 
Maccastorno.  Mclco,  Meletto,  Mez-  j 
zano  Passone I 

Caselle  Landi,  Bonissima,  Mezzano.  Mez- 
zano Martello,  Botto,  Fombio,  Guar-  I Braccio  di  Caselle  Landi, . 
dauiglio,  Mezzana  Casati,  Mezzano  Pas-  > 

sone, Minuta, Noceto, Betegno.S. Rocco  i Trabucco  di  Caselle  Landi. 

al  Poeto,  Valoeu 1 

Castelnuoto  Bocca  d’Adda I Trabucco  cremonese 


Mitri 

0,594936 

Metro 

9,614410 

Id. 

0,446902 

Id. 

0,667697 

Id. 

9,734995 

Id. 

0,675000 

Id. 

0,674800 

Id. 

2,814000 

Id. 

9,904233 

Id. 

Burri» 

4,680859 

Ti  <lmc<  tu 

0,382979  | 

Pirdi 

2,341136 

6rar  ria 

1,497686 

TnLiurRI 

0,366033 


Braccia 

1,481481 


1,48(9911 

Trabucchi 

0,355366 


Le  Oracela  di  Milano  e Lodi  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

l o Braccia  mercantili  di  Piacenza  e Caselle  Landi  ai  dividono  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sesti.  Ottavi  e Sedicesimi. 

1 Trabucchi  di  Milano,  di  Lodi,  di  Cremona  o di  Caselle  Landi  sono  usati  come  base  della  misura  agraria  e si  dividono 
in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  eccet- 
tualo Castelnuoto  Bocca  d'Adda  ...» 


Caselle  Landi,  Bonissima,  Mezzano,  Mez- 
zano Martello,  Botto,  Fombio,  G carda- 
miglio,  Mezzana,  Mezzano  Passone,  Mi- 
nuta, Noceto,  Rhtecno,  S.  Rocco  sul 
Porto,  Valoru.  


Braccio  quadrato  di  Milano. . . 

Metri  quadrati 

0,353949 

Metro  quadr. 

Braccio  d’asse 

4,445798 

Ar* 

Id. 

Pertica  di  Milano 

6,545479 

Ellara 

Pertica  lodigiana 

7,465243 

Id. 

Pertica  «remonese 

8,080469 

Id. 

Pertica  di  Caselle  I indi .... 

7,604852 

Id. 

Bracci»  .quA-trite 

9,8*3903 

Braccia 

0,706316 

Psrlltlu 

15,978  490 
13,956960 
49,375590 


43,154689 


Il  Braccio  quadralo  di  Milano  si  divide  in  19  Once  di  Braccio, 
l'Oncia  in  13  Punti  di  Braccio, 
il  Punto  in  12  Aitimi  di  Braccio. 

II  Braccio  d isse,  iwualc  a 4 Braccia  quadrate,  si  divide  in  12  Once. 
l’Oncia  in  12  Ponti, 

il  Punto  in  12  Atomi. 
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Provincia  di  MILANO. 


Circondari*  ili  LQII 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


denominazione 


HllUU  MCTUCBX 


MTSirRF  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

io 

KUI  U LOCALI 


T 


Le  Paniche,  misure  agrarie,  si  dividono  in  24  Tavole, 

la  Tavola,  eguale  à 4 Trabucchi  quadrati,  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once  di  Tavola, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Commi  del  Circondario,  eccet- 
tualo Castelnuovo  Bocca  d’Adda  .... 


Il  Braccio  cubo  di  Milano  si  divide  in  12  Once  di  Braccio  cubo, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  cubo, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  cubo. 


| Braccio  cubo  di  Milano 

Metri  cab! 

0,21 0B77 

Metro  cubo 

Aracelo  rut* 

1,748818 

1 Piede  cubo  lodigiano 

0,094403 

Id. 

Piedi  cubi 

40,592884 

> Songa  lodigiana 

Sieri 

5,097769 

Siero 

Scaglie 

0,196165 

1 Songa  cremonese 

6,105039 

ld. 

0,163799 

La  Songa,  misura  convenzionale  per  la  legna  da  fuoco,  è rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettangolo  avente  un  Trabucco 
di  lunghezza,  e mezzo  Trabucco  di  larghezza  ed  altezza.  La  Songa  si  divide  in  Metà,  Quarti  ed  Ottavi. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Ettolitri 

1 

Moggio  di  Lodi 

1,589566 

Ettolitro 

0,699103  1 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,  eccct- 

| Moggio  milanese 

1,469343 

Id 

0,683834 

ìSofgU  da  cari». 

0,444941 

Sa  calce 

lualo  Castelnuovo  Bocca  d'Adda...,' 

I 

| Moggio  milanese  da  carbone. . 

2,951033 

ld. 

1 

Castelnuovo  Bocca  d'Adda 

Caselle  Laniii,  Bosissima,  Mezzano,  Mez- 
zano Mastello,  Botto,  Foubio,  Guar-  1 

Moggio  da  calce 

1,399800 

ld. 

6,717978 

Soma  cremonese 

1,789930 

ld. 

Ó, 561 095 

damicuo,  Mezzana.  Mezzano  Passone,  | 
Minuta,  Noceto,  Retegno,  S.  Rocco  al  l 
Porto,  Valori* ! 

Staio  di  Caselle  Landi 

0,348900 

ld 

2,871913 

Il  Moggio  di  Lodi,  detto  anche  Sacco,  si  divido  in  8 Siala, 

10  Staio  in  4 Quartare, 

11  Q (tartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

9  Staia  fanno  U Soma,  misura  usata  per  l'avena.  * 

Il  Moggio  Milanese  si  divide  pure  in  8 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartare, 

11  Quartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

Anche  il  Moggio  (Milanose,  colmo)  da  Carbone  si  divide  in  8 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Quartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

Il  Moggio  da  calce  si  divide  in  4 Staia  Piacentini, 
lo  Staio  in  2 Mine. 

La  Soma  Cremonese  si  divìde  in  5 Staia, 

10  Staio  in  2 Mine, 

la  Mina  in  2 Quartari, 

11  Quartaro  in  3 Coppelli. 

Lo  Staio  di  Caselle  Landi  si  divìde  in  2 Mine, 
la  Mina  in  7 Coppelli. 
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Prorìneia  di  MILANO. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Commi  del  Circondario,  eccetto  i 
i seguenti  Buffalora  d'Adda,  V,<ja-  I 
dose,  Ciuosi  di  Porta  d'Adda,  Chiosi  / 

di  Porta  Cremonese,  Chiosi  di  Porta  < Brenta  di  Lodi  da  latte  . 
Regale,  Montanaso  Lomrardo,  Cavenago  i n . ... 

d'Adda,  S.  Angelo,  Borgano.Castirao»  da  Brenla  ^ Uodidavmo.. 
Iterano.  Tritìi  luna.  Valira  Fratta,  Vi-  | 
dardo,  Fombio,  Senna  Looiguna I 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,  ec-  i 
celtuati  Buttalora  d'Adda,  Vigadorr,  / 

Chiosi  di  PonTA  d' Adda,  Chiosi  di  Porta  Brenta  da  latte 

Cremonese,  Chiosi  di  Porta  Regale,  ,■  

Montanaso  Lombardo.  Catenago  d’Adda,  Br*nU  dl  Mllan0 

Fombio,  Senna  Looigiana ) 

Bcffalora  d'Adda,  Chiosi  di  Porta  d'Adda,  J 

Chiosi  di  Porta  Cremonese.  Chiosi  di  ( Brenta  di  Lodi  da  latte 
Porta  Regale,  Montanaso  Lombardo,  ( ...  „■ 

Vigadohr,  Catenago  d'Adda .)  Brenla  da  yul0 

Fombio,  Senna  Lodigiana | Brenta  piacentina 

Caselle  Landi,  Bonissima,  Mezzano,  Mez-  i 
zano  Mahtello,  Botto,  Fombio,  Guar-  / 
damiguo,  Mezzana,  Mezzano  Passone,  * Brenta  di  Caselle  Landi . 
Minuta,  Noceto,  Retegno,  S.  Hocco  al  \ 

Poeto,  Valoria ' 


Brenla  da  latte. . . 
Brenta  di  Milano. 


Brenta  di  Caselle  Landi . 


Porto,  Valoria 1 

Castblnuoyo  Bocca  d'Adda I Boccale  cremonese 


Ettolitri 

0,827538 

Ettolitro 

0,662030 

Id. 

0,787025 

Id. 

0,755541 

ld. 

0,827538 

Id. 

0,744781 

Id. 

0,757712 

Id. 

0,696100 

Id. 

litri 

0,63290 

Litro 

Lo  Drente  da  latte  si  dividono  in  100  Boccali. 

La  Brenta  di  Lodi  da  vino  si  divide  in  80  Boccali, 
il  Boccate  in  4 Zaine. 

La  Brenta  da  vino  di  Milano  si  divide  in  3 Stai», 

10  Staio  in  4 Quartari, 

11  Quartato  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaine. 

La  Brenta  Milanese  si  divide  pure  in  6 Secchie  da  f6  Boccali. 

La  Brenta  di  Buffalora  d'Adda  si  divide  in  00  Boccali  Lodigiani. 

La  Brenta  Piacentina  si  divide  in  48  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi. 

La  Brenta  di  Caselle  Landi  si  divide  in  96  Boccali. 

Il  Boccate  Cremonese  si  divide  in  2 Mezzi.  Duo  Boccali  fanno  la  Pinta. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  eccetto 
i seguenti  S.  Angelo,  Bargano,  Casti- 
raga  da  Reggio,  Vìdardo,  Tritulzina, 


S.  Angelo,  Castiraga  da  Reggio,  Bargano^  J 
Trivulzina,  Vìdardo,  Valera  Fratta,  ( Libbra 
Paollo,  Casaletto  Lodigiano,  Sai.fr  a no  [ i l. 


| Libbra  grossa  di  Lodi 

Chilogrammi 

0,748381 

Chilogrammo 

t Libbra  piccola  di  Lodi .... 

0,320735 

ld. 

/ Libbra  grossa  di  Milano .... 

0,762517 

Id. 

\ Libbra  piccola  di  Milano  . . 

0,326793 

ld. 

j Libbra  di  Cremona 

0,309489 

Id. 

Libbre 

1,336218 

3,117813 
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MISL’RE  LOCAI! 

COMUNI 

valore 

VALORE 

DENOMINAZIONE 

m 

DENOMINAZIONE  tu 

MIRCTtt  KTftlaiB 

*l*t .U  LOCALI 

Caselle  Lindi,  Bonissima,  Mezzano,  Mez-  ì 

zano  Martello,  Botto,  Fombio,  Mez-  / aau^M*n.i  j (jy*« 

zana,  Guardawglio,  Minuta.  Mezzano  :>  Libbra  di  Caselle  Landi....  0,316540  Chilogrammi!  3,150158 
Passone,  Noceto,  Retegno,  S.  Rocco  al  l 
Porto,  Valoria ] 

La  Libbra  grossa  di  Lodi  e la  Libbra  grossa  di  Milano  sono  di  28  Once. 

La  Libbra  piccola  di  Lodi  o la  Libbra  piccola  di  Milano  si  dividono  in  1?  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  grosse  fanno  il  Fascio  o Centinaio. 

25  Libbre  piccole  fanno  un  Rubbo. 

100  Libbre  piccole  di  Milano  fanno  il  Quintale, 
lu  Libbre  grosso  di  Milano  fanno  un  Peso. 

La  Libbra  di  Cremona  e la  Libbra  di  Casello  Landi  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  fanno  un  Rubbo,  detto  anche  Peso. 

Pei  medicinali  si  usavano  le  Libbre  piccole  del  commercio,  e quindi  la  Lihhrn  medica  di  Vienna  pari  a Grammi  420,008. 

I gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Milano  nari  a Grammi  234.99?  diviso  in  8 Once,  l'Oncia  in  24  Donan,  il  Denaro  in  24  Grani  , 
ed  il  Carato  d'Olanda  pan  a Grammi  0,20567  diviso  in  4 Grani. 
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CIRCONDARIO  DI  MONZA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Titti  i Commi  del  C.i«cond»»io  . 


Braccio  

Trabucco 

Piede  Lipraodo . 


M'Iti 

0,594936 

9,644410 

0,446901 


(trama 

1 ,680859  ! 

IT «Luce bl 

0,382979  | 

Piedi 

2,241130 


Il  Braccio  mercantilo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

3000  Braccia  fanno  il  Miglio  Lombardo. 

Il  Trabucco,  base  della  misura  agraria,  si  divido  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punii, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Due  Trabucchi  fanno  una  Dottata. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Pertica 

Braccio  quadrato  . 
Braccio  d’asse. . . . 


*6,545179  Ettara 

Metri  quadrati 

0,353949  Metro  quadr. 
4,415798  Id. 


Pertiche 

15,978490 

Braccia  qua -Ir.  ì 

9,895263 

Braccia  d'aai«  I 

0,706316 


La  Pertica  agraria  sì  divido  in  24  Tavole  di  4 Trabucchi  quadrati  ciascuna, 
la  Tavola  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  di  Tavola  in  12  Once  di  Tavola, 
l'Oncia  di  Tavola  in  12  Punti  di  Tavola, 
il  Punto  di  Tavola  in  12  Atomi  di  Tavola. 

H Braccio  quadrato  è di  144  Once  quadrato,  l'Oncia  quadrata  di  144  Punti  quadrati,  il  Punto  quadrato  di  144  Atomi  quadrati. 

Il  Braccio  quadrato  o Quadretto  si  divide  in  12  Once  di  Braccio  quadrato, 
l’Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  quadrato, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Braccio  quadrato. 

Il  Braccio  d'asse  rappresentato  da  una  superficie  quadrilatera  della  lunghezza  di  4 Braccia  e della  larghezza  di  I Braccio, 
si  divide  in  12  Once  superficiali, 
l'Oncia  superficiale  in  12  Punti  superficiali, 
il  Punto  superficiale  in  12  Atomi  superficiali. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Braccio  cubo 


11  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

16  Braccia  cube  fanno  il  Carro  da  legna. 


Metri  cubi 

0,910577 


Metro  cubo 


Sfarci»  rubo 

4,748848 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


1 Moggio  da  grano 

BltvMlrt 

1, 462313 

Ettolitro 

Commi  DEL  CllCOBDAMO.  , . . 

. . ( Moggio  da  carbone  colmo. . . 

9,951033 

Id. 

f Moggio  da  carbone  raso .... 

9,910453 

ld. 

0,683834 

0,444241  | 
0,459396 


Il  Moggio  da  grano  si  divide  in  8 Sbaia, 

10  Staio  in  4 Quartati, 

11  Qunrtaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 
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Circondario  di  10X11. 
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Provincia  4!  IflLANO. 


PROVINCIA  DI  MODENA 


li 


Hi 


Provincia  di  MODENA.  Cimato  di  MM1L 


n i 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


tlialilri  QturUii 

1,018117  EUolilro  0,982205 


1,230200  ld.  0,812876 


11  Quartaro  di  Modena  si  divide  in  2 Mastelli, 
il  Mastello  in  15  Boccali, 
il  Boccale  >n  4 Foglietto. 

Il  Quartaro  di  Carni  si  divido  in  2 Sogli, 
il  Soglio  in  4H  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 


PESI 


Ctillnf  ramini  Libbre 

0,340457  Chilogramma  2,937231 

0,361851  id.  2,763572 


La  Libbra  mercantile  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  16  Fortini. 

La  Libbra  da  orefici  e da  seta  si  divìde  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l’Ottavo  in  20  Carati. 

J!  Carato  è eguale  a Grammi  0,188464. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Libbra  mercantile. 
Libbra  da  orefici. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  , meno  i 1 .. 

seguenti ! yuartaro 

Carpi  ed  alcune  frazioni  del  Comune  di  > n 

SOUEM ! «UlrlarU 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

VALORE 

DENOMINAZIONE  In 

Min  » MVrAicHB 
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CIRCONDARIO  DI  MIRANDOLA 


Le  Braccia  mercantili  ed  agri monsone  di  Mirandola,  Modena  e Finale  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  (2  Punti. 

In  alcune  Borgate  del  Comune  di  Novi  si  usano  le  Braccia  di  Carpi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Mirandola,  Concordia,  Novi  di  Modera,  I , ..  , , 

S.  PossiDomo 1 B,olca  dl  Mlr»ndoU- 

Camposanto,  C a vizzo,  Midolla  , S.  Pro-  J 
spiro,  S.  Filicr  sol  Panaro,  Finale  J Biolca  di  Modena... 
nell'Emilia ) 


Le  Dioiche  di  Mirandola  e Modena  si  dividono  in  72  Tavole  quadrate, 
la  Tavola  in  4 Pertiche  quadrate, 
la  Pertica  in  36  Piedi  quadrati 

MISURE  DI  VOLUME 

I I Mclri 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Braccio  cubo I 0,4 

Il  Braccio  cubo  ò dì  1728  Once  cube,  l'Oncia  cuba  di  1728  Punti  cubi. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


EUare 

0,293363 


Metri  cubi  i 

0,450510  Metro  cubo 


Il  Sacco  di  Modena  si  divide  in  2 Stai  a, 
lo  Staio  in  2 Mine, 
la  Mina  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  6 Coppelli. 

Il  Sacco  di  Finale  si  divide  in  4 Mine, 
la  Mina  in  4 Quarte. 


MISURE  Dl  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE 

tfmiCHE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

■tarai  umidi 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

lo 

«tiara*  locali 

"1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

— 

Metri 

huut 

Mirandola,  Concordi»,  Novi  di  Modena. 

Braccio  mercantile 

0,638490 

Metro 

4,566196 

S.  Possidonio  1 

Braccio  agrimensorio 

0,534934 

ld. 

4,879943  i 

Camposasto,  Carezzo,  Medolu,  S,  Pro- 

Braccio  mercantile  di  Modena. 

0,633453 

Id. 

4,579396  j 

spero,  S.  Felici  sol  Panaro \ 

Braccio  agrimensori!) 

0,5*3048 

Id. 

4,911869  ; 

Braccio  mercantile  di  Ferrara 

0,673607 

Id. 

4,(84545 

Finale  nell’Emilia ■ 

Braccio  agrimensorio  di  Mo- 

dena 

0,5*3048 

Id. 

4,91486» 

Blolche 

3,408744 


3,585506 


Braccia  cube 

6,644068 


Sacco  di  Modena 

El  lei  Uri 

4,365004 

Ettolitro 

Sacco  di  Ferrara 

4,343747 

Id. 

0,79054* 

0,80404* 


Mirandola,  Concordia,  Novi  di  Modena, 
S.  Possidonio 

Qnartaro 

Elioliti. 

4,038509 

Ettolitro 

Camposanto,  Carezzo,  Midolla,  S.  Pro- 
spero, S.  Felice  sdì  Panaro 

Quarlaro  di  Modena 

4,048447 

ld 

i Finale  nell’ Emilia 

Mastello 

0,567843 

Id. 

Quartali 

0,96*9(8 


0,983*05 

4,761053 
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Pmiida  4i  ÌHODENA. 


Circondario  di  UREMIA. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

f 

DEROMl!»  AZIONE 

VALORE 

io 

misi kr  me: mule 

D Ef'  OMl-V  A / IO  V E 

VALORE 

la 

MtlC&E  LOClLI 

1 v 

r 

Il  Quartaro  di  Mirandola  si  divide  in  2 Mastelli , 
il  Mastello  in  30  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Quartaro  di  Modena  si  divide  in  2 Mastelli, 
il  Mastello  in  45  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Pogliolte. 

11  Mastello  di  Finale  si  divide  in  40  Boccali, 
i In  aleuna  fracione  del  Comune  di  Novi  si  usa  la  misura  di  Carpi. 

PESI 

Mirandola,  Concoidi*  , Noti  di  Moueaa,  , 
S.  Possidomio 1 

Chilofrttnmi 

0,326793 

ChUogramina 

Uki 

3,000041 

Camposanto,  Catehq,  Midolla,  S.  Pro- 
spero, S.  Felice  scl  Panaro 

0,3(0(57 

Id. 

2,937231 

0,3(5137 

14- 

2,897398 

La  Libbra  di  Modena  si  divide  in  1!  Once, 
l'Oncia  in  16  Ferìini. 

La  Libbra  di  Milano  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

La  Libbra  di  Finale  si  divide  in  12  Oucf, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  72  Grani. 
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CIRCONDARIO  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO 


• 43 


MMRK  LOCALI 

COMUNI 

| s 

DENOMINAZIONE 

valori 

!» 

■ MVM  l oaiu  | 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

0,695700 

0,639500 

MMro 

tritata 

4,437401 

4,563712 

Tetti  i Comuni  sei.  Circondàrio,  meno  i 

Id. 

0,593048 

Id. 

4,944869  ‘ 

tì CIGLIA,  Mo. MESTINO,  PUGNANO  SULLA  SXC' 

1 ciua,  Zocca 

0,6334  53 

Id. 

4,579396  | 

Il  Braccio  da  teU  di  Pavullo,  quello  mercantile  detto  di  mirar#  baa#n  pur#  di  Pavullo,  il  Bracoio  agnmentono  e quello  mea* 
esulile  di  Modona  si  dividono  tutti  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti. 

Il  Braccio  mercantile  di  Pavullo  si  divide  pure  in  Metà,  Tersi,  Quarti. 

Nel  Comune  di  Zocca  il  Braccio  mercantilo  ai  divide  ancha  in  20  One#. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Tutti  i Comuni  dei  Circondàrio,  meno  i 
Fràesinoro 1 

ElUra 

0,283647 

0,283247 

Ettari 

Bieltka 

3,825306 

ld. 

3,530487 

La  fiiolca  ai  divida  in  72  Tavole. 

MISURE  DI  VOLUME 

. Tutti  i Comuni  dii  Circondàrio,  meno  i i 
! seguenti ! 

Braccio  cubo  di  Medea* .... 

Mairi  «ulti 

0,143095 

2,289520 

Metro  cubo 
ld. 

Uria*. 4 (liba 

6,988380 

Cttiva 

0,436772 

11  Braccio  cubo  è di  1728  Once  cube. 

La  Canna  di  Panano  è di  16  Braccia  fabbrili  cubo. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Tutti  i Comuni  dei  Circondàrio 

Sacco  di  Modena 

Ettolitri 

1,288004 

| Ettolitri 

*cakt 

0,790842 

Il  Sacco  di  Modana  si  divide  in  2 Stala, 
lo  Staio  in  8 Quarte. 

Il  Municipio  di  Panano  indica  pure  d’uso  locate  un  Sacco  eguale  ad  Ettolitri  1.248. 

11  Municipio  di  Prasamoro  indica  d'uso  locale  un  Sacco  eguale  ad  Ettolitri  1,1636. 

1 Municipi  di  MonteBorino  e di  Palugano  indicano  d’uso  locale  un  Saccodi  Ettolitri  1,416. 
Nel  Comune  di  Monica#  i cercali  si  vendono  a peso. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

] Tutti  i Comuni  dei  Circondàrio 

1 Quartaro  di  Modena 

| BUskìUi 

4,018447 

Etlblitr* 

l Quirt-t 

0,982208 

11  Quartato  di  Modena  ai  divido  in  90  Boccali. 

I 11  Comune  di  Panano  indica  come  di  uso  locale  un  Quartaru  eguale  ad  Ettolitri  1,0944. 
i 11  Comune  di  Prassinoro  indica  d’uso  localo  un  Quartato  eguale  ad  Ettolitri  1,0900. 

I Comuni  di  MonteBorino  e di  Palugauo  indicano  d’uso  locale  un  Qnartaro  eguale  ad  Ettolitri  1*12' 

II  Comune  di  Zocca  indica  d’uso  localo  un  Boccale  eguale  a Litri  1,131, 

1 Nel  Comune  di  Montese  i liquidi  ai  vendono  a peso 

1 f- 

1 
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Provincia  di  MODENA.  Circondari*  di  FAVILLO  MI  FB16IUM. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENO  MUTAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

lo 

Ml*mx  LOCHI  | 

Comuni  del  Circondario,  esclusi  i seguenti 

PESI 

Libbra  di  Bologna 

CALI  off*  lumi 

0,361851 

Chilogrammi 

Uba 

2,763572 

Monfrstino,  Frignano 

Libbra  di  Modena 

0,340457 

Id. 

*,937*31  1 

La  Libbre  di  Bologna  si  divide  In  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Gitavi, 
l'Ottavo  in  20  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

La  Libbra  di  Modena  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  16  Periini. 

Il  Municipio  di  Panano  indica  come  di  uso  locale  una  Libbra  eguale  a Chilogrammi  0,358209- 

II  Municipio  di  Frassinoro  indica  d’uso  locale  una  Libbra  di  Grammi  290. 

I Municipi  di  Montefìorino  e Palugano  indicano  come  d’uso  locale  una  Libbra  eguale  a Grammi  360. 

II  Municipio  di  Montese  indica  d'uso  locale  una  Libbra  di  Grammi  361,8. 
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PROVINCIA  DI  NAPOLI 


CIRCONDARIO  DI  NAPOLI 


MISURI  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


COMUNI 


deroxir  azione 


VALORE 

in 

K1AL'AI  MRTIKKt 


DEROH1NAZIOSE 


■ UEII  LOCHI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Jfisuni  legali  «rondo  la  legge  ilei  1 840. 


Tom  i Cornivi  dei.  Circondario  . 


Canna . 
Palino . 


Hit  il 

*.645503 
0, *64550 


Metro 

Id. 


Caline 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


Mirar*  abusive  anteriori  al  4840 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  , 


l Canna 

Metri 

2,409360 

Metro 

1 Palmo  

0,263670 

ld. 

Canne 

0.474077 

Palmi 

3,792640 


La  Canna  legata  si  divide  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legata  segue  la  divisione  decimale. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1810  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Como  base  alle  misure  agrario  si  usavano  pure  in  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  5 , 6,  7 8,  12. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Napoli,  Barra,  Ponticelli,  S.  Giorgio  a 
Cremano,  S.  Giovanni  a Teduccio,  Por- 
tici, Resina,  Torre  del  Greco 


i Moggio 

*6,998081 

Mairi  quadrali 

Ara 

' Palmo  quadralo 

0,069987 

Melro  quadr. 

Misure  abusive  anteriori  al  4840 

1 

Mrtri  quadrali 

1 Palmo  quadrato  

0,069522 

Metro  quadr. 

( Moggio  di  900  Passi  quadrali 

J di  Palmi  7 1/3  di  lato. . . . 

Ettari 

/ Vignata  di  4600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  5 */»  di  '&t°. 

0,336486 

i 

Ettara 

Moggia 

0,142884 

Palmi  quadrai» 

1 4,388400 


Palmi  qit«4nUi 

( 4,383963 


Mo„i„ 

2,971893 
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Provfntfa  di  NAPOLI. 


Cmn&ro  di  NAPOLI. 
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MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DEMOMIMAZIOKC 

V.U.ORB 

ia 

marni  wiiniou 

DENOMINAZJOFE 

valore  1 

lo 

MISL'OB  CoCat-l 

Moggio  di  900  Pasti  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

Massa  di  Somma,  Pollerà  Troccria,  Santa 
Anastasia,  Somma  Vesuviana 

Vigna  di  ttìOO  Passi  quadrati 
di  Palmi  ti  di  lato 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  42  di  lato 

Etnie 

0,400446 

Etlara 

Mofgta 

9,497*15 

I 

Toroolala  di  3600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  4 di  lato . . 

) 

Il  Moggio  leg  In  • .grario  si  compone  di  10,000  Palmi  quadrati. 
1011  Palmi  quadrati  legali  fanno  una  Canna  quadrata  legale. 
La  Canna  quadrata  abusiva  è di  64  Palmi  quadrati. 

" 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  (840. 

Torri  i Comuni  del  Circondario 

Palmo  cubo 

Mtlri  <ulil 
0,0I85!5 

Metro  cubo 

Palmi  cobi 

54,010159 

! 

Misure  abusile  anteriori  al  4840 

Tutti  i Comuni  del  Circondalo 

l'almo  cubo 

«bit.  fallii 

0,018331 

Metro  cubo 

Polipi  cubi 

54,55*903 

f Secondo  la  legge  del  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

; .secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840,  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  o 512  Palmi  cubi  fanne  la  Canna  cuba. 
.|  La  Canna  di  costumanza  per  la  fabbriche  di  128  Palmi  cubi,  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

1 La  Canna  por  la  legna  da  fuoco  di  256  Palmi  cubi  equivale  a mezza  Canna  cuna  abusiva. 

| Palmi  cubi  abusivi  9 '|*  fanno  la  Soma  per  l'arena  clic  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Uimre  legali  tecmdo  la  legge  del  1840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Tomolo  ’’ 

Ettolitri 

0,555451 

Ettolitro 

Tomoli 

1,800338  : 

Misuro  abusive  anteriori  al  4840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario... 

Tomolo 

Ettolitri 

0,553189 

Ettolitro 

Tomoli 

4,807700 

| Il  Tomolo  legale  ed  il  Tomolo  abusivo  b!  dividono  ggual  mento  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 

Ettolitri 

0.436250 

Ettolitro 

Barili 

9,999969 

Tom  i Comuni  dil  Ctrgondabio^ 

Caraffa  di  Once  27  4 4.1 

litri 

0,727084 

Litro 

Ciuffi- 

1,375357 
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Provincia  di  NAPOLI. 


Circondario  di  H.1MH.I 


Tutti  i Comuni  del  Circo  ni  amo 


Miiun  abusive  anteriori  ai  1840. 

Mfcsur*  óm  «Ut. 


! Staio  di  Rololi  10  1/3,  pari 
a Chilogrammi  9,307  .... 


Suu 

9,919580 


U Barile  legale  li  divide  in  60  Caraffe, 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

Lo  Staio  da  olio  si  divide  in  16  Quarti, 
il  Quarto  in  6 Misure! le. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  devo  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l*olio  si  misurava  a peso  o non  a capacità. 


Tutti  i Comuni  dkl  Circondario  . 


l Rotolo 

Cliiìci  grammi 

0.890997 

Chilagramma 

1 Libbra 

0,390759 

Id. 

Rouii 

4,132338 

LìUh 

3,117605 


Secondo  la  legge  del  1840  il  Rotolo  è di  Once  33  *|f  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

100  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  alla  legge  del  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  TOncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini. 

Drammo  1 'lg  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delie  merci  si  usavano  Rotoli  speciali  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 
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CIRCONDARIO  DI  CASOR1A 


MISURE  1)1  LUNGHEZZA 

Mirare  legali  sciando  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 


i Canna 

M«tri 

2,645503 

Metro 

) Palmo 

0,26*550 

ld. 

Misure  abusine  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


1 Canna 

Metri 

2,109360 

Metro 

I Palmo  . .... 

0,263670 

Id. 

Gtan* 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


'7,47*077 

Filmi 

3,792619 


La  Canna  ledile  ai  divido  in  10  Palmi, 

il  Palmo  legale  segue  la  divisione  decimale. 

TUO  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  1810  la  Canna  ai  divide  in  8 Palmi 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

IO  palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 


Come  base  dello  misure  agrarie  si  usavano  pure  in  vari  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  7 *|»>  8.  8 '/♦• 
bei  Comuni  di  Afragola,  Fratta  Maggiore,  o forse  qualche  altro,  era  invalso  l'uso  di  calcolare  le  misure  abusive  sulla  base 
del  nuovo  Palmo  legale. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


l Moggio 

Ara 

6,998684 

.Metri  i|)ij«lratl 

Ara 

ì Palmo  quadralo 

0.069987 

Metro  quadr. 

Mirare  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  > Comuni  del  Circondario 

Palmo  quadrato 

Metri  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr. 

Casoria,  S.  Pietro  * Patierno,  Secondi- 
guano,  Abzano,  Cìbdito,  Casa!  novo  di 
Napoli,  Licignano,  S.  Antimo  . Casan- 
dbino,  S.  AuriNo.  Fratta  Maggiore, 
Griho  Sitano,  Porioliano  d'Atella, 
Villaricca,  Multano  di  Napoli,  Cal- 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
ai  Palmi  7 1/2  di  lato. . . . 

Et  tare 

0,351954 

Etlara 

Caivano,  Crispano.  Licignano,  Porioliano 
d’Arco,  S.  Antimo,  S.  Aerino.  Pori- 
guano  d'Atella,  Villaricca,  Qcauaho 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 t/4  di  lato. . . . 

0.4258G5 

ld. 

PoRIGLIANO  D'Arco 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

0,400446 

Id. 

0,1 42884 

Palmi  quadrali 

1 4,288400 


Palmi  quinti 

14,383963 


Meu,, 

2,8*1277 


2,3*8(63 


2,497215 
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Provincia  di  NAPOLI. 


Circondario  di  C4S0RKA. 


1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

VALORE 

valore 

DKNOMI  «AZIONE 

in 

DENOMINAZIONE 

in 

Mltl'U  MKTtlCUE 

Mttdtl  LOCALI 

Moggio  legalo  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati, 
j Paioli  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 


Il 

100 , w 

La  Canna  quadrata  abusiva  è di  Gl  Palmi  quadrati. 

Nei  Comuni  dì  Afragola,  Fratta  Maggiore  o forse  qualche  altro,  era  invalso  l'uso  di  calcolare  la  misura  delle  superfìcie  agrarie 
secondo  il  Moggio  abusivo  anteriore  al  1810,  sulla  base  del  nuovo  Palmo  legale,  in  qual  raso  la  misura  nesee  maggiore 
di  quello  che  sia  sulla  base  del  Palmo  antico. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secando  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  dui.  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


I Palmo  cubo | 

3 Usure  abusive  anteriori  al  1840. 

I Palmo  cubo  . I 


Mori  culli 

0,018515  Metro  cubo 


Metri  cubi 

0,018331 


Melro  cubo 


Secondo  la  legge  del  fB40  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  cosium;mfca  por  le  Fabbrichi*  equivale  ad  un  quarto  di  Canne  cuba  abitai  va. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mozza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  0 'J,  fanno  la  Soma  per  l’arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

Nel  Comune  di  Cardito  la  Canna  per  la  legna  da  fuoco  si  fa  di  321  Palmi  cubi. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Misarr  <U  vino. 


Casoni  a,  Sbcondiguano,  S.  Pietro  a Pa- 
tinino, Arzano,  Ca ivano,  Carpito.  Ca- 


Ptlmi  rubi 

54,040452 


Plinti  r«bi 

54,552903 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . . 

.... 

Ettolitri 

0,555454 

| Ellolitrn 

T.'IVOli 

1,8003  8 

Misure  abusive  anteriori  al 

1840, 

Tutti  i Comuni  dei.  Ciicondaeio  . . 

Et  i»lii  ri  I 

0,553189 

ettolitro  | 

i. 8077  00 

Il  Tomolo  legale  ed  abusivo  si  dividono  in  24  Misure 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI 

LI0U1DI 

Misure  legali  secondo  la  legge 

rfcl  1840. 

Ettolitri 

0,436250  ! 

i Roiiii 

2, 29  2 ibi 

Caraffe 

1,375357 

Tutti  i Covimi  dil  CumnxMmo  . 

1 Caraffa  di  Once  27,1 43 

Litri 

0,727084 

Litro 

i 

1 Barile  di  66  Caraffe 

Ettolitri 

0,458352 

Kllolilro 

i Caraffa  ili  Once  25  95/31 . . • 

Litri 

0,094473 

• 

Litro 

Birili 

2,181727 

CartS» 

4,439940 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  NAPOLI. 


Ciieendario  di  CASORH. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DB«osmNWucenE 

VALORE 

in 

mispsr  «mini 

DEVOMINAZIONE 

VALGHE 

la 

n»L»C  LOCAU 

Yillaruxì,  Calviniano ... 

Barile  di  Caraffe  63  l/a  ... . 

EiloUlri 

0,460481 

UUI 

0,727075 

Ettolitro 

Litro 

Santi 

i.171613 

Cmf. 

t, 37537 4 

Mi* ure  da  olio. 

Timi  i Cornisi  del  Cucotoasio 

Staio  di  Botoli  tO  t/3,  pari 
a Chilogrammi  9.S07  ... 

Ettolitri 

0,100811 

Ettolitro 

tuli 

9,919586 

11  Barile  legale  af  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

Lo  Staio  da  olio  si  divide  in  (6  Quarti, 
il  Quarto  in  6 Misurelle. 

Nel  Comune  di  Carditi*  Volto  l:  sa  vasi  contrattano  a Cantara  e Botoli. 

1 pesi  indicati  nelle  misuro  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere  o non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I posi  indicati  u elle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  d’olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l’olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 


PESI 


Saloli 

Chilogramma  1,129338 

Ubbie 

Id.  3,117605 


Secondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rotolo  è dionee  33  'i,  e si  divide  in  101H)  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  f840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi , 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati 

il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  m 10  Acini. 

Dramme  1 'I,  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina , peso  della  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30.  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 


Toni  t Contini  del  CucomuBio 


Rotolo . 
Libbra. 


OtlJofiiiiiail 

0,890997 

0,3*0759 
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CIRCONDARIO  DI  CASTELLAMMARE  DI  STABIA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legati  secondo  la  logge  del  4840. 


Mairi 

Gonne 

i Canna 

4,6*5503 

Metro 

0,378000 

Comuni  del  Circondario  . . . . 

Id. 

Palmi 

1 Palmo 

0,264550 

3,780000 

Misure  abusive  anteriori  ai  1840 

Matti 

Canna 

i CannR 

4,109360 

Metro 

0,471077 

Comuni  del  Circondario  . . . 

... 

Id. 

Palmi 

( Palmo . 

0,463670 

3,794619 

La  Canna  legale  si  divìde  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legale  segua  la  divisione  decimale. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l’uso  abusivo  anteriore  al  1840  la  Canna  ai  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti 
IO  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

IO  Pausi  fanno  una  Catena. 

100  Cateno  fanno  un  Miglio- 

Come  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  pure  in  vari  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  6,  7 'I,,  7 qt,  7 *1,,  8,  12. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legati  secondo  la  logge  del  (840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondano  . 


Moggio  

Palmo  quadralo. 


6,998684  Ara 

Metri  quadriti 

9,069987  Metro  quadr. 


Moggia 

0,142884 

P« Imi  quidnli 

1 4.288100 


Misure  abitine  anteriori  al  1 840. 


Tutti  i Comuni  dui.  Ciecondario 

Castellammare  di  Stabia,  Capai  , Casula 
di  Napoli  , Letteee  , Rimonte  , Bosco 
Reale,  Toere  Annunziata,  Bosco  Tre 
Case , Arerola 

Vico  Kquensr 


Sorrento,  Piano  di  Sorrento,  Meta,  Mas- 
sai ubeense  

Massaluirensr 


Casola  di  Napoli,  Graonaho,  Torre  An- 
nunziata, Bosco  Tee  Cas^  

Gragnano 


| Palmo  quadralo 

Meni  i|iildr,li 

0,069644 

Metro  quadr. 

PeUni  quadrati 

1 *,383963 

\ Moggi»  di  900  Passi  quadrati 
J di  Palmi  7 1/3  di  lato.. . . 

Ellire 

0,336*86 

Etlara 

Moggia 

2,971893  i 

Moggio  di  800  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 1/3  di  lato 

0,44*344 

Id. 

*,  *578*0  ! 

Moggio  di  635  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 1/3  di  lato .... 

0,233671 

Id. 

*,479546 

Tomolo  di  625  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 di  lato 

0,414911 

Id. 

Tnwnll 

1,69680* 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 2/3  di  lato  . . . 

0,367771 

Id. 

Moggia 

2,749085 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 1/2  di  lato . . . 

0,36195* 

Id. 

4,8*1477 
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Proibirla  di  NAPOLI.  tirf.mt.iri»  rii  OSTRUUIIII!  DI  STIMI. 


JIISIIR  E LOCALI 

MISURI?  METRICHE 

COMUNI 

DENOWIVAZIONF. 

VALORE 

in 

MISI  U METKiCnZ 

DENOMINA/ IONE 

VALORE 

In 

maone  LOCALI 

I 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato  

1 

Poggio  Marino,  Ottaiano 

Vigna  di  4600  Passi  quadrali 
di  Palmi  6 di  Lato  

Tomolata  di  3600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  4 di  lato. . . 

Tomolo  di  400  Passi  quadrati 
di  Palmi  42  di  lato 

Et  lare 

0,100416 

Etlara 

Muffi* 

2,497216 

j lt  Moggio  legale  agrario  è di  10000  Palmi  quadrati. 

1IX)  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrala  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  6 di  64  Palmi  quadrati. 

ÌSel  Comune  di  Lettere,  e forse  in  qualche  altro,  ora  invalso  l'uso  di  calcolare  la  misura  agraria  antica  abusiva  sulla  base 
del  nuovo  Palmo  legalo.  In  tal  caso  il  ragguaglio  metrico  diventa  proporzionatamonto  maggioro. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palmo  cubo 

Metri  e«U 

0,048545 

Metro  cubo 

Primi  cubi 

54,010152  . 

Misure  abusive  anteriori  al  4840. 

1 Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palmo  cubo  

Mairi  cubi 

0,018331 

Melro  cubo 

Palmi  cobi 

54,552903 

Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  a 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
1 La  Canna  di  costumanza  per  lo  fabbriche  equivate  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fftoco  equivale  a mozza  Canna  cuba  abusiva. 

| Palmi  cubi  abusivi  9 '|,  fanno  la  soma  per  l'arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840 

Ettolitri 

0,658451 

1. 

Ettolitro 

Tomoli 

1,800338 

Misure  abusive  anteriori  al  484( 

'<  Tutti  i Comuni  del  Circondario 

| Tomolo 

Ettolitri 

0,553189 

Ettolitro 

Ti>*n -li 

1,807700 

t II  Tomolo  legale  ed  abusivo  si  divido  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 

| Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 

Barile ' 

1 Cardila  d'Once  27,4  43  

Ettolitri 

0.436*50 

Litri 

0,727084 

Ettolitro 

Litro 

R&rili 

2,292262  j 

Cara  (Tu 

4,375357  | 
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Provincia  di  NAPOLI.  C rcadari»  di  CtSIIU4IHI«  N fimi 


MISURE  LOCALI 

MISURI-;  METRICHE 

i;  O M U N 1 

DENOMINAZIONE 

U E NOMINATION  £ 

VALORE 
MlStai  LOCALI 

Munire  abusive  anteriori  al  484( 

L 

Miurt  da  vino. 

Vino  Equcnee 

Barile  di  50  Caraffe 

Ettolitri 

0,375016 

litri 

11.750031 

Ettolitri 

E Uoli  Irò 
Litro 

Rulli 

2,666556 

Caraffa 

1.313278 

Barile 

2,1746*3 

2.483133 
2,3763*5  j 



Caraffa  d’Once  28 

Piano  di  Sorrento 

Barile  «li  Caraffe  legali  63  1/3 

SORRENTO 

Massaluirensì. 

Barile  ili  Caraffe  6.1  , . . . 

U ,1 0 o U •>  i 

0, 12084  4 

Id. 

Casula  di  Napoli . ] 

Ch rafla  di  Once  24,675  . . . 
Barile  di  60  (Graffe 

*o!660965 

Ettolitri 

0,538415 

Litro 

Ettolitro 

1,512939 

«..ni 

1.857302 

I 

Caraffa  di  Once  33  f/?  . . . . 

0,897359 

Elioliti  i 

0,562523 

Litro 

Ettolitro 

1 

Barile  di  63  Caraffe 

Barili 

1.777704 

/ 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Barile  di  60  Caraffe 

litri 

0,89289* 

Ettolitri 

0.450019 

Litro 

Ettolitro 

Caraffe 

1.14995:1 

Strili 

2,222430 



Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0.750031 

Etiol  iln 

0,482163 

Canile 

Poco»  .Marino 

I 

Barile  di  60  Caraffe  ....... 

E Itoli  Irò 

Manli 

2,073988 

] 

1 

Caraffa  di  Once  30 

rt.803605 

Ettolitri 

0,535737 

Litro 

Ettolitro 

CtriAr 

1,2**393 
B*.  .1. 

1,866589 

Tosar.  Annunziata 

1 

. . . J 

I 

Caraffa  di  Oocc  33  1/3  .... 

0,892894 

Litro 

Caraffe 

1,149953 

Minar»  da  alio. 

CaSTELL AMMARA  DI  SlABIA,  PlANO  DI  SoR-  . 
renio,  Capri,  Anacapsi,  Agerola,  Lur 

TP.RE 

.Staio  di  Rotoli  10  1frt  pari 
a Chilogrammi  9.207.  . . , 

Ettolitri 

O.tOOSH 

Ettolitro 

Slaia 

9,949586 

Sorrento 

Cogno  di  Botoli  15  4/?,  puri 
a Chilogrammi  4 3.SIO. . . 

Staio  di  Botoli  16,  pari  a 
Chilogrammi  4 *,256  ..... 

MaSSALURRENSE 

0,454216 

Iti 

Cogli  I 

6,613057 

0,45609* 

Id. 

Stria 

6,406399 

11  Barilo  ledale  è dì  60  Caraffe. 

1*  Barili  fanno  una  Botto. 

' rìSÌAÌS1 dirttalto?*  VÌ"°  ‘°nU  "UC,li  4el  '«*“»•  * “0“  <*•  dove™»  eonleriore,  e non  s0rv011u  r„c 

1 s%"i  sjaìr di  olio  chu  devo  *» — 5ia.om.  molrico  1 

PESI 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 



Rotolo  

Libbra  ...  

Chilotr<uu».i 

0,890997 

Chilogramma 

Rotoli 

4 ,4  22338 

Libbre 

3,447605 
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Circondario  di  €iSTELU«H\RE  DI  STAllA 


Secondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantora. 

Il  Rotolo  è di  Once  33  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccole. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappolo  in  20  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

1 farmacisti  dividono  l’Oncia  in  IO  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini. 

Dramme  1 '|,  fanno  11  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  dnlla  lana. 

i Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci,  sì  usavano  pure  Rotoli  speciali  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 
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CIRCONDARIO  DI  POZZUOLI 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

VALORE 

VALORE 

nENO.MIN  A/.IOM! 

la 

DEM7MINAZIORE  in 

MUORE  mete  icar 

. MUORE  LOCALI 

COMUNI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  spronilo  la  legge  ilei  1810. 


Tutti  i Comuni  dei.  Cibcondaeio 


Canna  . 
l’alino . 


Misure  atnuire  anici  eri  al  1840 


Tutti  i Comuni  del  Cibcondìeio 


1 Canna. 
I Palmo 


M.Ui 

2,645503 

Metro 

0,264550 

Id. 

1. 

Utlrl 

2,409360 

Metro 

0,203670 

Id. 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


Gannii 

0.47*077 

i'-i ... 

3, 792619 


La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi. 

Il  Palmo  legale  segue  la  divisiono  docimalo. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Secondo  l'uso  abusivo  anterioro  al  1840  la  Canna  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  1?  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catone  fanno  un  Miglio. 

Como  base  della  misura  agraria  usavasi  puro  in  diversi  Comuni  un  Passo  da  terra  di  Palmi  7 •/»• 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  sfrondo  la  legge  del  1840. 


Tdtti  i Comuni  del  Circondario 


Moggio . . .... 
Palmo  quadrato. 


AC. 998684 

Metri  <|ui4rw« 

0,069987 


Ellara 

Metro  quadr. 


Moggia 

0,1 42884 

Palati  i|U4^nu 

I 4,288400 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Pozzuoli,  Piami»*,  Solcavo . Baiano  di 
Iscbia,  Forno  dTsciiia,  Testaccio  di 
Ischia,  Vbntotbne,  Cbiaiano,  Casamic- 
ciola,  Pbocida,  Lacco  Ameno,  Mabano 
di  Napoli 

Seiikaba  Fontana 


| Palmo  quadralo 

Meli»  <|tl idrati 

0,069522 

Metro  quadr. 

Palmi  quadrili 

14,383963  : 

^ Moggio  di  900  Passi  quadrali 
| di  Palmi  7 ’/,  di  lato  . . . 

EtUr* 

0,336486 

Ellara 

2,97189.1 

| Moggio  di  625  Passi  quadrali 

di  Palmi  7 ’/,  di  lato  . . . 

0,233674 

Id. 

4,279526 

Il  Moggio  legalo  è di  10000  Palmi  quadrati. 

I imi  Palmi  quadrati  togati  Tanno  la  Canna  quadrata  legalo. 

La  Canna  quadrata  abuaiva  A di  64  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  4840 
Tutti  i Comuni  del  Cibcondaeio I Palmo  cubo 


Metri  cab! 

0,018515  Metro  cubo 


Pillai  t.M 

54.010152 


30 
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Provincia  di  NAPOLI. 


Circondario  di  Pii  ZZIMI. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DE»0MlfUZ105E 


VALORE 
«CU  MCTBICU 


MISURE  METRICHE 


DENOMlfU/IONE 


VALORE 

la 

«ltt'U  LOULI 


j 

11  Barile  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

1 pesi  indicati  nelle  misure  da  vino  «odo  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pjsi  indicati  nelle  misure  da  olio  soqo  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  case  contenersi,  poiché  nel  sistema  metrico 
impeli  tono  l'olio  si  misurava  a peso  e nou  a capacità. 

PESI 


Tvrn  i Comuni  oti  Ci»cond»«io . 


^ Rotolo. 
) Libbra 


Clulo|rmn>mi 

0390997 

0,390769 


Chilogrammi 
Id. 


Rotoli 

4,4*2338  | 

Lifckr. 

3,1 17605  I 


fecondo  la  legge  del  1840  cento  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Il  Rolulo  è di  Once  33  '|,  e ai  divido  in  1000  Trappesi. 

La  Libbra  si  divìde  in  1?  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  abusivo  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanuo  un  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

1 gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Curato  in  4 Grani. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 

l'Obolo  in  10  Acini.  i*. 

Dramme  1 *|t  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  Canno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  della  lana 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  ai  usavano  pure  Rotoli  speciali  di  Onea  SO,  34.  39,  42,  44,  48,  32,  56 
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PROVINCIA  DI  NOVARA 


CIRCONDARIO  DI  NOVARA 


MI  Siili:  IH  LUNGHEZZA 


Tctti  i Cornisi  del  Circondario 


Mandamenti  di  Orta  e Gozzano. 


Cozzano  

Mandamento  di  Abusa 


Trabucco  milanese 

Trabucco  novarese  

^ Braccio  milanese 

Braccio  lungo  novarese. . . . 

Braccio  corto  novarese 

/ Braccio  da  legnante 

Braccio  da  cotone 

Tesa 

^ Braccio  da  legname 

Braccio  da  panno 

' Braccio  da  seta  

j Braccio  da  seta 

| Braccio  da  panno  e tela. . . 
I Braccio  da  seta  


Metri 

9,614  4 40 

Metro 

9,895680 

Iti. 

0,594936 

Id. 

0,668787 

ld. 

0,594484 

Id. 

0,606413 

ld. 

0,593940 

Id. 

4,414496 

Id. 

0,610810 

ld. 

0,680600 

Id. 

0,540150 

Id. 

0,598t44 

Id. 

0,669309 

ld. 

0,597000 

Id. 

1 

Trabucchi 

0,384979 

0,353897 

Br««ia 

t, «80859 
4,495914 
1,907795 
1,619586 
1,685715 

T.i, 

0,706965 

Braccia 

1,637170 


I Trabucchi  si  dividono  in  6 Piedi, 

il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi,  e servono  specialmente  di  base  alle  misure  agrarie.  Talora  si  fa  anche  qualche  uso  dol  Trabucco 
piemontese. 

II  Braccio  milanese,  il  Braccio  lungo  ed  il  Braccio  corto  novaresi,  ed  il  Braccio  da  legname  si  dividono  in  12  Once, 

l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Àtomi. 

11  Braccio  da  cotono  si  divide  in  Metà,  Tomi,  Quarti,  ecc. 

Il  Braccio  milanese  si  usava  specialmente  per  le  opere  d'arte,  e serviva  di  base  alle  misure  dì  superficie  e di  volume  ad 
esse  relative. 

Il  Braccio  lungo  novarese  si  chiama  anche  da  tela  o da  panno  in  correlazione  all’uso  cui  si  adopera. 

Per  la  stessa  ragione  il  Braccio  corto  si  dice  anche  Braccio  da  seia. 

Il  Braccio  detto  da  legname  si  adopera  in  generale  por  lo  opere  d'arte,  a principalmente  per  servir  di  base  alla  cubatura 
dei  muri. 

Il  Braccio  da  cotono  si  usa  esclusivamente  per  le  stoffe  di  cotone 

ha  Tesa  eguale  a 28  Once  dì  quelle  del  Braccio  da  legname,  si  adopera  per  la  cubatura  della  legna  da  fuoco. 

Il  Braccio  da  legname  di  Orta  si  divide  in  12  Once,  ed  era  poco  usato  nel  Comune  di  Gozzano. 

I.e  Braccia  da  panno  e da  seta  si  dividono  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  ecc. 
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Cù*<Mti!am  di  \trttU. 


COMI)  N 1 

MOTE  LOCALI 

MOTE  METRICHE 

1 valore 

DENOMINAZIONE  . it. 

OCROMINAZIOME 

VALORE 

la 

■lltftl  LOCALI 

1 1 

misi  ri:  ni  siPF.iiFir.iE 

Ti  tti  i Comuni  dii.  Circondario 


Pertica  milanese 

I Trabucco  milanese  quadrale 

l Moscio  novarese 

I Staio 

i Trabucco  novarese  quadrai- 
j Braccio  novarese  quadrato 

I Braccio  d'asse  . . 

I Braccio  milanese  quadralo . 

Quadretto  superficiale  mila- 
nese  


Mandamenti  di  Orta  e Gozzano. 
Mandamento  di  Borgo  Vercelli 


Braccio  quadralo  o quadrello 
Giornata 


Ai« 

6.5*50» 

MOn  nu*4r»ii 

6,817895 

... 

30,660355 

3,8393*4 

Mrlri  <|«*Jr*4» 

7,98*467 

0,367494 

1,469976 

0,353949 

4,445798 
0,373089 
36, *89246 


Ara 

Metro  qaailr 
Ara 
ld 

Metro  quail  r 
l<l. 

Id. 

ld 

ld. 

Id 

Etlara 


FerlUlie 

0,15*784 

Tnkuecln  qoidr. 

0. 14667 .1 

Moggi. 

0,  “3261 5 

Slai* 

0,260923 

Tntnrrbi^iiailr. 

0 4*5*43 

Brari  I»  quali)  !«• 

*,7*1134 

Brarria  A'*»**- 

0,680*83 

Arar  ni  ijuiSril' 

*,8*5*63 

Qim  Irai  li 

0,706316 

*,680325 

Clomala 

2,74053*1 


La  Pertica  milanese  si  divide  in  £4  Tavole, 

la  Tavola,  che  è di  4 Trabucchi  quadrati,  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  di  Tavola  in  12  Once  di  Tavola, 
l’Oncia  di  Tavola  in  12  Punti  di  Tavola. 

Le  Pertiche  e le  Tavole  sono  misure  agrarie.  I Trabucchi  ed  i Piedi  quadrali  sj  usano  per  oggetti  d’arte;  e per  gli  stessi 
oggetti  si  adoperano  i Quadretti,  che  sono  di  4 Braccia  quadrate. 

11  Moggio  novarese,  misura  agraria,  anticamente  divideva*!  in  1 Pertiche,  c da  ultimo  in  8 Slaia,  e lo  Staio  in  12  Tavole, 
la' Tavola,  di  4 Trabucchi  quadrati,  divide*»  in  12  Gettate-Piedi, 
la  Gettata-Piede  in  12  Gettate-Onci*, 
la  Gettata-Oncia  in  12  Gettate-Punti. 

Il  Prn  ciò  d’asse  equivale  a 4 Braccia  quadrate  novaresi,  e raffigura  un  rettangolo  di  4 Braccia  di  lunghezza  ed  uno  di  al- 
tezza. Pei  legnami  resinosi  il  Braccio  d'asse  ò rappresentato  da  un  rettangolo  che  ha  5 Braccia  dì  base  ed  uno  di  altezza. 
Per  le  assi  da  imballatore  il  Braccio  d'asse  ha  3 Braccia  di  lunghezza  ed  uno  di  larghezza- 

li  Moggio  novarese  è qui  ragguagliato  colle  misure  metriche  conformemente  al  valore  del  Trabucco  lineare  di  Novara  che 
gli  serve  di  base,  e cho  equivale  a M.  2,82563. 

Il  Moggio  novarese  e le  sue  suddivisioni  servono  in  generale  per  la  misura  dei  terreni;  e quando  si  adopera  la  Pertica  mi- 
lanese, invece  di  Piede.  Oncia,  ecc.,  si  adoperano  le  denominazioni  di  Gettata- Piede,  Gettata-Oncia,  ecc. 

In  alcuni  Comuni  il  Moggio  di  Novara,  invoco  di  dividersi  in  4 Pertiche  oppure  in  8 Staia,  si  considera  come  composto  di 
4 Pertiche  e 16  Tavole  milanesi;  od  in  altri  termini  si  divide  in  8 Staia  di  14  Tavole  milanesi  ciascuno,  essendo  andata 
in  disuso  in  quei  Comuni  la  Tavola  di  Novara.  Questa  Tavola,  quattordicesima  parte  dello  8taio  o della  Mezza  Pertica 
novarese,  si  trova  infatti  essere  dì  Are  0.273753  e può  riguardarsi  come  un  valore  approssimativo  della  Tavola  milanese,  il 
cui  valore  è di  Are  0,272715. 

Il  Quadretto  o Braccio  quadrato  d’Orta  serve  per  le  opere  d’arte. 

La  Giornata  di  Borgo  Vercelli,  misura  dei  terreni,  corrisponde  alla  superficie  di  96  Tavole  di  Piemonte,  e si  divida  in  8 Staia. 
Lo  Staio  corrisponde  a 12  Tavole  piemontesi  ed  equivale  ad  Are  4,561152. 


Tutti  ì Comuni  del  Circondario 


MISURE  DI  VOLUME 

Braccio  mil  anese  cubo 
Braccio  da  legname  cubo 

Tesa  da  legna 

Moggio  da  carbone 

Spazzo 


Mtirl  cubi 

0.240577 
0,*i*780  j 
*,8301** 

0, *254  00 
■ • 4,7822*0 


Metro  cubo 

la. 

ia. 

ld. 

ld. 


Sr»ccu  «ub« 

*,7*88*8 

*,*88730 

Tr»«  4*  l«fn* 

0,3533*4 

4,4*2*70 

fp»U4 

0,564090 
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Provincia  di  NOVARA. 


Circondario  di  NOV^B  A. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 
misi  n Mirami!* 

I ILLUMINA  noto 

1 Mandamenti  di  Olia  c Gozunu 

Braccio  da  legname  cubo.  . . 

Malli  cnlit 

0,4*7886 

Metro  cubo 

Bracò»  da  lejn,  e. 

4,388151 

'o"i78305 

Spano. 

1,749193 

Id 

Mandamento  di  Borgo  Vkvcelli 

ì 

Tesa  da  fieno 

5,041367 

Id. 

Tr,. 

0,198359 

11  braccio  ni j lanose  cubo,  dello  anche  Quadretto  di  volume,  ni  applica  agli  oggetti  d'arte. 

Il  Braccio  da  legname  cubo  ha  per  base  lineare  il  Braccio  da  legname  di  Novara. 

La  Tosa  da  legna  combustibile  e il  cubo  della  Tesa  lineare  di  28  Once.  Per  la  misura  della  legna  verde  si  adopera  un’altra 
Tesa  da  legna  che  rappresentata  da  un  Parallelepipedo  rettangolo  di  cui  due  spigoli  contigui  sono  ciascuno  di  28  Once 
del  Braccio  novarese,  ed  il  terso  spigolo  è ili  30  Once  dello  stesso  Braccio. 

11  volume  di  questa  'lesa  è di  Steri  3.032273. 

Lo  Spasso  à un  cubo  il  cui  lato  à 24  Once  del  Braccio  di  Novara. 

Lo  Spazzo  di  Borgo  Vercelli,  misura  per  la  legna  da  bruciare,  #>  un  cubo  il  coi  lato  è 28  Once  dol  Piede  piemontese. 

La  Tesa  da  fieno  e Li  Tesa  cuba  di  Piemonte  si  impiegano  nella  misura  del  fieno  e della  paglia,  e si  dividono  in  5 Piedi  di 
Tesa  cuba;  il  Piede  si  divide  in  8 Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  !2  Atomi. 


MISURE  ni  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Umili  ri 

1,8479*9 

Ettolitri 

1,4647*9 

Decalitri 

1,580911 

Decalitro 

Stai* 

O,5t70C7 

Ettolitro 

SmcMI 

0,790681 

i 

Emina  novarese 

Decalitro 

L-mn* 

0,63*547 

1,584065 

1,607090 

*,434600 

Id. 

Siili* 

0.631287 

Id. 

0,64*470 

Staio 

Id 

0,410745 

Mandamento  di  àrona  

Sacco  di  Pallanza  . . 

EUoliiri 

4,454980 

Ettolitro 

Àitcbi 

0,107335 

Boaco  Viacr.iu  ...  

Emina  piemontese 

Litri 

*3,054974 

Id. 

Enaln* 

4,337459 

Lo  Staio  milanese  si  divide  in  i Quartari, 

* il  Quartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  in  4 Quartini. 

Otto  Staia  fanno  il  Moggio. 

11  Sacco  novarese  si  divide  in  8 Emine, 
l'Emina  in  16  Coppi. 

Questo  misuro  sono  ragguagliate  alle  metriche  secondo  le  Tavole  pubblicate  sotto  al  1°  Regno  d'Italia  pel  dipartimento 
dell’Agognn. 

Tanto  lo  Staio  di  Gozzano  come  quello  di  Orti  si  dividono  in  1 Quartari, 
il  Quartaro  ai  divide  in  1 Coppi. 

Otto  Staia  fanno  un  Sacco. 

| Lo  Staio  di  Arona  si  divide  in  2 Emine, 
l'Emina  si  divido  in  MeU,  Quarli,  ccc. 

! Sei  Staia  fanno  un  Moggio. 

Il  Sacco  di  Pallanza,  usalo  in  Afona  unicamente  per  la  misura  del  riso,  si  divide  in  8 Stari, 
lo  Staro  in  2 Emine, 
l’Emina  in  Mota,  Quarti,  occ. 

Nel  Mandamento  di  Arona  usavasi  anticamente  sotto  il  nome  di  Storie o di  Arena  una  misura  di  5 Staia  equivalente  ad  Et- 
tolitri 1,2173. 

L'Emina  piemontese  in  Borgo  Vercelli  si  divide  in  16  Coppi. 

Sei  Emine  fanno  il  Sacco.  . 

Nel  Comune  di  Castelletto  Sopra  Ticino  si  fa  uso  per  la  vendita  dei  cereali  al  minuto  dalla  frazioni  */«••  V»**  V#*  «•B®  sta,° 

di  Milano. 
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MISI  HE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Brenta  milanese 

Ettolitri 

0,755544 

EUolilro 

Brenta  novarese 

0,546797 

ld. 

Tutti  i Compiti  del  Circondario 

1 Pinla 

LUri 

1,518880 

Brenta  da  lati. 

E!i»liiri 

0,729063 

Ellolilro 

Boccale 

Litri 

0,759440 

Litro 

Libbra  da  olio 

0,352700 

ld. 

Trfxate,  Casalvolone 

Boccale 

0,976453 

ld. 

Galliate 

Boccale 

0,922170 

ld. 

Romentino 

Boccale 

0,867932 

!d. 

Mandamento  d’OitTA 

Boccale 

1,028200 

ld. 

0,917700 

ld. 

Mandamenti  di  Urta  e Gozzano 

Libbra  da  olio 

0,374200 

ld. 

49,306931 

A BONA 

Boccale 

0,899240 

Liln) 

Mandamento  di  àrona 

Boccale 

0,899328 

ld. 

Brrut* 

<,323550 
1,8  28832 

Pi  me 

0,654379 

brente 

1,3746*4 

Boreali 

1.3(6759 

labbi-t  di  uliu 

9835571 

Boccali 

1,024140 


1,152164 

0,972574 

1,089681 

Lilibre  da  olio 

5,674368 

Berntr 

2,028115 

Deuili 

1,112050 

1,111944 


Tutti  i Comuni  del  Cucondirio  . 


i Libbra  grossa  milanese , . 
Libbra  piccola  milanese  . 


La  Brenta  milanese  ni  divide  in  96  Boccali. 

La  Brenta  novarese  da  vino  si  divide  in  36  Pinte, 

La  Pinta  In  2 Boccali. 

La  quarta  parte  della  Brenta,  ossia  una  misura  di  9 Pinte  o 18  Boccali,  dicesi  Mina. 

La  Brenta  poi  latte  è di  96  Boccali  eguali  a quelli  della  Brenta  da  vino,  e si  divide  in  3 Stala,  ciascuno  dei  quali  è di  32 
Boccali. 

La  Libbra  da  olio  è una  misura  speciale  per  tal  liquido,  e si  divide  in  Metà,  Quarti  e Ottavi. 

Il  valore  metrico  delle  Brente  milanese  o pavese  ò indicato  conformemente  alle  Tavole  del  1P  Kogno  d'Italia. 

Il  ragguaglio  delle  misuro  novaresi  pei  liquidi  è indicato  conformemente  alla  rettificazione  fattane  dal  Consiglio  della  Città 
di  Novara  nel  183».  secondo  la  quale  il  Boccale  deve  contenere  28  lineo  di  peso  novareso  di  acqua  distillata  alla  sua  mas- 
sima densità;  e differisce  cosi  alcun  poco  dall'indicazione  dello  Tavole  del  1 808  che  assegnano  al  Boccale  novarese  una 
capacità  eguale  a quella  del  Boccale  milanese.  Litri  0,787,  e quindi  alla  Brenta,  quella  di  Litri  56,6658. 

il  Boccale  di  T reca  te  e Casalvolone  6 di  */B<  della  Brenta  da  vino  di  Novara. 

II  Boccale  di  Galliate  è usato  solo  per  la  vendita  del  vino  al  minuto;  mentre  per  la  vendita  airingrosso  è usata  la  Brenta 
novarese. 

Il  Roccale  di  Romentino,  usato  pure  per  la  vendita  del  vino  al  minuto,  ^ V«  della  Brenta  di  Novara. 

I Boccali  di  Novara,  Casalvolone,  Galliate  e Romentino  sono  tra  loro  come  i numeri  14,  18,  17  e 16. 

In  Orla  48  Boccali  fanno  la  Brenta,  e dicasi  Emina  una  misura  di  12  Boccali,  eguale  al  quarto  della  Brenta. 

In  Gozzano  la  Brenta  ù di  Gi  Boccali,  e si  divido  pure  in  4 Emine, 

PEinina  in  16  Boccali. 

La  Libbra  da  olio,  misura  di  capacità  già  usata  in  Orla  e Gozzano,  ò andata  in  disuso,  essendo  invalsa  l'abitudine  di  vendere 
l'olio  a peso. 

La  Brenta  torinese  usata  in  Borgo  Vercelli  si  divide  in  36  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali. 

In  Arena  64  Boccali  fanno  la  Brenta. 

Nei  Comuni  del  Mandamento  di  Arena  ai  usano  egualmente  le  misure  novaresi,  le  milanesi  e lo  locali.  La  Brenta  usata  nel 
Mandamento  di  Arena  si  divide  egualmente  in  64  Boccali,  come  quella  usala  nella  Città  di  Arena.  11  Boreale  del  Manda- 
mento, di  alcun  che  superiore  a tinello  della  Città,  si  divide  in  4 Quartini.  Bue  Boccali  fanno  una  Pinta. 


riiiliigriniHii  Likhrf 

0,762517  Chilogrammi  1,311446 

0,326793  ld.  3,060041 
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Provincia  di  NOVARA, 
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Circondario  di  ffOUI.l 


ihmì 

| 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

OK.NOMItVA7.lONF: 

Neh 

DENOMINAZIONE 

VAI. OHE 
in 

MISURE  LOCALI 

i 

1 

Rubbo  milanese 

Chilogrammi 

8.169826 

Ghilogramina 

tubili 

0,122402 

1 

Rubbo  novarese 

8,1  36850 

ld. 

0,144898 

Lilibra  piccola  novarese .... 

0,345174 

ld. 

Libbre 

3,074444 

Titti  i Concili  del  Cibcokdiem 

Libbra  grossa  novarese 

0,759439 

ld. 

1,316761 

Libbra  da  pesci 

0,813685 

ld. 

1,448977  i 

Libbra  di  marco 

0,354495 

ld. 

4,836940 

1 

Libbra  farmaceutica 

0,307400 

ld. 

3,453094  ! 

! Mandamenti  di  Orta  e Gozzano 1 

Libbra  d’Orta 

0,345300 

ld. 

4,896034 

Libbra  grossa  

0,805700 

Id. 

1.441156 

! Dohco  Veicilli 

Libbra  torinese 

0,368880 

Id. 

2,71001 0 

La  Libbra  grossa  di  Milano  9Ì  divido  in  28  Once;  e la  Libbra  piccola  di  Milano  in  1?  delle  stesse  Once, 
l'Oncia  si  divide  in  8 Ottavi, 
l’Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani , 
il  Grano  in  24  Granolti. 

La  Libbra  grossa  di  Pavia  si  divide  in  28  Once;  la  Libbra  piccola  di  Pavia  in  12  delle  stesse  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

La  Libbra  piccola  di  Novara  si  divide  in  12  Once;  la  Libbra  grossa  di  Novara  6 di  28  delle  stesse  Once. 

La  Libbra  da  pesci  ò di  30  delle  stesse  Onci’,  e si  divide  in  Metà  e Quarti. 

L’Oncia  comune  alle  Libbre  novaresi  si  divide  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granotti. 

25  Libbre  piccole  fanno  un  Rubbo. 

100  Libbre  grosse  fanno  un  fascio. 

La  Libbra  di  Marco  usata  dagli  orefici  si  divide  in  12  Once.  Otto  di  queste  Once  formano  il  Marco.  L’Oncia  di  Marco  si 
divide  in  24  Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granotti. 

4 Grani  di  Marco  fanno  il  Carato. 

La  Libbra  farmaceutica  piemontese  si  divide  in  12  Once. 

TOncia  in  8 dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Grani. 

La  Libbra  d’Orta  si  divido  in  12  Once,  l’Oncia  si  suddivide  corno  quella  di  Novara. 

La  Libbra  grossa  di  Orla  A di  28  delle  stesse  Once. 

La  Libbra  torinese  usata  in  Borgo  Vercelli  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi  x 
l’Ottavo  in  3 Denari, 

11  Denaro  in  24  Grani  t 
il  Grano  in  24  Granotti. 

25  Libbre  fanno  il  Rubbo. 
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CIRCONDARIO  DI  BIELLA 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

prima  del  1818 


Piede  Liprando 

Metri 

0,513766 

Metro 

Piedi  itpnndi 

1,946411 

Trabucco 

3,08459G 

Id. 

Trabucchi 

0,34*404 

Piede  manuale 

0,34454  1 

Id 

Piedi  manuali 

4,949611 

Raso 

0,59939* 

Id. 

Rati 

1,668352 

Piede  legale  

0,494561 

Id. 

Predi  legali 

3,418088 

Tesa 

1,744553 

Id 

0,583943 

posteriormente  al  4818 


Crevacuore,  Ailocbe,  Caprile,  Curino, 
Fleccbu,  Guardabossoni  , Pian  ceri  , 


Il  Piede  liprando  o piemontese  si  divide  ìd  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti , 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Sei  Piedi  formano  il  Trabucco. 

Il  Piede  manuale  è di  8 Once  del  Piede  suddetto. 

Il  Raso  si  divide  in  Metà,  Temi,  Quarti,  Ottavi,  eec. 

Il  Piede  legale,  poco  usato,  è di  Once  6,  Punti  IO  del  Piede  liprando. 

La  Tesa  di  40  Once  del  Piede  si  divide  in  5 Piedi  manuali. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio,  misura  itineraria. 

Il  Rrazzo  di  Crevacuore  serve  per  la  misura  dei  panni. 

Il  Braccetto  por  la  misura  delle  stoffe  in  seta. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

prima  del  4818 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


i Piede  quadralo 

) Trabucco  quadralo 


Tarda. . . 
Giornata  . 


Metri  quanti 

0, £63956 
9,504*00 
38,009599 
38,009599 


Melr.  quadr. 
Id 
Ara 
Ettara 


I Piede  piemontese 

Metri 

0,514403 

Metro 

1 Trabucco 

3,086440 

Id. 

] Piede  manuale 

0,344935 

Id. 

j Raso 

0,600437 

Id. 

/ Piede  legale 

0,494944 

Id. 

( Tesa 

4,71*678 

Id. 

1 Brazzo  o Braccio 

0,685870 

Id. 

( Brace  elio 

0,514403 

Id. 

Ti.dt 

t.9(4000 

Irab-.i.  c Si 

0, 394000 

Piedi  manuali 

£.946000 

Dui 

4, 666480 

Piedi  legali 

3,443856 

Tra 

0.583100 

Bnccie 

4,458004 

Bracci  li 

4,944000 


Piedi  quadrai 4 

3,788517 

Trabucchi  quidr. 

0,(05437 

Tattile 

4,630914 

Giornale 

*,630914 


Tutti  i Commi  dii  Cncomuaio. 


dof io  il  1818 


Metri  quadrati 

Piede  quadralo 0,464614 

Trabucco  quadralo 9,545987 

Tavola 38,403948 

Are 

Giornata i 38,103948 


.Metro  quadr. 
Id. 

Ara 

Eliara 


Piedi  ipidraii 

3,77»  136 

Trabucchi  quadr. 

0,404976 

T»t»le 

2,624400 

Giornale 

4,641400 
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ProTfnefa  di  NOVARA. 


Circondario  di  I1ELM- 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

1 VALORE 

In 

M lucri  »mic« 

DI'.  SOM  IN  AZIONE 

VALORE 

in 

W1IPU  LOCALI 

i l 

La  Brenta  di  Crevacuore,  misura  da  vino,  si  divide  in  50  Finte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Quartini. 

La  Brenta  di  Masserano,  misura  da  vino,  si  divide  in  25  Pinta. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Crevacuore,  Ailociie,  Caprile,  Cirino, 
Flecchia  , Guarda bossone , Piangeri, 
PoSTUA 


PESI 

primo  del  4818 


Rubbo 

Libbra 

Libbra  modica  . 
Marco 


dopo  il  4 84  8 


Chilogrammi 

9,42)1(3 

0,368845 

0,307370 

0,248896 


Chilogrammi 

ld. 

Id. 

Id. 


■«MI 

0,108447 

Libbre 

744470 

3,253404 

Marchi 

4,066755 


Rubbo 

Chilogrammi 

9,221995 

Chilouramraa 

Riabbi 

0,108436 

Libbra 

0,368880 

Id. 

Libbre 

2,740910 

Libbra  medica 

0,307400 

Id. 

3,253092 

Marco 

0,243920 

Id. 

Marchi 

4,066365 

Libbra. 

0,331992 

Id. 

Libbra  1 

3,0)4123 

Il  Rubho  è di  25  Libbre.  La  Libbia  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 

TOttavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Granò  in  24  Granotti. 

La  Libbra  medica  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Grani. 

11  Marco  è di  8 Once  della  Libbra  mercantile  di  Tortaio, 
l'Oncia  di  24  Denari, 

11  Denaro  di  24  Grani, 
il  Grano  di  24  Granotti. 

4 Grani  fanno  il  Carato  o si  usava  per  le  gemme. 

La  Libbra  di  Crevacuore  si  divide  in  12  Once, 
l’Onda  in  24  Bonari, 
il  Denaro  in  21  Grani. 

25  Libbre  fanno  il  Rubbo. 
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MISURE  LOCALI 

iissjitE  ii;  iRicnr. 

c o H i;  n i 

DfcftOMI.v.lZtOnE 

VALORE 

la 

M LI  L'Ut  KtrTAlCU 

VAUMtC 

in 

MlzUBE  UX.U.I 
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MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  di  Milano 

Moiri 

0,594936 

Mei  ré 

(r*ui> 

1,680852 

Braccio  da  panno  di  Novara 

0,668787 

ld. 

1,4952* * 

Ttiri  i Comi-m  ml  Ciucnraaaio  ...... 

Id. 

Braccio  da  scia  di  Novara. 

0,524*8* 

*,907725 

1 

Braccio  da  tela 

0,718883 

Id. 

*,3910*9 

Ti  in  i Comm  dzl  Cmcofnuiuo  meno  ( „ 

Pattammo  e il  Mandamento  dì  Bakkio  l sP*il° 

4,983144 

Id. 

Spini  l 

0,50*256 

Trabocco  milanese 

2,61  IMO 

Id. 

Tribucchi 

0,382979 

IVuumkso  e Mandamento  di  Barolo  . ..< 

Spazzo  

1,78*809 

Id 

Spini 

0,56028» 

Braccio  da  panno 

0,69*092 

,d 

Bracci* 

* ,**0730 

Braccio  da  scia.  

0,537096 

ld. 

1,861866 

Il  Braccio  milanese,  ii  Braccio  da  panno  e quello  da  seta  di  Novara  ai  divider 

o in  19  Once 

l'Oncia  in  12  Punti* 
il  Punto  in  12  Atomi 
Il  Braccio  da  tela  si  divido  in  Ottavi. 

Il  Braccio  milanese  *i  dice  Braccio  da  legname  e si  adopera  nella  misura  di  muri,  delle  pìetrt 

da  taglio,  eoe. 

n 

Lo  Spazzo  è di  40  Once  del  Braccio  milanese,  e si  divide  in  Ottavi. 

Il  Trabucco  milanese  ai  usa  per  la  misura  dei  terreni,  e sì  divide  in  6 Piedi , 

il  Piede  in  12  Once, 
TOncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Àtomi 

Lo  Spazzo  che  si  usava  :n  PaJIanzerm  o nel  mandamento  di  Banoio  è d;  3 Braccia  milanesi,  e serviva  per  la  misura  dei  terreni  1 

. é'<  altre  vuperficie,  a per  le  alture  ili  volume 

MISURE  1)1  SUPERFICIE 

. Braccio  da  legname  s aperti - 
\ ciale 

Moiri  quadriti 

*,**5798 

Metro  quadr. 

0,706316 

fcTri  i Comuni  sei.  Chconmmo  

Spazzo  superficiale  ........ 

3,93*77* 

ld 

Spinai  taptfftr. 

0,25*27*  [ 

Staro 

15,731083 

Ara 

Stiri 

0,063365 

Pertica  milanese  

6,5*5179 

ld. 

Refluii* 

0,*  32781 

PaLumevo  e Mandaimnio  di  B*roio  - . 

Spazzo  superficiale  

SUlri  quadriti 

3,1855*1 

Metro  quadr 

Spimi  «uperdc 

0,313918 

1 Slaro 

ATI 

14,74217$ 

Ara 

Stiri 

0,078480 

Il  Braccio  da  legame  superficiale.  eguale  al  Quadretto  superficiale  di  Milano,  corrisponde  a t 
Lo  Spazzo  superficiale  si  impiega  nella  misura  des  terreni,  delle  superfi*  ie  delie  Tavole  di  !»» 

Braccia  milanesi  quadrate.  1 

eno  e dell©  onere  iti  pietra.  1 

£ il  quadrato  dello  Spazzo  lineare  di  40  Once  del  Bracco  di  Milano. 
< 400  Spazzi  superficiali  fanno  lo  Staro,  misura  aerini 

La  Pertica  milanese  si  divide  in  24  Tavole, 
! La  Tavola  in  12  Piedi  di  Tavola, 

* il  Piede  in  12  Once  di  Tavola, 

j l’Oncia  in  12  Punti  di  Tavola- 

La  Tavola  corrisponde  a 4 Trabucchi  quadrati. 

| Lo  Spazzo  superficiale  di  Vogogna,  misura  agraria,  che  si  usava  in  Pallanzeno  e nel  mandamento  di  Bannio 

corrisponde  a 1 

1 l*  Braccia  quadrate  milanesi. 

l.o  Stara,  misura  Agraria,  6 iti  *00  Spaiti  superficiali- 

MISURE  DI  VOLUME 

i i Spirto  cobo 

Suri 

7.799462 

Stero 

spini  cubi 

0,1  2821  9 

Tutti  i Comici  dii.  Circondario 

; Spazzo  pieno  

' Braccio  da  legname  cubo 

3,89958* 

0,210577 

i 

ld. 

ld. 

Sparti  pieni 

0,256*38 

Bracci»  r»b* 

4,748848 

1 

Digitized  by  Googft 
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Provinola  «il  NOVARA. 


Circwubn*  D11L’0S$®14. 


Pallanzeno  e Mandamento  di  Bannio 


Spàzio  i *W 


S’rj! 

5,685580 


VALORE 

ia 

■ t4f.  il  LOCU.1 


Ipani  tsM 

0,175883 


Lo  Spano  cubo,  usato  in  Lutto  il  Circondano,  ha  por  lato  lo  Spazzo  lineare  di  40  Once  del  Braccio  di  Milano. 

1.0  Spazzo  pieno  si  usa  per  la  misura  della  legna  da  fuoco,  e corrisponde  al  volume  di  un  Parallelepipedo  rettangolo  che 
ha  per  base  uno  Spazzo  quadralo  e per  altezza  un  mezzo  Spazzo,  ossia  20  Once  del  Braccio  milanese. 

1.0  Spazzo  cubo  di  Pallanzeno  ha  per  lato  36  Once  del  Braccio  milanese,  ossia  tre  Braccia  lineari  di  Milano. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  (ÌLI  AR  DI 


Titti  i Comuni  del  Circondario 

Palla  meno  e .Mandamento  di  Bankio. 


t Staio  ....  ; 

Ettolitri 

0,355000 

Decalitro 

! Moggio 

5,961340 

Ettolitro 

I Staio 

0,337461 

Decalitro 

Lo  Staio  deU'Ossola,  misura  pei  cereali,  si  divide  in  2 Emine, 
l'Emina  in  2 Quarteroni, 
il  Quarterone  ìn  8 Coppi'. 

13  Emine,  ossia  Staia  6 '/,  fanno  una  Soma. 

Il  Moggio  serve  per  la  misura  del  Carbone. 

Lo  Staio  o Staro  di  Pallanzeno  si  divide  in  2 Emme. 
l'Emina  in  2 Quarteroni. 
il  Quarterone  in  6 Coppi. 

13  Emine,  o Staia  6 7,  fanno  una  Soma. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Conciti  del  Circondario Brenta. 

Pallanzeno  c Mandamento  di  Barnio  . Brenta 


La  Brenta  deU'Ossola  ai  divide  in  3 Emine, 
l'F.ir.ina  in  2 Quarteroni. 
il  Quarterone  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Quartini. 

I.u  Brenta  di  Pallanzeno  si  divide  in  4 Quarteroni, 
il  Quarterone  in  12  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Quartini. 


Brenta 

EUohln 

0,539913 

Ettolitro 

Brenta 

0,566658 

Id. 

Libbra  di  <3  Once 

CMIaf  amen. 

0,336793 

Chilogrammo 

Libbra  di  14  Once 

0,381359 

Id 

Libbra  di  46  Once 

0,435734 

ld. 

Libbra  di  28  Once 

0,762517 

Id 

Libbra  di  33  Once 

0.871448 

Id 

Libbra  di  36  Once 

0,980379 

Id 

Babbo  milanese 

8,469826 

Id 

Sui* 

0. 307691 

0,167748 

Mi 

0,596328 


»rm,r 

4,855461 

4,764733 


Lit.br- 

3.060041 
5,655865 
5,595030 
4 .311446 
4,147515 
1,02001  4 

e.  i.i- 

0,422402 


L'Oncia  di  tutte  queste  Libbre  è la  milanese,  che  si  divide  in  R Ottavt, 

Lottavo  in  3 Denari, 

U Denaro  in  24  Grani, 

il  Grano  in  24  Gnnotti.  . 

i'i’r  la  tendila  della  legna  ca  fuoco,  del  fieno  e della  calce  si  usa  il  Centinaio,  che  è di  100  Libbre  da  Once  3»  e corrisponde 
a Miriagrammi  8,7l4ft. 

.Nel  Comune  di  Pallanzeno  ed  in  quelli  del  Mandamento  di  Bannio  non  si  fa  uso  delle  Libbre  da  Once  II  e da  Qnco  28. 
l’or  gli  usi  farmaceutici  si  usava  in  tutto  il  Circondario  la  Libbra  medica  di  Torino  eguale  a Grammi  307,4. 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  PACCA  V/A 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 


Manti  amen  lo  di  Lesa  . 


Mandamento  di  Omegna. 


i Trabucco  milanese 

Muri 

2,611140 

Metro 

1 Braccio  milanese 

0,594936 

ld. 

1 Spazio 

1,784809 

ld. 

t Braccio  da  seia 

0,537096 

ld 

f Braccio  da  panno  

0.694092 

ld 

1 Braccio  da  seia 

0,525000 

ld. 

f Braccio  da  panno  e tela. . . . 

0,680000 

Id. 

l Braccio  da  panno  c (eia. . . . 

0,694092 

ld. 

f Braccio  da  seia 

0,527000 

ld. 

t Braccio  da  panno 

0.686549 

ld. 

1 Braccio  da  seia 

0,602167 

Id. 

Il  Trabucco,  base  delle  misure  agrarie,  ai  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  firaccio  ai  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 


TraUucchi 

0,382979 

Aratela 

1,680852 

Sparai 

0.560284  I 

Bratti* 

1,861866 

1,440730 

1,904762 

1,470588 

1,440730 

1.897533 

4,456625 

1,660669 


Il  Braccio  servo  por  la  misura  dello  stolto  di  cotono  e dolio  opero  d'arto;  0 servo  anche  di  baso  allo  misuro  di  volume. 

Lo  Spazzo  di  Voaogna  si  divido  in  6 Piedi,  e serve  di  baso  alio  misuro  agrarie.  Il  Piede  si  divido  in  (2  Ouco,  e corrispondo 
alla  metà  dol  Braccio  milanese. 

Tulio  le  Braccia  da  toia.  da  panno  e da  seta  ai  dividono  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sosti.  Ottavi,  ccc. 

Anticamente  nel  Mandamento  di  Cannobbio  era  pure  usato  uno  Spazzo  di  38  Once  del  Braccio  milanese,  equivalente  a 
Metri  1,883961. 

Kel  Comune  di  Omegna  si  usava  anticamente  por  la  misure  dei  legnami  il  Braccio  locale  da  seta,  ma  poi  fu  sostituito  il 
Braccio  di  Milano  adoperato  pel  legname  in  tutto  il  Circondario. 


Tutti  t Coiiim  dei.  C incoronilo . 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Pertica  milanese 

Braccio  milanese  quadralo. . . 

Slaro  

Spano  quadrato 

Piede  quadralo 


*6,545179 

Ara 

Moiri  quadrali 

0,353949 

Melro  quadr 

Are 

12,742178 

Ara 

Metri  q«iii|rali 

3,185540 

Melro  quadr. 

0,088487 

Id. 

Perita  li* 

6,152781 

Bratti*  «putirai 

2, 825263 

Stari 

0,078 180 

Sparti  «|Ziaili  ali 

6,313918 

Pitali  quadrali 

14,301095 


La  Perticai  si  divide  in  24  Tavole. 

La  Tavola  ò di  4 Trabucchi  quadrati  e si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once  di  Tavola, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Tavola. 

Lo  Staro,  misura  agraria,  è di  400  Spazzi  quadrati.  Lo  Spazzo  quadrato  si  divide  in  6 Piedi  di  Spazzo  quadrato, 
il  Piede  in  12  Once  eli  Spazzo. 

Nel  Mandamento  di  Cannobbio  era  anticamente  in  uso  uno  Staro  di  400  Spazzi  quadrati  aventi  per  lato  38  Once  del  Braccio 
di  Milano. 


MISURE  DI  VOLUME 


1 I Steri  I I Quadrelli  «li  voi. 

Tutti  i Comuni  dbl  Circondario I Quadrello  di  volarne 0,210577  Siero  4,748848 

Il  Quadretto  di  volume  h il  cubo  del  Braccio  di  Milano;  servo  por  la  misura  dei  muri,  dei  legnami,  ecc.,  od  è l'unica  mi- 
sura di  volume  usata  nel  Circondario. 
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Provincia  di  NOVARA. 


Cirwadzró  di  MllAAZA. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMOA/IOVF. 

VALORE 

i» 

mtion*  MrtmcsB 

DENOMn»  AZIONE 

VAI-ORE 

ili 

MIRAI  LOCALI 

1 1 1 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Mandamenti  di  Pallanza,  Intba,  Cam- 


Moggio  milanese 

Ettolitri 

1,468343 

Eltolilro 

' Mandamenti  di  Pallamia.  Iutba, Mzbgozzo. 

Sacco  di  Pallanza 

2,454980 

ld. 

Mandamento  di  Lksa  

Moggio 

1,460761 

Id 

j Mandamento  di  Carrobbio.  

Sacco  

2,437240 

ld. 

Mandamento  di  Oasavasso . . 

Slaio. 

0,324960 

Decalitro 

Mandamento  di  Oulgna 

Sacco  

1,324840 

Ettolitro 

Vogogna 

Sacco  

2,193515 

ld. 

ItiMfU 

0.683834 

S»t«H l 

0,  *07335 

X 'KK" 

0,684575 

S.t.bl 

0,410309 

0,307730 

Saeefcl 

0,754808 


11  Mobilio  è di  S Stala;  \o  Staio  ai  divido  in  4 Quartari, 
ifQiiartaro  in  4 Metà, 
la  Metà  u\  4 Quartini. 

Il  Sacco  di  Pallau/A  ai  divido  in  8 Stari, 
lo  Staro  in  2 Emine, 
l’Eroina  in  Metà,  Quarti,  ecc. 

Il  Sacco  di  Paliamo  si  usa  pure  nel  Mandamento  di  Lesa,  ma  soltanto  por  la  misura  del  risQ. 

11  Moggio  di  Lesa  si  divide  in  6 Staia, 

Io  Staio  in  2 Binino, 
l'Emina  in  Metà,  Quarti,  eoe. 

Il  Sacco  di  Cannobbio  si  divide  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  2 Emiro, 
l'Emina  in  Metà,  Quarti,  ecc. 

Lo  Staio  di  Ornavasso  si  divido  in  2 Emina, 
l’Bmina  in  Metà,  Quarti,  ecc. 

II  Sacco  di  Omegna  si  divido  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  2 Emine. 

11  Saccodi  Vogogna,  detto  anebo  Soma,  è di  Staia  6 Vii  lo  Etoio  divide  in  2 Kmine, 
l’Emina  in  Metà,  Quarti,  eoe. 

Per  la  vendita  del  carbone  in  alcuni  Mandamenti  del  Circondario  si  usavano  diverso  misuro  di  capacità xirinhili  ed  incerte, 
chiamato  Moggio,  Stiverà  e Gerla. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Mandamento  di  Pallanza  , Vogogna  ed  \ Brenta . . 
In™*  ! Boccale. 


Mandamento  di  Lesa 


\ Brenta  . 

Mandamento  di  Omasi 

? Boccale. 
\ Brenta. . 

Obhatasso  e parte  del  Mandamento 

Bocralc . 

Mebgozzo Brenta. . 

Brenta. . 

CumoBMO 

Boccale . 


Obhatasso  e parte  del  Mandamento 


CaSKOBSIO 


Ettolitri 

0,566658 

Ulri 

0,787085 

Ettolitri 

0,554640 

Litri 

4,155500 

Etlolklri 

0,520520 

Litri 

0, 813312 

Ettolitri 

0.520489 

Uni 

t, 000940 

nielli  n 

0,640606 

0,647628 

Lilrl 

0,899484 


Ettolitro 

Litro 

Eltolilro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Eltolilro 

ld. 

Litro 


" L764733  | 

Bm.bII 

1,270608 

Brente 

1,80297) 

Bottali 

0,865426 

Brcnto 

1.921158 

Onerali 

1.229540 

Brenta 

1,921270 

Boccili 

0.999060  l 

Brenta 

1,561022 
t, 344094 

(torcali 

1,411748  | 


La  Brenta  di  Pallanza  si  divido  in  36  Pinta, 

la  Pinta  in  2 Boccali.  Il  Boccale  è pari  a quello  milanese. 
La  stessa  Brenta  in  Vogogna  si  divido  in  24  Pioto, 
la  Pinta  in  2 Boccali , 
il  Boccata  Ìli  4 Quartini. 
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Provincia  di  NOVAHA. 


Cirwndiriii  di  ML4tt4 


MISERE  L0T.AU 


MISURE  METRICHE 


VjU-ORf. 

in 

IL'IIK  MKTUQtK 


La  Brenta  di  Omegna  « divide  in  32  Finte, 
la  Pinta  in  2 Boreali  t 
il  Boccate  in  4 Quartini. 

La  Brenta  di  Omavasso  si  divide  in  26  Finte, 
la  Fiuta  in  2 Boccali  ; 
il  Boccale  in  4 Quartini. 

La  Brenta  di  Merguzzo  si  divide  in  61  Boccali.  Il  Boccale  è eguale  a quello  di  OrnavanMi. 

La  Brenta  di  Cannohbio  si  divide  in  72  Boccali. 

Nei  Mandamenti  di  Pallanxa,  Intra,  e Lesa  si  fa  uso  anche  della  Brenta  milanese  e del  Sesto  di  essa. 

Nel  Mandamento  di  Lesa  la  Brenta  e il  Boccale  sono  quelli  sopra  indicati,  ma  si  forma  talora  la  Pinta  di  un  Boccale  c mezzo 
elio  si  trova  cosi  la  trentaduesima  parte  dalla  Brenta,  ed  egualo  a Litri  1,73325. 


Comuni  del  Cimoondahio. 


\ Libbra  grossa 

1 Libbra  di  32  Once 


Hubbo  milanese. 


Vogogna I Libbra. 


Libbra  di  42  Once  . 
Libbra  di  28  Once  . 


daiiufriuiai 

0,326793  Chilogrammi 
0,762517  Id. 

0,871448  Id. 

8,169826  Id. 


Mandamenti  di  Caxkoibio  , Oinavasso  , ( , . 

Mmcono  e Comune  di  Vmm» L,bbra  6,0883 °’980379 


0,435724 

0,348579 

0,813351 


Ubi.li, 

3.060041 

Lililarv  groiic 

1,311446 

LA  Mire 

1,147545 

HuW. 

0,422402 

libbre  grolle 

1,020014 

2,295030 

2,868790 

1,229480 


La  Libretta  è Li  Libbra  piccola  milanese  di  12  Once. 

La  Libbra  grossa  è la  stessa  Libbra  grossa  di  Milano  di  28  Once. 

1 Per  la  Libbra  di  32  Once,  sono  pure  Once  milanesi. 

25  Libbre  piccole  o Libretto  fanno  un  Rubbo. 

100  Libbre  di  32  Once  milanesi  fanno  un  Fascio 

Gli  orefici  usano  del  nari  il  peso  di  Marco  di  Milano  come  quello  di  Torino. 
La  Libbra  grossa  di  Gnnnobhio  è di  36  Once  di  Milano. 

100  di  queste  Libbre  fanno  il  Fascio  di  Cannobbio. 

La  Libbra  di  Vogpgna  è di  16  One*»  milanesi, 
ì 25  Libbre  da  12  Once  di  Omegna  fanno  un  Rubbo. 

100  Libbre  da  28  Once  di  Omegna  faune  un  Peso. 
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CIRCONDARIO  DI  VALSESIA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  del  Cucomurio  . 


I Mandamento  di  Borgosesu 


nocca  PiETaa 


Trabucco  milanese 

Trabucco  novarese 

Braccio  milanese 

Piede  liprando 

Braccio  lungo  di  Varallo. . . 
Braccio  corto  di  Varallo... 

Braccio  lungo 

Braccio  corto 

Trabucco 


Itati 

2,614  HO 

M(*lro 

2,825680 

Id. 

0,594936 

Id. 

0,543766 

Id. 

0,682000 

Id. 

0,530000 

Id. 

0,678500 

Id. 

0,526400 

id. 

2,889930 

Id. 

Tributili! 

0,382979  ' 
0,353897  1 

Ineclo 

1,680852 

Piedi 

t .«464  II 

■tarda 

1,466276 
1,886792 
1,473839 
1,899696  , 

Trabucchi 

0,346049 


li  Trabucco  milanese  o quello  novarese,  ai  dividono  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti. 

il  Punto  in  12  Atomi , e servono  di  base  alle  misure  agrarie. 

Il  Braccio  milanese  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  l'unto  in  12  Atomi. 

Si  usa  per  le  opere  d'arte.  Il  suo  quadrato  ed  il  suo  cubo  si  prendono  per  unità  nello  misuro  di  superficie  e dei  volumi, 
dei  muri,  legnami,  ecc.,  pei  anali  usi  adoperasi  pure  il  Piede  liprando. 

11  Piede  liprando  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Questo  Piede  è qui  riportato  col  suo  valore  anteriore  al  1818,  non  constando  elio  la  modificazione  introdottavi  dopo  qunlt'eporn 
in  Piemonte  sia  stata  adottata  nella  Valsesia. 

Il  Braccio  lungo  di  Varallo  si  usa  per  le  stoffe,  ed  il  Braccio  corto  di  Varallo  serve  per  le  sete,  ed  entrambi  si  dividono  in 
Metà,  Terzi,  Quarti,  ecc. 

Il  Braccio  lungo  di  Borgoscsia  si  usa  per  le  stoffe. 

1!  Braccio  corto  serve  per  le  sete. 

Entrambi  ai  dividono  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  ecc. 

11  Trabucco  di  Rocca  Pietra  si  divide  in  6 Piedi  di  Rocca.  Il  Piede  equivale  a Metri  U, 481655. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Moggio  novarese 30,660355  | 


Titti  i Comuni  dei.  Circondario I Pertica  milanese 

f Spazzo  superficie 


Rocca  Pietra 


Spazzo  superficiale. . . 
Moggio  o Giornata  . . 
Staio 


6,545479  Id. 

Metri  rji'Klnti 

3,185544  Metro  quadr. 

Are 

34,070510  Etlara 

8,047648  Ara 


Il  Moggio  novarese  si  divido  in  4 Pertiche. 

La  Pertica  milanese  si  divide  in  24  Tavole ; la  Tavola 


Il  Moccio  novarese  o la  Pertica  milanese  si  impiccano  nella  misura  dei  terreo 
Al  Moggio  si  dà  anche  il  nome  di  Giornata  di  Novara,  ed  alla  Pertica  quello  d 


di  4 Trabucchi  milanesi  quadrali, 
ella  misura  dei  torroni. 

1 alla  Pertica  quello  di  Staro. 


Chiamasi  poi  Giornata  di  Milano  un  multiplo  di  24  Pertiche. 

Lo  .Spazzo  superficiale  detto  di  Muro  perchè  si  usa  nella  misura  dei  muri,  talvolta  si  riguarda  come  misura  di  volume,  in- 
tendendosi allora  che  la  grossezza  del  muro  sia  di  un  Braccio  milanese. 

Pel  legname  da  lavoro  si  usava  il  Piede  d'asse  o di  tavola,  che  ha  due  valori  diversi  secondo  la  qualità  delle  tavolo  che  si 
devono  misurare. 

Chiamasi  Piede  di  tavola  di  noce,  quercia  o castagno  un  rettangolo  che  ha  8 Once  del  Piede  liprando  (Metri  0,342511}  di 
larghezza,  e 27  Once  e 9 Punti  (Metri  1,1880831  di  lunghezza. 

Piede  di  tavola  di  abelo  o di  larice  un  rettangolo  largo  8 Once  .Metri  0,34251 1\  e lungo  Once  41  e Punti  7 '/*  (Metri  1,782129). 
In  questa  misura  non  si  ticn  conto  della  grossezza  delle  tavole. 
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Prorinria  di  NOVARA. 


Circondano  di  1 AL5C$IA. 


COMUNI 


MISURE  L0C.AU 


mrnuwaaznm: 


Miiu* e armene 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

lo 

MIM'BS  LOCALI 


l'Oncia  del  Braccio  milanese,  ed  in 
milanesi  (Metri  0,347046)  di  lunghezza, 

% . , M . . ri  quadrati  0,4125)40. 

Nella  Val  sesia  per  la  misura  degli  assi  dì  legname  « usava  pure  il  Qua'drctto  superficiale  milanese  eguale  a 4 Braccia  mi- 
lanesi quadrate,  ossia  eguale  a Metri  quadrati  1,415705. 

Il  Moggio  detto  anche  Giornata  di  Bocca  Pietra  si  divide  in  4 Staia  o Pertiche. 

I.o  Staio  si  divide  in  24  Tavole. 

I.a  Tavola  è di  4 Trabucchi  quadrati  di  Boero. 

Nelle  Tavole  del  1819  è indicato  che  lo  Staio  di  Rocca,  misura  agraria,  ò di  26  Tavolo  di  Novara,  quando  invoco  baso  delle 
misuro  agrario  di  questo  Comune  è il  Trabucco  locale. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Spazzo. 

Sai  ma  la  o Soma  . 


SI  «fi 

3,790393 

4,208216 


Stero 

ld. 


Sputi 

0,263825 

Stimai* 

0,237630 


Lo  Spazzo  si  usa  por  la  misura  della  legna  da  fuoco  ed  è rappresentato  da  un  Parallelopipedo  rettangolo  che  ha  per  base 
9 Braccia  quadrate  di  Milano,  o per  Riletti  2 Braccia  lineari. 

La  Salmata  si  adopera  pel  carbone.  I.a  misura  effettiva  della  mezza  Salma!»  ha  la  forma  di  un  tronco  di  piramide  quadran- 
golare. Essa  si  adopera  colma,  li  suo  valore  col  colmo  stimato  dal  Verificatore  del  distretto  prima  del  4649  si  è raddoppiato 
per  ottenere  quello  indicato  per  la  Salmata. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tetti  i Comuni  del  Circondario 
Mandamento  di  Borcosesia 


Emina.  . 
Emina  . 


Lini 

7,286000 

7,878000 


Litro 

ld. 


Ernia* 

0,437061 

0,126936 


L’Emina  di  Yalsesia  si  divide  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  4 Coppi. 

Due  Emine  fanno  lo  Stato. 

Le  misuro  dello  Staio,  Emina,  Quartino  e Coppo  si  adoperano  rase  quando  servono  pei  cereali;  col  colmo  se  per  castagne, 
noci  o sabbia. 

Otto  Staia  rose  colla  aggiunta  di  un  mezzo  Staio  colmo,  ossia  di  un'Emina  colma,  formano  ciò  che  ai  chiama  Succo  di  Varallo, 
equivalente  a Litri  125,696. 

L’Emina  di  Borghesia  ai  divide  in  duo  Quartini, 
i!  Quartino  tn  3 Coppi. 

Due  Kmino  fanno  lo  Staio,  ed  otto  Staia  fanno  il  Sacco. 

Questo  misure  si  usano  rase  pei  cereali;  colme  quando  si  impiegano  a misurare  castagne,  ueci  o sabbia, 
il  colmo  si  stima  di  Coppi  I 7,  per  ogni  Staio. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  m LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  dil  Circondario,  eccettualo 
il  Mandamento  di  Bokgosksia 


, Brenta. 

Ettolitri 

0,602760 

Litri 

Decalitro 

J Bocca!» 

1,004600 

Litro 

Libbra  da  olio 

0,370300 

Ettolitri 

id. 

i Brenta 

0,607264 

Lini 

Decalitro 

< Boccale 

1,084400 

Litro 

f Libbra  da  olio 

0,392000 

“ 1 

Ufi-ut* 

0,165904 

RaiC*/l 

0,995  4 21 

Libbre  dir  ..li  • 

2,700"  13 

Bmilv 

0,161673 

M»,rali 

0,922169 

Libbre  da  olio 

2,561020 


La  Brenta  di  Valsela  si  divide  in  30  Piato, 
la  Pinta  in  2 Boreali, 
il  Boccale  in  2 Mozzetti, 
il  Mozzetto  in  2 Quartini. 

Due  Brente  di  Vantilo  fanno  una  Soma. 

La  Libbra  da  olio  si  divide  in  Metà  o Quarti. 

La  Brenta  di  fìorgDM*ia  si  divide  in  2N  Pinlc, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzette,  , 
la  Mezzetta  in  2 Quartini. 

Due  Brente  fanno  la  Noma. 

La  Libbra  da  olio  si  divide  in  Metà  e Quarti. 
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Tutti  i Commt  bbl  Cmcon»*iuo. . . 


Libbra  grossa  di  Milano 
Libbra  piccola  dì  Milana. 
Libbra  grossa  di  Valsesi.! 
Libbra  piccola  di  Valsesiu 
Marco 


Libbra  medica  , 
Kubbo  milanese 


Cliilogrinuni 

0,7625(7  Chilogrammo 
0, 126793  I J 

0,8(3425  Id. 

0,36(468  Id. 

0,234997  Id. 

0,307400  Id 


Libbra 

(,31(446 

3,060041 


2,706497 

lUrrU 

4.255380 

libbra 

3,253092 

latti 

0,122402 


La  Libbra  grossa  di  Milano  4 di  28  Once;  la  Libbra  piccola  di  Milano  di  12  delle  «tesse  Once.  L’Oncia  si  divido  in  8 Ottavi, 
l’Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 


Questi  pesi  si  uaano  principalmente  pei  generi  coloniali. 

La  Libbra  piccola  di  Milano  ed  il  Rubbo  di  25  di  quo* te  Libbre  sono  i pesi  il  cui  uso  era  più  esteso  in  tutto  il  Circondano. 
La  Libbra  grossa  di  ValsQsia  è di  28  Once;  la  Libbra  piccola  di  1 2 Once.  L’Oncia  di  queste  Libbre  locali  si  divide  in  24  Dollari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  piccole  di  Valsesìa  Tanno  un  Rubbo. 

12  Dubbi  fanno  una  Salir  ala. 

Por  la  vendita  del  fieno  si  usava  un  peso  chiamato  Fascio,  elio  si  compone  di  100  Libbre  grosse  di  Valsene,  ed  equivalente 

a Chilogrammi  84.3125. 

Il  Marco,  peso  da  orefici,  si  divide  in  8 Once  di  Marco. 

La  Libbra  medica  piemontese  si  divide  in  12  Once, 

l'Oncia  in  8 Dramme,  > % 

la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  20  Gran». 


Digitized  by  Google 


17* 


CIRCONDARIO  DI  VERCELLI 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

1 

DENOMINAZIONE 

VALORE  1 

“ 

mi  «tu  Locali 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

aHU'rivnnetilf  al  1818 
Trabucco 

Metri 

3,082596 

Metro 

Trabucchi 

0,32**02 

i 

Piede  liprando 

0,513766 

id. 

Piedi 

1,9*6*11 

Turn  i Comim  dei.  Circondario 

Piede  manuale 

0,3*2511 

id 

2,91961 1 

Piede  lesale 

0,292561 

LI. 

3,418088  j 

1 

Raso 

0,59939* 

Id. 

Rati 

1.668352 

Tesa 

1,712553 

Id. 

Tne 

0,583923 

1 

postmormenie  al  <818 
Trabucco  

Metri 

3,086420 

Me  Irò 

Tr.Lu.iTii 

0,32*000 

Piede  liprando  

0,51**03 

id 

P.rdi 

1,944000 

Toni  i Comuni  del  Circondario 

Piede  manuale 

0,3*2935 

li. 

2,916000 

Piede  legale 

0,29292* 

Id. 

3,413856 

I 

Raso 

0,600137 

Id. 

lui 

1,666280 

( 

Tesa 

1,71 *678 

Id. 

T»*e 

0 583200 

3,007672 

2,986265 

Id. 

0,332483 

I’l  UZZOLO 

Id. 

0,33*866  1 

Il  Piede  liprando  ni  divide  in  12  Once. 
l'Oncia  ìri  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

fi  Piodi  formano  il  Trabucco. 

Il  Piede  manuale  ai  divide  in  8 Once, 
l'Oncia  come  sopra. 

fi  Piedi  manuali  ossia  40  Once  formano  la  Tesa. 

Il  Piede  le  pi  e corrisponde  ad  Once  6 e Punti  10  del  Piede  liprando. 

Il  Raso,  misura  mercantile,  si  divide  in  Metà,  Terei.  Quarti.  Ottavi,  Sedicesimi. 

II  Trabucco  di  Fontanetto  e quello  di  Palatolo  si  dividono  in  G Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

anteriormente  al  4848 


Tmi  i Comuni  del  Circondario. 


Trabucco  quadrato 
Piede  quadrato. . . 

Giornata 

Tavola 


Metri  quadrati 

9,502*00 

0,263950 

Ar. 

38,009599 

Ctntiar* 

38,009599 


Metro  qiiadr. 
li!. 

Ellara 

Ara 


Trabocchi  ipudr. 

0,105237 

Piedi  quadrati 

3,788517 

CAornat  t 

2,63091* 

Tir  ole 

2,63091* 


Digitized  by  Google 


Ti;tti  ( ('.OUCNI  !>EI.  ClUCOKDAMO 


Foctaketto Moggio  . 

PiLAZZOLO Moggio  . 


Trabucco  quadrato. . 9,545987 

Piede  quadrato . . 0,4646  0 

Aro 

Giornata 38,103948 

Graia*™ 

Tavola 38,403948 

Are 

Moggio 34,980843 

Suro 4,371104 

Moggio 34,736984 

Moggio 34,844467 


Trabucchi  qtudr. 

0,404976 

Pievi»  quadrali 

3,779136 

Giornate 

2,644400 

Ta  iole 

2,624400 

2,858220 

Stari 

0,228775 

2,878776 

2,920460 


Il  Piede  quadrato  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadralo, 
l’Oncia  in  12  Punti , 
il  Punto  in  12  Atomi. 

11  Trabucco  quadrato  si  divido  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
il  Piede  come  sopra. 

Quattro  Trabucchi  quadrati  formano  una  Tavola  che  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  dì  Tavola. 

Dodici  Tavole  formano  la  Giornata,  unità  più  usata  per  la  misuro  agrarie. 

Jl  Moggio  di  Trino,  misura  agraria,  si  divide  in  92  Tavole  di  Piemonte. 

1.0  Staro  è di  Tavole  il  */«• 

Otto  Stari  corrispondono  al  Moggio. 

Il  Moggio  di  Fontanetto  e quello  di  Palatolo  si  dividono  in  8 Staia, 

I ragguagli  delle  misure  locali  di  Trino,  Fontanetto  e Palatolo  con  quelle  di  Piemonte  si  intendono  fondati  sul  valore  di  queste 
anteriore  al  1818,  non  essendosi  qui  tenuta  in  verun  conto  la  modificazione  introdotta  in  quell’anno  nelle  misure  pie- 
montesi. 

II  catasto  del  Comune  di  Àsigliano  fu  compilato  sulla  basa  della  Tavola  di  Piemonte  ragguagliata  a Metri  quadrati  88,01, 
anziché  al  vero  suo  valore  di  Metri  quadrati  38  009599. 

MISURE  DI  VOLUME 

anteriormente  al  1818 


Piede  cubo. .............. 

Trabucco  cubo 

Trabucco  camerale  da  muro 
Piede  manuale  cubo ....... 

Tesa  cuba 

| Tesa  da  legna  .......... 

Tesa  da  pozzi 

Carro  di  pietra 

Carro  di  sabbia 


Tutti  r Cumini  dei.  Cthcondmik» 


Tutti  t Comuni  dei.  Circondario. 


posteriormente  al  1818 

Piede  cubo. 

Trabucco  cubo. . ..... 

Trabucco  camerale  da  muro. 


Metri  i ubi 

Piedi  cubi 

0,131.*.  1 1 

Metro  cubo 

7,374011 

Trabucchi  cubi 

29,392062 

!d. 

0,0344  39 

4,068342 

Id. 

0,245800 

Piatii  ma»,  cubi 

0,040484 

Id. 

24,887288 
r.i.  e..,. 

5,022644 

Id. 

0,499088 

4,0481 46 

Id. 

0.218873 

4,808452 

Id. 

0,553054 

Carri 

0,203447 

Id. 

4,916010 

0.180845 

Id. 

5,530514 

Ma»l  culi* 

Piedi  cubi 

0.4  401  17 

Metro  cullo 

7,346640 

TraLiKrbi  cubi 

29,401194 

Id 

0,034012 

4,083499 

Id. 

0,244888 

Digitized  by  Google 


Pro* farla  di  NOVARA. 


tirraudari*  di  VUCilU 


MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

■ UttRK  METklCKT 

I Tutti  i Comitii  del  CnvroMumo  . 


Saithu  Ciclunu  . 


Piede  manuale  cubo 

Tesa  cuba 

Tesa  da  legna 

Tesa  da  pozzi 

Carro  di  pietra 

Carro  di  sabbia 

Spazzo 

Tesa  da  legna 


Metri  tabi 

0,040331 

5,041357 

4,033083 

4,814887 

0,204175 

0,181489 

4,729085 

Steri 

3,528949 


Metro  cubo 
Id 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Stero 


Ptrii  ma  a.  cubi 

24,794823 

Ie»e  cube 

0,1 98359 


0,550998 

Carri 

4,897759 

5,509975 

«rMal 

0,578340 

Irle 

0,283370 


! 11  Piede  cubo  è di  1728  Once  cube,  e ai  divide  in  12  Once  di  Piede  orbo, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

i 216  Piedi  cubi  formano  un  Trabucco  cubo  che  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 

! il  Piede  in  12  Once, 

! l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Trabucco  camerale  da  muro  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  un  Trabucco  quadrato  per  base,  e 10 
Onco  d'altezza. 

Il  Piede  manuale  cubo  è di  512  Once  cube. 

ha  Tosa  cuba  che  serve  per  la  misura  del  fieno  e della  paglia  è di  125  Piedi  manuali  cubi,  e si  divido  in  5 Piedi  dì  Tesa  cuba, 
il  Piede  in  8 Once, 
l’Oncia  come  sopra. 

| ICO  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tesa  da  legna  che  è il  volitino  rii  un  parallelepipedo  rettangolo,  che  ha  una  Tesa  quadrata 
di  basa  e quattro  Piedi  manuali  d'altezza, 
ì 45  Piedi  manuali  cubi  formano  la  Tosa  da  pozzo, 

i 2592  Once  cube  formano  il  Carro  di  pietra. 

2304  Once  cube  formano  il  Carro  di  sabbia. 

Lo  Spazzo,  unità  di  misura  per  la  legna  da  ardere  si  divide  in  28  Once  di  Spazzo. 

Lo  Spazzo  è un  solido  di  forma  cubica,  di  lato  eguale  ad  Once  28  del  Piede  piemontese,  ossia  Piedi  manuali  3 7* • 

La  Tesa  da  legna  di  Santhiè  ha  lunghezza  o larghezza  di  una  Tosa  piemontese  da  40  Once,  ed  un'altazza  di  Once  28. 

. In  Cigliano  si  usava  puro  por  la  legna  la  Tesa  cuba  piemontese. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

avi leriormente  al  1818 


: . I airi  » 

■ Tctti  i Comuni  dbl  Circondario | Emina | 93,005556  | Ettolitro 

potteriormente  al  1818 

Il  Litri  | 

Emina 23,054974  1 Ettolitro 


CfflilMF 

4,346776 


4,337*59 


L'Emina  si  divide  in  8 Coppi  e 16  Mezzi  Coppi, 
il  Coppo  in  24  Cucchiai. 

Ciurme  Emine  formano  il  Sacco. 

Sei  Emine  fanno  il  Sacco  camerale  poco  usato. 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

anteriormente  al  1818 

I | Litri 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Brenta j 49,284696  | Ettolitro 

potterionnenle  al  1818 

_ | I litri  I 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,,.  , . . I Brenta i 49,306931  I Ettolitro 


Brenta 

2, 049027 


Brenla 

2,028112 


Digifized  by  Cookie 


Provincia  di  NOVARA.  CucsoUró  di  VERCELLI 


MISURE  LOCALI 

1 

COMUNI 

UEKOM  IN  AZIONE 

VALORE 

la 

MIMIII  Utili  IGNI 

GENOMI  NAZIONE 

VALORE 

la 

■VOM  LOCALI 

Ettolitri 

0,706314 

0,706489 

Ettolitro 

ld. 

Brente 

4,445801 

Pioli 

4,605600 

Litro 

La  Brenta  piemontese  si  divide  in  36  Pinta, 
la  Pinta  in  2 Boccali , 
il  Boccale, in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri 

Due  Brente  formano  la  Carni. 

Otto  Brente  formano  un  Botallo 

La  Brenta  di  Tricerro,  misura  da  vino,  »i  dice  Brenta  di  Casale. 

La  Brenta  di  Trino  si  divide  in  8 Secchie,  ovvero  in  44  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali. 

1 il  Boccale  in  4 Quartini. 

PESI 

anttùo munite  al  1818 

1 

Libbra. 

Libbra  medica 

ChiiofTJTUITki 

0,368845 

0,30737# 

0,245896 

9,224113 

Chilograimn» 

ld. 

Id. 

ld. 

ti  li  tir* 

2,744  470 
3,253404 

Marchi 

Tutti  i Comuni  of.l  Cucosdueio 

Babbi 

potteriormente  al  4 818 

Libbra 

C-liilognoKiii 

0,368880 
0,307400 
0,245920 
9,224  995 

Chilogrammi 

ld. 

ld. 

ld. 

Libbre 

2,710940 

3,2j3092 

Narrili 

Tutti  i Comuni  del  Ciecond»*io 

Rubbo 

Babbi 

La  Libbra  ai  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l’Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani  x 
il  Grano  in  24  Oranotti. 

25  Libbre  fanno  un  Rubbo. 

La  Libbra  medica  o farmaceutica  ti  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
il  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  24  Grani. 

La  Libbra  medica  corrisponde  a 10  Once  della  Libbra  mercantile  di  Torino. 

11  Marco,  unità  di  peto  usato  dagli  orefici,  si  divide  in  24  Denari, 

11  Denaro  in  24  Gran», 
il  Grano  in  24  Granelli. 

Il  Carato  ti  divide  in  4 Grani,  ed  era  l’unità  di  peto  usato  por  le  gemme  ed  altre  materie  preziose. 


Digitized  by  Google 
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PROVINCIA  DI  PADOVA 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C 0 M U N I 

denominatosi: 

VALORI 

im 

MI»  RK  OTTIIOK 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

io 

Kilt  M LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Melfi 

0,680981 
0,63761  * 
0,357394 

Braccia 

1,  *68470 
1,568593 

FD4I 

2,79803) 

Id. 

Tutti  i Comuni  della  Provincia  

Piede  da  fabbrica  c da  terra  . 

id. 

i 

0,3*7715 

id. 

2,87575* 

Il  Braccio  da  panno  o quello  da  seta  si  dividono  in  12  Once. 

Il  Piede  da  fabbri™  si  divido  in  12  Once  o Pollici, 

1 Oncia  in  12  Lince  o Minuti. 

Sei  Piedi  padovani  fanno  una  Pertica,  detti  anche  Canna  o Passo. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Tutti  i Comuni  df.u.a  Provincia.  

Campo 

Ara 

38,625726 

Ellara 

Campi 

2,5889  i 8 

Il  Campo  si  divide  in  840  Tavole, 

la  Tavola  o Pertica  quadrata  in  36  Piedi  quadrati. 
11  Campo  si  divide  anche  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  210  Pertiche  quadrate. 

MISURE  DI  VOLUME 

Metri  cuAi 

0,0*5650 

Metro  cubo 

Piedi  niki 

21,9057  2H 

1 

Il  Piede  cubo  è di  1728  Once  cube, 

125  Piedi  cubi  fanno  il  Passo  cubo. 
432  Piedi  cubi  fanno  un  Curro  aperto, 
.321  Piedi  cubi  fanno  un  Carro  chiuso. 

MISURE  ni  CAPACITÀ  PER  GU 

ARIDI 

Tutti  i Comuni  deli.*  Provincia j 

Moggio j 

Flloltlri  1 

3, *780 16 

Ettolitro 

Muggii 

0,287522 

Il  Moggio  si  divide  in  12  Stala, 

10  Staio  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppi , 

11  Coppo  in  3 Scodelle. 
Quattro  btaia  fanno  un  Sacco. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Tutti  i Comuni  deli*  Provincia | 

Mastello  

nioLIIrl  | 

0,7)2755 

Ettolitro 

Murali  1 

1,403006 

Il  Mastello  si  divido  in  72  Bozze, 
In  Rozza  in  4 Gotti. 

A'ove  Bozze  fanno  un  Secchio. 
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PROVINCIA  DI  PALERMO 


CIRCONDARIO  DI  PALERMO 


MISURE  METRICHE 


VALORE 

la 

itisi  ut  uxu.1 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  siculo  del  1809, 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Palmo  legale  . 
Canna  legale 


Ita  ri 

0,9*8098 

4,064783 


Il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

Olio  Palmi  fanno  la  Canna,  16  Canne  fanno  la  Corda,  15  Lordo  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Jfcure  legali  seconde  la  légge  siculo  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Palmo  quadralo . 
Salma  legale  . . . 


Metri  quadrati 

0,066614  Metro  qtiadr. 

Citar* 

1,746259  «tiara 


Misure  abusive  anteriori  al  1861 


l Salma  di  consuetudine 

Ettarr 

*,iSt*9t 

Ettari 

1 Tomolo 

0,139  Wa 

Id. 

Il  Palmo  quadrato  6 di  144  Once  quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

61  Palmi  quadrali  formano  la  Canna  quadrata  266  Canno  quadrato  fanno  la  Corda  quadrata,  518400  Canno  quadrate  fanno 

il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legalo  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli , 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carozzi , 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  In  4 Quarti  gli, 

il  Quartiglio,  ossia  Canna  quadrata,  in  64  Palmi  quadrati. 

La  Salma  di  consuetudine  è di  16  Tomoli,  ciascuno  dei  quali  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  18  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo, 
il  Tomolo  è di  4 Mondelli, 
il  Mondello  di  4 Carozzi , 

r> .i:  t n 


il  Carezzo  di  4 Quarti, 
ed  il  Quarto  di  4 Quartini. 


MISURE  1>|  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  siculo  del  1809 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Metri  cubi  I 

0,017193  Metro  cubo 


11  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba.  16  Palmi  cubi  formano  una  Salma. 
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Provincia  di  PALERMO. 


Circondario  di  PALERMO 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

.Visure  legali  scempio  la  legge  siculo  del  4809. 

I | Elioliti 

Tutti  i Comuni  del  Circondario... I Salma  legale I 3,7! 

Misure  abusive  anteriori  al  4864 

Ì Elioliti 

Salma  per  frumento 9,71 

Palermo,  Bei.monte,  Boroetto.  Capaci,  i 
Carini,  Castbldaccia,  Cimisi,  Fica-  J 
razzi  Giardolello  Misilmeri  Mon-  I Sa|ma  orli  , 
reale,  S.  Maria  di  Oclustro,  Marineo,  > ® .. 

Torretta,  Parco,  Partin.co,  Pian»  be’  ( frU"a  Mcche J’4' 

Greci,  S.  Giuseppe,  S.  Cristina,  Ustica,  \ 

Terrasini,  Viilarate,  Sancipirreixo  .■  ] 


Ettolitri  I 

2,750888  Ettolitro 


Palermo.  . . 


i Salma  per  carbone  e gesso 
\ Salma  per  seme  di  lino  . . . 

I Carrozzala  per  calce 

Salma  iter  aala 


Ettolitri 

2,750888 

Ellolilro 

3,43864  4 

Id. 

2,760888 

Id. 

3,094750 

Id. 

4,126333 

Id. 

6,489499 

ld. 

4,4  26333 

Id. 

3,094750 

Id. 

‘'rillDt 

0,363519 


Moto 

0,363519 


0,363519 

0,323428 

Carrellile 

0,242316 

Salme 

0,161564 

0,242346 

0,323428 


I Salma  per  sale 6,489499  ld.  0,161 

Boroetto,  Gurdinello,  S.  Giuseppe,  Tor-  „ , , . , .,  „ .,,, 

RETTA,  Sancipirrello,  Partin.co Salma  per  legumi 4,426333  Id.  0,242 

Ustica Salma  per  orzi  e legumi...  3,094750  Id.  0,333 

I.o  Salma  legale  ai  divide  in  4 Bisaecie, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli. 
il  Mondello  in  4 Carnati . 
il  Carozito  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigìi. 

La  Salma  legalo  si  dice  anche  nell'uso  Salma  pei  frumenti  ed  in  tal  caso  si  considera  divisa  in  16  Tomoli. 

I.a  Salma  per  gli  orai  usata  in  Palermo  ed  in  molti  Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli. 

La  Salma  di  carbone  di  Palermo  è di  16  Tomoli,  quella  per  some  di  lino  di  18  Tomoli,  quella  per  sale  di  36  Tomoli. 

La  Carolata  per  Calce  di  Palermo  è di  24  Tomoli. 

La  Salma  di  Borgotlo,  Giardinello.  S.  Giuseppo,  Torretta,  Sancipirrello  e Partinieo  per  legumi  è pure  di  24  Tomoli. 

La  Salma  per  orzi  e legumi  di  UsLica  6 di  18  Tomoli. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

.Visure  legali  secondo  la  legge  siculo  del  4809 


Tutti  i Comuni  bel  Circondario. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Bolle 

Bagheri»,  Casieldacci».  Balestrate,  S»n  , _ 
cipirrello,  Bblmonte  . . • "0,"‘ 


Barile  

Litri 

34,386406 

Ellolilro 

Quarluccio 

0,859653 

Litro 

Misure  abusi  re  anteriori  al  186' 

Mmirt  Ba  vino 

1 Bolle  per  vino ..... 

Ettolitri 

4, 126333 

Ellolilro 

! Bolle  «la  mosto  

4,470494 

ld. 

Bolle  da  moslo 

4,401422 

ld. 

Ventina 

Litri 

17,193053 

id. 

Bai  li 

2,908131 

Quanutti 

1,163201 


Botti 

0,242346 


0,223704 

0,227199 

YriEtine 

.5,816303 
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ProTinrij»  di  PALERMO. 


Cirwttdan*  di  PALERMO. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

MlWEK  METRICM 

DENOMINAZIONE 

VaI  AMIE 
in 

MI, !■  RE  LOC4U 

Palermo,  Borgetto,  Cinisi,  Monreale,  - 
Montrlepre,  San  Giuseppe,  Tekrasisi.  . ì 

Mìiiirt  da  olio 

Cafiso  di  Rotoli  *0,  pari  a 
cbilogr.  15,868  

1 

Litri 

47,493053 

Ettolitro 

Odiai 

5,816303 

Bagheri  a.  Balestrate,  Casteldaccia,  Ci- 
nisi , Ficarazzi.  Misilmkri,  S.  Maria  di  i 
Ogliastro.  Parco,  Marinko,  Partinico,  ' 
Piana  de'  Greci,  Sancipirrello,  S.  Giu-  , 

1 

C a fi  so  di  Rotoli  40,  pari  a 
chilogr.  7,934  

8,5965*7 

Litro 

0,(163*6 

seppe,  Santa  Cristina,  Sòlanto.  Tor-  \ 

RETTA,  VlLL ABATE 

Capaci,  Cinisi,  Cotica,  Belmontr,  (sola  i 

1 

Cafiso  di  Rotoli  <*  >/j,  pari 

(0,745658 
*(,  4913(6 

ld 

0,093061 

0,046530 

Carini , Cimisi,  Gurdinello  

Cafiso  di  Rotoli  25,  pari  a 
chilogr.  4 9,836 

ld. 

11  Barile  legalo  ni  divide  in  2 Quartarc, 
la  Quartara  jn  20  Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 Caraffe , 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri, 

Otto  Barili  fanno  urta  Saltra  o 4 Saline  fanno  la  Botte. 

Nell'uso  cornane  il  Barile  ni  valuta  a 40  Quartucci  legali,  e 12  Barili  fanno  la  Botto  di  consuetndino  In  tutto  il  Circondario. 

La  Botto  da  mosto  di  Bagheria,  lido-arata,  Uolmunte,  Castaldaccia  e Sancipirrello  si  divide  in  13  Barili  legali. 

La  Botta  da  mosto  di  Maritino  si  divide  in  32  Quartane,  e la  Quartara  in  16  Quartucci  legali. 

La  Ventina  di  Piana  do’ Greci  si  divido  in  20  Quartucci  legali. 


PESI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Pesi  legali  secondo  la  legge  xicula  del 

1809. 

Cbllogmmutt 

i Rotolo 

0,793420 

Cbilogramma 

) Libbra | 

0,3(7368 

id. 

PmI  letali  alle  iroui 


\ Rotolo 

CliiUi*ran«n>i 

0,7934*0 

Cbilogramma 

1 Oncia  grossa 

66,  t(  8333 

Gramma 

Pvai  locali  p«r  gli  oreBei 

I Trappcso  1 

l Grammi 

0,88(578 

1 Gramma 

Ml«U 

(,*60367 


Libbre 


3,(509(6 


R.loli 

(,*60367 


OlK* 


0,0(5124 


Trapper» 

1,434330 


Il  Rotolo  legale  si  divide  in  30  Onde  alla  sottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  solfile. 
l’Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  z Dramma, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci. 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cautàro. 

Nella  consuetudine  locale  il  Rotolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa, 
l’Oncia  in  4 Quarte  alla  grossa. 

La  Libbra  legale  si  usa  egualmente  dai  farmacisti  e dagli  orefici.  Questi  ultimi  la  dividono  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi . 
il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari. 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  CEFALI! 


COMUNI 


MISCRK  LOCALI 


DENOMINAZIORE 


MUUftK  unni  ore 


MTSURF  METRICHE 


DEROKIN  AZIONE 


VALORE 

la 

UUt'IIC  LOCULI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  stenla  del  1 809- 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Palmo . 
Canna 


Meln 

0.258098 

2,064783 


11  Palmo  ai  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Lince, 
la  Linea  in  12  Punti, 

Otto  Palmi  fanno  la  Canna,  16  Canne  fanno  la  Corda,  45  Cordo  fanno  il  Miglio. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  stenla  del  1859. 


Tutti  i Comuni  del  Circondano. 


Palmo  quadrato . 
Salma 


Metri  <|wa4r»li 

0,066014 

iHm 

1,7*6459 


Munire  aimsitn  anteriori  ai  1861 


Metro 

Id, 


Metro  quadr. 
K Ilari 


3,87*500 

Camm 

0,48*314 


Palmi  quadrali 

15,011750 


0,572653 


Cernii 

Lisciti,  CeriLi,  Cìmpofbi.ice,  Coi. le- 
sisi), GtiTTERI , ISHKLLO 

j ALIMENE,  CtSTELBUONO,  BUOEFIRTRO,  GlSCl 

Gerìci,  Petrìlu  Soprasì,  Petrìliì  Sot- 
Tiju,  Pollisi,  S,  Mìuro 

Pouzzi  Generosa 


Ì Salma  . 

Tomolo 
i Salma  . 
I Tomolo 

1 Salma  . 

Tomolo 
i Salma  . 
I Tomolo 
i Salma  . 
) Tomolo 


Edita 


3,316283 

Ellara 

0,207268 

Id. 

2,231091 

Id. 

0,139*13 

Id. 

3,4297*3 

Id. 

0,21*359 

Id. 

3,129010 

Id. 

0,21*3(3 

Id. 

2, *82293 

Id. 

0,(551*3 

Id. 

Salmi! 

0,3015*4 

Tomoli 

*,82*678 

bla. 

0,*482l  1 

Tomoli 

7,171379 

*o”291567 

Tomoli 

*,665073 

Salme 

0,291629 

Tomoli 


4,666070 

Salme 

0,402853 

Tomoli 

6,445653 


Il  Palmo  quadrato  è di  144  Once  quadrate, 

1 Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

64  Palmi  quadrali  formano  In  Canna  quadrata. 

256  Canne  quadrato  fanno  la  Corda  quadrata. 

518400  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli , 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi . 
il  Carezzo  in  4 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Quartali, 
il  Quartiglio  in  64  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli , 
il  Mondello  in  4 Carezzi . 
il  Carezzo  in  4 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Quariigii. 

Il  Tomolo  della  Salma  di  Ettaro  3.316283  di  Cefalù  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  22  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 

! Il  Tomolo  dell'altra  Salma  di  Cefalù,  (.ascari,  Campofelice,  ecc.  ha  la  Corda  di  Canne  18  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo, 

j II  Tomolo  di  Alimena,  Castel  buono,  Buumnietro  e Cangi  ù di  512  Carne  quadrate  abolite  di  Palermo, 

i II  Tomolo  di  Ceraci,  Potralin,  ecc.  ha  per  lato  In  Corda  di  Canne  22  e Palmi  5 aboliti  di  Palermo. 

1 11  Tomolo  di  Poli  zzi  Generosa  ha  per  Iato  la  Corda  di  Canne  19  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 
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Provincia  di  PALERMO. 


Circondario  di  CEFALCT. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


VALGHE 

la 

■l*CUt  LOCALI 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  liaila  del  4809. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario j Palmo  cubo 

Il  Palimi  cubo  A di  1728  Onco  cubo. 

16  Palmi  cubi  fanno  una  Salma, 
fi [ 2 Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


Tutti  i Comuni  del  Ciucondahio | Salma 

Misure  efuisjre  anteriori  al  1861 


Cita  1.0,  Ai.imena,  Buoumrao,  Castel-  ) 
suono,  Collesano  (pel  solo  orzo), Ganci,  j 


Cesaci.  I'etraliaSoprana  (pel  solo orco).  ' c . , , 

Petsalia  Sottana  (pel  silo  ono).  Po-  Per  frumenl°  ed  orzo 

Luti  Generosa  (pel  solo  ono),  Pollina,  \ 

S.  Mauro ' 


Salma  per  legumi 


Alimena.Castelbuono,  Buompietro,  Ganci, 

Ceraci  Siculo,  Petralia  Sopbana,  Pe- 
tealia  Sottana,  Polizii,  Poluna, 

S.  Mauro ) 

Camfofelice,  Collesano,  Gratteri,  I-  j 
snello,  Lasca»! , Petralia  Sopbana , Salma  per  fruuionlo 
Petsalia  Sottana  , Poemi  Genebosa.  . i 

Collesano j Salma  per  legumi  t, 

La  Raima  legale  si  divido  in  4 Bisaccia, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli , 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carotai , 
il  Carozto  in  4 Quarti . 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

I.a  Salma  per  frumento  ed  or/o  di  Cofalii  si  divide  in  SO  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  legumi  di  Alimene,  Castelbnono,  Buompietro,  ecc.  in  Tc 
La  Salma  per  frumento  di  Cam pofolice.  Collosano,  Gratteri,  ecc.  in  16 
La  Salma  per  legumi  di  Collesano  in  Tomoli  24  rasi. 


Tutu  i Comuni  del  Circondario. 


Barile 

Quarluccio  . 


(IepalO 


Misure  éa  «Ine 

Bolle  per  mosto  ... 

Bolle  per  vino 

Salma  per  mosto  . . 
Salma  per  vino  . . 


1 M»4n  rubi 

0,017193 

| Metro  cubo 

| Palmi  tabi 

58,163026 

ARIDI 

lei  1809. 

1 Erniari 

4.750B88 

1. 

Ettolitro 

Salma 

0,363519 

Eltslilrl 

3,438611 

Ettolitro 

Arias 

0,490815 

3,868437 

là 

0,458504 

4,750888 

là 

0,363519 

4,146333 

ld 

0,444346 

2 Vg  rasi- 
rasi. 

UIDI 

4809. 

Ulti 

34.386106 

Ettolitro 

Barili 

4,908151 

0,859653 

Litro 

Qaart  ucci 

1,163461 

Ettolitri 

6,189499 

Ettolitro 

Bolli 

0,161564 

5,759673 

là 

0,473641 

4,437900 

Id. 

*0*807840 

4,151935 

là 

0,868105 

M 
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Prolincio  ili  PALERMO. 


Circandaris  di  (£F4U?. 


I!  Castelikomo  . 


Ì Botte  per  mosto  . 
Botte  per  vino... 

Buomhf.tro I Bolle 

I1  Botte  per  mosto. . 
« 

Bolle  per  vino . . . 

tCarico  per  mosto. 

Carico  per  vino . . 
t Botte  per  mosto. . 

Collesaso 1 

1 Botte  per  vino... 

Genici | Salma 

Botte  per  mosto . . 
Botte  per  vino . . . 

Gakgi _ . 

I salma  per  mosto. 

Salma  per  vino  . . 
i Carico  per  mosto 

(•SATteai i . 

i Carico  per  vino. 

Isneu.0 j Botte 

Botte  per  mosto  . 


Pf.nui.iA  Sommi 


Perniai  Sottam 


\ Botte  per  vino . . . 
j Carico  per  mosto 
Carico  per  vino . . 
Botte  per  mosto  . 
] Botte  per  vino . . . 
I Carico  per  mosto 
Carico  per  vino . . 
Botte  per  mosto  . 
^ Botte  per  vino . . . 
I Salma  per  mosto. 
I Salma  per  vino . . 
. Carico  per  mosto 
I Carico  per  vino.. 


Sm  Miono 


t Botte  per  mosti 
I Balte  per  vino . . 


1,3158(5 


4. 156333 
3,438611 
1,570376 

4.031583 
4,333649 
3,438614 
3,774085 
8,554593 
8,051384 
3,438648 
3,043845 
4,447548 
4,034583 
8,353665 
6,877334 
5,157946 

1.031583 


1,034583 


4,643434 

4,650533 

4,547375 

4,434744 

4,031583 

6,977863 

0,873333 

4,470194 


0,335534 
0,461564 
0,343346 
0, 290815 

mirili 

0,787469 

0,969384 

Butti 

0,430806 

0,390815 

Ialina 

0,364965 

Rutti 

0,416896 

0,434504 

Siine 

0,467585 

0,496809 

Carichi 

0,894816 

0,969384 

Balli 

0,434473 

0,445408 

0,493877 

Carichi 

0,969384 

1,163464 

Balli 

0,161564 

0,193877 

sWrkbi 

0,96938  V 
1,163261 

Botti 

0,301956 

0,316419 

Un 

0,605865 

0,046256 

Carichi 

0,884358 

0,969384 

Rolli 

0.14334  0 

Balli 

1.1  46483 

la iti 

0.343701 

0,343346 
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Piotineia  di  PALERMO.  Cirwmlirio  di  CfflUT. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VAI. ORE 
la 

imi ri.  locali 

j 

PESI 

Pesi  secondo  la  legga  $icula  del  <809. 

Chilogrammi 

0,793120 

0,317368 

Chilogrammi! 

M 

Houli 

1,260367 

Labbro 

3,150916 

Tutti  i Comuni  del  Ciecondjuio 

Poi  locali  alla  groaaa 

Qjik-graiunii 

0,793420 

Gra  lumi 

66,118333 

Chilogrammo 

Gromma 

Rololl 

1,260367 

Oata 

0,015124 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Peni  dagli  arenai 

Tutti  i Comuni  del  Cihcondmuo 

Trappeso 

Grammi 

0,881578 

Grani  ma 

T<»p|>«al 

1,434330 

Il  Rotolo  localo  si  divido  in  30  Once  alla  sottile. 

La  Libbra  si  divido  in  12  Once  alla  sottile. 

L'Oncia  in  4 Quarte, 

la  Quarta  in  2 Orammo, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Rotoli  l’anno  il  Cantèo). 

Nella  consuetudine  locala  il  Rotolo  ai  divide  in  12  Onco  alla  grossa. 

La  Libbra  si  usa  egualmente  dai  farmacisti  o dagli, ondici.  Uli  oretici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari. 
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CIRCONDARIO  DI  CORLEONE 


Misure  secondo  la  legge  siculo  del  1809 


li  Tutti  i Comuni  pel  Circondario 


11  Palino  si  divido  in  12  Onco , 
l'Oncia  in  12  Linee t 
la  Linea  in  12  Punti. 


( Palmo 

Mori 

0,258098 

Metro 

ì Canna  

2,064783 

iti. 

p»i». 

3,874500 

Cuiop 

0.484311 


Otto  Palmi  fanno  la  Canna.  16  Canno  la  Corda.  45  Corde  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


I li’ure  secondo  la  legge  nenia  del  1809. 


Tutti  i Conimi  del  Ciacomuaio 


Urlò  quadrali 

t Palmo  quadrato 0,066614  Metro  quadr. 

, c Filar» 

I Salma 1,746259  Ellara 


Misure  abusine  anteriori  al  1861. 


Cohlf.oke,  Canporioarro,  Chiusa  Sci  atasi,  / Salma 
Contessa,  Giuliana,  Palazzo  Aumano,  . 

Puzzi,  e Roccaheka \ Tomolo  . 


Bisacuuino 


Ellara 

8,679487 


0,139440 


Palmi  quadrali 

15,011750 

Salma 

0,578653 


Salma 

0,373206 

Tumuli 

5,971293 

Salme 

0,44821  1 

Tomoli 

7,171379 


Il  Palma  quadrato  & di  141  Once  quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  (44  Lineo  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

2;»C  Canne  quadrato  fanno  la  Corda  quadrata. 

518400  Canne  quadrate  fanno  il  Mìglio  quadrato. 

La  Salma  locale  si  divide  in  4 Disacce, 
ja  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli , 
il  Nondei  lo  in  4 Carezzi, 
il  Carozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli, 

il  Qmulild>0  o Canna  quadrata  in  61  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartini. 

Il  Tomolo  di  Corleone,  Campoliorito,  occ.  ha  per  lato  la  Corda  di  20  Canno  a 
li  Tomolo  di  Bisacquino  la  Corda  di  Canne  io  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 


abolite  di  Palermo. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  secondo  la  legge  stenla  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  .......  | Palmo  cubo 

Il  Palmo  è di  1728  Once  cube. 

16  Palmi  cubi  fanuo  una  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  danna  cuba. 


Metri  cubi  I 

0,047193  I Metro  cubo 


Palmi  cubi 

58,163026 
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Provincia  «lì  PALERMO. 


CirwaJaria  di  CNUMI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

Misure  secondo  In  legge  stenla  dei  <809. 


Titti  i Conivi  del  Circondario I Salma 


Misure  abusive  anteriori  al  <861, 


Tltti  i Comuni  »el  Circondario. 


( Salma  per  frumento 

I Salma  per  orzi  e legumi  . . 


CnRLEONE,  BlSACQUINO,  CaMPOFìORITO,  Gli-  f 

uana i Chiusa  Sclaeani,  Roccamen». . . Salma  favt 


i Salma  per  lenti  e seme  di  lino 
I Salma  per  fave  e ceci 


1 1 

ARIDI 

1 1 

<809. 

I ruoli, ri  I 

2,750888 

II. 

| Ettolitro 

Itloliln 

2,750888 

Kllolilro 

3,438611 

Id. 

4,126333 

Id. 

3,094750 

Id. 

3,180715 

Id. 

0,363519 


Salme 

0.3635  <9 
0,190815 

0,242346 

0,323128 


La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carozzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti  t 
il  Quarto  in  4 Quarti  gli. 

La  Salma  per  frumento  usata  in  tutti  i Comuni  è di  16  Tomoli  rasi. 

La  Salma  fior  orzi  e legumi  di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  fave  di  Corleone,  Bisacquino,  Campofiorito,  ecc.  di  24  Tomoli 

La  Salma  per  lenti  o semi  di  lino  di  Contessa  è di  18  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  fave  e ceci  di  Contessa  di  Tomoli  rasi  1»  7g- 


MISERE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  ficaia  del  1809. 


Titti  i Comuni  dri.  Circondario. 


Litri 

34,386106 

Eltolitlro 

0,659653 

Lilro 

Minute  abusive  anteriori  al  1 864 

Mhmut  da  vino 


Corleone. 


f Quartara. . 

\ Bolle.. 

Bisacqui.no,  Campohouito 

Carico 

Chiusa  Sciatavi Bolle  per  moslo  e vino  . . 

Primi,  Roccamena Bolle  per  vino 


Bolle  per  vino. 


' Ettolitri 

5,157916 

Ettolitro 

0,128948 

Id. 

4,126333 

Id. 

1,031583 

Id. 

4,126333 

Id. 

4,126333 

Id. 

4,126333 

Id. 

4,384229 

Id. 

4,126333 

Id.  j 

Barili 

2,9081 56 

Quartieri 

4, <63261 


Bolli 

0,193877 

Quarta  re 

7,755070 

Itoli  j 

0,242346 

Carichi 

0,969384 

Bolli 

0,242346 

0.242346 

0,242346 

0,228090 

0,242346 


Digitized  by  Google 


ir. 


Pmincia  di  PALERMO 


CiiMoJjrio  di  tóllfOU. 


Botto  per  mosto 

Pìluzo  Annuso 

Botte  per  Tino.. 

Paini  Botte  per  mosto 

Rocc»miih»  Bolle  per  mosto 


Ettolitri 

4,728090 

4,298263 

5,157916 

5,716690 


Ettolitro 

Id. 

Id 

Id. 


Sotti 

0,241502 


0,193877 

0,174926 


Miwirf  «In  oli* 


CoRLIOSK,  CàMPOFIOBITO,  CHIUSA  ScLAFANl. 
Contessa,  Giuliana,  Palazzo  Adriano, 
Prizzi  , Rocca mena 

Bisacquiv  . 


I (laliso  ili  Rotoli  10.  pari  a 

Litri 

| 

| chilogr.  7,934  

8,596527 

Litro 

Caliso  di  Rotoli  4 0 t/s,  pari 

a cliilogr.  8,331  

9,026353 

ld. 

Il  Barile  legalo  si  divide  in  due  Ounrtar*, 
la  Quartara  in  20  Quorlucri . 
il  Quartuccio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

8 Barili  fanno  la  Salma, 

4 Salme  fanno  la  Botte. 

La  Bolle  di  Corleone  si  divide  in  40  Quartare, 
la  Quartara  in  ID  Quartucci  legali. 

La  Bolle  di  Bisacquino  e Campofiorito  si  divide  in  4 Carichi, 

11  Carico  in  120  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Chiusa  Sclafani  si  divide  in  4 Carichi, 
il  Canee  in  16  [.ancelle; 
la  Laureila  in  Quartucci  legali  7 */** 

la  Botto  per  vino  è eguale  a quella  per  mosto,  ma  si  divide  in  12  barili,  e il  barile  in  40  Quartucci  logali. 

La  Botto  per  vino  di  Friszi  e Rocca  mena  si  divide  in  12  Barili, 
il  Barile  in  4U  Quartucci  legali. 

La  Bollo  di  Contessi  quando  si  usa  pel  mosto  si  divide  in  4 Carichi, 

il  Carico  per  mosto  in  3 Barili,  e il  Barilo  in  40  Quartucci  legali.  Quando  la  stessa  Rotte  si  usa  pel  vino  si  divide  in  6 Carichi, 
il  Carico  per  vino  in  2 Barili, 
il  Barile  in  40  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Giuliaun  si  divide  in  4 Carichi, 
il  Carico  por  mosto  in  15  Laureile, 
la  Lancetta  per  mosto  in  quartucci  legali  8 '/■• 

La  Botto  por  vino  di  Giuliana  si  divide  in  4 Carichi, 
il  Carico  per  vino  in  3 Barili . 
il  Barile  in  40  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Palazxo  Adriano  si  divide  in  5 Carichi  . 
si  Banco  in  I IU  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  vino  di  Palazzo  Adriano  si  divide  in  5 Carichi, 
il  fianco  in  1UO  Quartucci  locali. 

La  Botte  per  mosto  di  Prizzi  si  divide  in  15  Barili, 

il  Barile  per  mosto  in  40  Quartucci  lettali.  . 

La  Botte  per  mosto  di  Rorcamena  h di  Barili  18  e Quartucci  25,  li  Barile  per  mosto  di  40  Quartucci  legali. 


/Vai  ferondo  In  légge  tieniti  tiri  1809, 


Tutti  i Cumi  ni  pel  Circondario 


Chlloframmi 

0,793420 

Chilogramma 

0,317368 

Id. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Pf*ì  locali  «11*  stop»* 


Chilo  inaiali 

i Rotolo..  0,793420  Chilogramma 

, ' Grammi  i 

I Oncia  grossa  66,118333  Graiuma 


Digitized  by  Google 


Protioela  di  PALERMO.  Chaiditi.  di  MMJMR 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

valore 

in 

MUL'hE  MtTnlOit 

DENOMINATONE 

VALORE 

Mutua*  LOCALI 

Peti  «egli  orefici 

“1 

Tutti  i Comuni  bel  Cucotoaeio 

Trapptio  

Gl  turimi 

0,881578 

C ramina 

Trippcii 

1,(34330 

Il  Rotolo  legalo  sì  divide  in  30  Once  alla  lottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  sottile, 
l’Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  Z Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cant&ro. 

Nella  consuetudine  locale  il  Rotolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa. 

La  Libbra  si  usa  egualmente  dai  farmacisti  e dagli  orefici.  Oli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  30  Trappesit 
A Trappolo  in  16  Gocci  o Denari, 

Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  TERMINI  IMERESE 


COMUNI 


MISURI  LOCALI 


UEMJMINA/IONF. 


MUORI  MKTRICMf 


Mi 81JRF.  METRICHE 


D£M)KI{«AZIO»E 


MUORI  LOCA  1.1 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

■Misure  secondo  la  léijye  sicula  ilei  1809. 


Tt:m  i Comuni  dei.  Cibcondabio  . 


t Palma 

Udiri 

0,258098 

Metro 

1 Canna  

2,064783 

ld. 

3,871500 

1 

0,484312 


Il  Palmo  ri  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Lineo, 
la  Linea  in  12  Punti. 

Otto  Palmi  fanno  la  Canna, 

16  Canne  la  Corda, 

45  Corde  il  Miglio. 


Tutti  1 Comesi  del  Circondario 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

.tfùurr  secondo  la  legge  sicula  del  1809. 


Palmo  quadralo. 
Salma 


Urlìi  qaidiill 

0,006614 

Etur# 

1,746259 


Metro  quadr. 
Eltara 


Misure  nhnsirc  anteriori  al  1861. 


Tersisi  Imerese,  Alia , Aliminusa,  Bal- 
cisa,  Ai.tatilla  Miucia,  Caccamo,  Cb- 
fala  Diana,  Ceiida,  Ciminna,  Godrano, 
MeZZOICSO  , MoNTEMACfilORE  - HeLSITO  , 
Ruccapalcxra,  Sciara,  Sclafani,  Tra- 
bia,  Valle  d'Olmo.  Vicari,  Villania  ti, 
Vkntimiglia  di  Sicilia 


Alia,  Calta vcturo,  Castronuoto  di  Si- 
cilia, LERbARAraiDDi,  Viaai,  Sclafam. 


Castronuoto  di  Sicilia  . 


I.ERCARAFRIDDi  . 


1 Salma 

EtUr* 

2, 231091 

E tiara 

i Tomolo 

0,139443 

ld. 

) 

t Salma 

2,679487 

Id. 

1 Tomolo 

0,167468 

ld. 

i Salma 

3,391225 

ld. 

) Tomolo 

0,21)952 

ld. 

i Salma 

3,242179 

ld. 

0,202636 

ld. 

Palmi  quadrali 

15,011750 

Min, 

0,572653 


SalllM 

0,448211 

Tuwoli 

7,171379 


0,373206 

Tuctioll 

5,971293 

SaLiuc 

0,294879 

Toaiuli 

4,718059 

Sdlmr 

0,308435 

li  Ululi 

4,934953 


Il  Palmo  quadrato  è di  144  Once  quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

61  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canno  quadrate  fanno  la  Corda  quadrata. 

5184UO  Canne  quadrato  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  lejrafe  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli , 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Ca rozzi , 
il  Carozzo  in  4 Quarti, 
il  Ouarto  in  4 Quartigli, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata  in  64  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Qu  artigli 

Il  Tomolo  di  Termini  ha  por  lato  la  Corda  di  Canno  18  o Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 

Tomo  o di  Alia,  Callavuturo,  occ.  la  Corda  di  Canne  2i*  abolite  ili  Palermo. 

!!  Imnol°  di  Caalronuovo  la  Corda  di  Canno  22  o Palmi  4 aboliti  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Lercarafridili  la  Corda  di  Canne  22  abolito  di  Palermo 


Digitized  by  Gooòle 

Kl  il 


Pruiineia  ili  Palermo. 


Ciicoudario  ili  TffillM  Hflim. 


Tutti  1 Comuni  bel  encomiato 


MISURE  DI  VOLUME 

.'fluì ri*  secotulo  la  legge  sicula  del  1809. 

I 1 Motn  cubi  | 

...  Palmo  cubo 0,017193  I Metro  cubo 


Il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  una  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GII  ARIDI 

Misure  secondo  la  legge  sinda  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario [ Salma 


Ettolitri  | 

2,750888  Ettolitro 


Misure  abusive  anteriori  al  1864. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


Alia,  Aliminusa,  Baccina,  Castroni -vo  di 
Sicilia,  Caltavuturo,  Cefalà  Diana, 
Godrano,  Lercarafriddi  , Mezzoilso, 
Rocca  Palumba.  Montemaggiore- Bbl- 
srro,  Sclafam,  Valle  d'Olmo,  Ventimi* 
gua  di  Sicilia 


Ciccamo,  Scura,  Tradì  a . 


Termini  Imerf.se. 


La  Salma  legale  si  divide  in  4 Risacca, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Caro**», 
il  Carozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

Negli  usi  di  consuetudine  locale  la  Salma  ; 

i „ o_i : ..  ì - : j:  O « 


Negli  usi  di  consuetudine  locale  la  Salma  pei  frumenti  è la  legale  divisa  in  16  Tomoli. 
La  Salma  per  orzi  e legumi  di  Ettolitri  3,438611  è di  20  Tomoli  rasi. 

I » Uf»l r » l~, : Ai  Coiomi  a T«V.i»  k rii  Tumuli  vuoi  OA 


La  Salma  per  fave  e legumi  di  Laccamo,  Sciare  e Trabia  è di  Tomoli  rasi  24. 
La  Salma  per  legumi  di  Cerda  è di  Tomoli  rasi  23  */,. 

La  Salma  per  legumi  di  Termini  Imerese  è di  Tomoli  resi  22  '/«• 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  sicula  del  1809. 


Tutti  i Comuni  dil  Ciiconolnio 


1 Quarluccio  . 


0,859653 


Salma  pei  frumenti 

ettolitri 

2,750888 

Ettolitro  | 

■ Salma  per  orti  e legumi  . . . 

3,(38611 

M. 

1 

l Salma  per  orzi 

3,438611 

Id 

1 Salma  per  fave  e legumi . . . 

4,126333 

Id. 

1 Salma  per  legumi 

4,061859 

Id. 

' Salma  per  orzi 

3,438611 

Id. 

l Salma  per  legumi 

3,868437 

Id. 

! Salma  per  orzi 

3,438611 

Id. 

\ Barile ! 34,386100  I Ettolitro 


Palmi  etiti 

58,163026 


Stime 

0,363519 


Stiate 

0,363519 


0,290815 


I 


0,290815 

0.242316 

0,2(6193 

0,290815 

0,258502 

0,290815 


tt.nl. 

2,908151 

Qaeriuici 

1,163261 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  PALERMO. 


coctadu»  di  titani  mussi. 


.Sfinir#  tl/iuiir#  «afai-iori  al  1861. 

wun  4*  lino 


Tinniti  Inirese.  T*»»u  (pel  volo  vino). 


Alia  (per  mosto  e vino),  Aumjkusa,  CaC- 
CAJNO,  Si  un#,  MonTEMaggioRB-BeLSITO . 

Aumbcvu,  Cuculo,  Mosteahccioel-Bil- 
sito,  Scura , 


Botte  per  mosto  . 
Botte  per  vino . . . 
Salma  per  mosto. 
Salma  per  vino  . , 

Botte  per  vino. . . 


Altavilla  Mi licia  (per  mosto  e vino), 
Bacchia,  Cesala  Diana,  Castroncovo 
di  Sicilia,  Ceiba,  Uodrano,  Vicari  (per 
mosto  e vino),  Leicarafriddi  , Mezzo- 
iuso.Ventmhìlia  di  Sicilia  , V i ll aerati  . . 

BaCCINA,  ClKINlU,  MeijoICSO,  VlLLÀERATI. 
Vrntimiglu  di  Sicilia,  Godiuko 

Caltavctceo  

Valle  d'Olko 

Castronoovo  di  Sicilia  , Lercarafriddi  . . 
Sclatani,  Vali*  d'Olno  (pel  solo  vino). 

Cffala  Duna,  Ceiba  

ClMINNà 

T a asia 

RiJCCaPALCIUA  


Botte  per  vino.. 
Barile  per  vino . 


Botte  per  mosto  

Botte  per  mosto  e vino 

Botte  per  mosto 

Botte  per  mosto 

Botte  per  mosto  e vino 

Botte  per  mosto 

Botte  per  vino 

Botte  per  mosto 

Botte  per  mosto  e vino 


Ettolitri 

5,329846 

Ettolitro 

5,157916 

Id. 

1,065969 

Id. 

t, 031583 

Id. 

4,(26333 

Id. 

4,401422 

Id. 

4,126333 

Id. 

0,343861 

Id. 

4,814053 

Id 

4,642194 

Id 

4,951599 

Id. 

4,332649 

Id. 

4,642124 

Id. 

1.401  492 

Id. 

3,610541 

Id. 

5,50(777 

Id. 

4,186333 

Id 

Temimi  Infense,  Alia,  Aliminosa,  Alta-  | 
villa  Milicia  . Bacchia , Calcano,  Cab-  j 
tavctcro,  Ceeda,  Cefalà  Diana,  Ci-  ( 
sunna,  LERCAEAraiooi , Sci  ara.  Moots- 
«AliGIORE-BELSirO,  Soriani,  Itoci. afa-  1 
i.l nba , Teaeia,  Valli  d'Olno,  Vesti-  1 
miglia  di  Sicilia,  Vicari,  Villaeeati..  ] 

Casteoscovo  di  Sicilia,  Codiano,  Mei-  | 
zoicso i 


CafUo  di  Rotoli  10,  pari  ;i 

litri 

chilogr.  7,934  

8,596597 

Litro 

Catiso  di  Rotoli  18  • (»,  pari 

a chilogr . 9,948  

10,745658 

Id, 

Salti 

o,meì3 

0,193877 

Silfi* 

0,9384 13 
0,969384 

Baiti 

0,949.110 

0,997199 


0,949346 

Sitili 

9, 9081 51 


s«m 

0,807725 

0,245449 
0,801955 
0,830806 
0,215419 
0,997199 
0,276967 
0,181759 
0,2423  i6 


Caliti 

0,1 16326 


0,093061 


Il  Barile  legale  si  divide  in  2 Quarta» , 
la  Quartara  in  20  Quartucei, 
il  Quartncdo  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

3 Barili  fanno  la  Salma, 

4 Salme  la  Botte. 

I La  Botto  por  mosto  di  Termini  e Trahia  si  divide  In  5 Carichi  o Salme,  La  Salma  per  mosto  in  8 Quarta», 
la  Quarta»  per  mosto  di  Termini  in  Quartusci  legali  15  'Le  di  Trabla  in  Quartucei  legali  16. 

La  Botte  per  vino  di  Termini  e Trabia  si  divide  in  5 Salme, 
la  Salma  in  3 Barili, 
il  Barilo  in  40  Quartucei  legali. 

Tea  Botte  di  Ettolitri  1,126333  si  usa  in  Alia  per  il  mosto  e per  il  vino:  in  Aliminusa,  laccamo,  Montemaggiore-Belsko,  0 
bcara  pel  solo  vino  e si  divide  in  4 Salme, 


Digitized  by  Google 


Circondario  di  TKJtllM  1MERE5F. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

" 

VSIiOKE 

nt^OMJ.vvrjovE 

in 

la  Salma  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  15  Quartucci  legali. 

La  Botte  di  Ettolitri  4,101422  si  usa  in  Alil&inusa,  CaccaruOj  Monteniuggioru-JJeUilo  o Sciarti,  jkì!  solo  monto,  e si  divido 
in  4 Salme  j 
la  Salma  in  8 Quartare, 
la  Quartaru  n 16  Quartucci  legali. 

La  Botte  di  Ettolitri  4,(26333.  si  usa  in  Altavilla  Milicia,  Vicari,  tanto  nel  mosto  quanto  pel  vino,  e si  divide  in  12  Barili,  il 
Barile  in  40  Quartucci  ln";ili.  La  stessa  Botte  si  usa  nei  Comuni  di  Mancina,  (lastronuovo  di  Sicilia,  Cefalà  Diana,  Corda, 
Cedrano,  Lerc  irafriddi , M'-tiioìusu,  Ventimiglia  di  Sicilia  e Villafrati  pel  solo  vino,  e si  divide  egualmente  in  12  Barili  di  40 
Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Baudna  ai  divide  in  5 Salme , 
la  Salma  in  8 Quartare, 

la  Quartara  in  14  Qnarturri  legali.  I-a  stessa  Botte  in  Godrann  si  divide  in  5 Carichi, 
il  Carico  in  112  Quartucci  legali. 

La  Botte  di  Caltavuturo  si  divide  in  3 Salute, 
la  Salma  in  2 Carichi . 
il  Carico  in  12  Lancelle. 


la  Lancella  in  Quarlurci  legali  7 Vg. 

La  Botte  per  mosto  di  Valle  d'Olmo  si  divide  in  6 Carichi, 
il  Carico  in  1 2 Lancelle, 
la  I.ancella  in  8 Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Castronuovo  e Lercarafriddi  si  divide  in  12  Barili, 
il  Barile  in  42  Quartucci  legali. 

La  Botto  di  Ettolitri  4,042124  siusa  in  Sclafani  poi  mosto  o pel  vino,  ed  in  Valle  d’Olmo  pel  solo  vino,  e si  divide  in  6 
Carichi, 

il  Carico  in  2 Barili, 

il  Barile  in  6 Laticolle, 

la  Laureila  in  Quartucci  ledali  7 V,. 

La  Butte  por  mosto  di  Ccfalà-Diana  e Corda  si  divido  in  4 Salme  La  Salma  ò di  Barili  3 e Quartucci  8 legali.  Il  Barile  è di 
tu  Quartucci  lettali. 

La  Botte  per  vino  ai  Ciminna  si  divide  in  5 Carichi, 
il  Carico  in  6 Quartaro, 
la  Quartara  in  14  Quartucci  legali. 

Ln  Botte  di  Boccapaluinha  si  usa  poi  vino  e pel  mosto  o si  divide  in  4 Carichi, 
il  Carico  in  6 Quartare. 
la  Quartara  in  2U  Quartucci  legali. 


Pesi  secondo  la  legge  sicula  del  4809. 


Titti 

Co»™  DEL  CllICOSDAMO  . . 

i Rotolo  

| Libbra 

0,793420 

0,317368 

Chilogrammo 

III. 

Pesi  locali  «Ilo  inmi 

Tutti 

Coxiti  dei.  Ciecokdamo  , . . 

J Rotolo  

1 Oncia  all»  grossa 

Clilli>fTailtUli 

0.793410 

Ora  amai 

66,118333 

Chilograimna 

Graroma 

Setoli 

1,260367 

l.thbrr 

3,150916 


Sololi 

1 ,260367 

On.e 

0.015124 


Pesi  orefici 


Ti  tti  i Coxiti  dei.  Ciuco.vdaiiio Trappeso 


Granami 

0,881578 


11  Rotolo  legale  si  divide  in  30  Once  alla  sottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  sottile. 

L'Oncia  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Botoli  fanno  il  Cantaro. 

.Nella. consuetudine  locale  il  Rotolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa. 
La  Libbra  si  u?a  egualmente  dai  farmacisti  o dagli  oretici. 

Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesì, 
il  Trappeso  iu  IG  Cocci  o Denari. 
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Titti  i Costoni  del  Circondario,  meno  l "uadreUo 

^ Aasi j Passo  ......  

Varsi | Quadrello  di  Piacenza 

Il  Quadretto  o Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once. 
l'Oncia  in  12  Punii, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Passo,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  è di  30  Quadretti. 

In  Varsi  216  Quadretti  fanno  il  Pilotto,  misura  por  la  legna  da  fuoco. 


MISURE  DI  CAPACITÀ.  PER  GLI  ARIDI 


0,103535  Metro  cubo 


Qiudretli  I 

6.171804 

Pm.1 

0,405747 

Quadriti 

9,658557 


Ettolitri  * Mia 

I Staio  da  grano 0,470*00  Ettolitro  4,145850 

Staio  per  la  calce 0,489100  Id.  2,043318 

Staio  pel  carbone 0,488800  Id.  2,045827 

Varsi | Staio  di  Piacenza 0,348200  Id.  2,871913 

Lo  Staio  da  grano  si  divide  in  2 Miue , 
la  Mina  in  8 Quartarole, 
la  Quartarola  in  2 Mezze  Quartarole, 
la  Mezza  Quartarola  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Mezzi  Quartini. 

Dopò  il  1816  epoca  del  ripristinameli  lo  del  vecchio  sistema  di  misure  entrò  in  uso  uno  Staio  da  grano  eguale  a Litri  45,45, 


I Staio  da  grano  0,470400 

Staio  per  la  calce 0,489400 

Staio  pel  carbone 0,488800 

Vinsi  ...  I Staio  di  Placenta 0,348400 


non  ancora  dimenticato  nei  contratti  privati. 

Lo  Staio  da  calce  si  divido  in  4 Quartali. 

Lo  Staio  da  carbone  in  16  Quartarole. 

Lo  Staio  di  Piacenza,  usato  in  Varsi,  si  divide  in  2 Mine,  oppun 
il  Coppello  si  divide  in  2 Mezzi,  od  in  4 Quarti  di  Coppello. 


uro  in  15  Coppelli , 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Ti  rri  t Concai  dui.  Ctacosmato,  meno  i Brenta 

• * * Pottola  pel  latte 


Vissi I Brenta 


LlUllUI 

0,716740 

UH 

0,333300 

Ettolitri 

0,757714 


Drente 

1,395445 

Pontile 

3,000300 

Brente 

4,319763 


Li  Brenta  *i  divide  in  36  Pintc, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi. 

La  Pozzola  si  divide  in  2 Mezze,  8 Puzzole  fanno  un  Bariletto,  8 Bariletti  fanno  una  Secchia. 

La  Brenta  di  Piacenza  usata  in  Varsi  si  divida  in  48  Piote, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi  Boccali. 


Tetti  i Comuni  del  Circondario,  meno  I .... 

V.H6I j L,hbra 

Vaisi I Libbra  di  Piacenza 


Cb4u«i«iiiaii  [ Libbre 

0,328000  Chilogrammo  | 3,048780 

0,347517  Id.  i 3,4  49435 


La  Libbra  ti  divida  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari , 
il  Denaro  m 24  Grani. 

25  Libbre  fanno  un  Peso. 

Gli  orefici  listano  il  Marco  milanese  di  Grammi  234,997. 
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CIRCONDARIO  DI  BORGO  SAN  DONNINO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Titti  i Conimi  del  Circondario,  mono  1 „ , 

Pellegrino  Parmense { Braccl°  da  mur0 

Tutti  i Commi  del  Circondario,  meno  I 

Btsseto,  Pellegrino  Parmense  e Sai.-  > Braccio  da  panno 

SOMAGGIORE ' 

Tutti  i Comuni  dei  Circondario,  meno  1 

IL, imo  S llnwivn  Ritraevo  Pei  i erbinm  * Rnrrin  ila  «ola 


Borgo  S.  Donnino,  Busseto,  Pellegrino  1 Braccio  da  seta 
Parmense I 

Borgo  S.  Donnino Braccio  da  scia. 

Busseto Braccio  da  seta. 

Bcsseto,  Salsomaggiore,  Pellegrino  Par-  , „ • , 

MENSE  ! BraCCI°  da  PanDl 


Pellegrino  Parmense 


Braccio  da  muro 


Melfi 

0,5451 67 


0,534000 
0,622000  ! 

0,675000  | 
0,469565 


Lo  Braccio  mercantili  da  seta  e da  (tanno  si  dividono  in  Metà,  Terzi.  Quarti,  Sesti,  Ottavi  e Sedicesimi. 
Le  Braccia  da  muro  o da  legname  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

In  Pellegrino  parmense  sei  Braccia  da  muro  fanno  un  Trabucco f e due  Trabucchi  fanno  una  Canna. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Titti  i Comuni  del  Circondario,  meno  \ Pcrl'c»  quadrala 
Pellegrino  e Polesine j Biolca 


Pellegrino  Parmense Pertica  di  Piacenza 

Polesine  Parmense Pertica 


Ara 

0,106994 

30,814390 

7,620186 

8,095887 


la  Dioica  si  divido  in  C Stnia, 

10  Staio  in  12  Tavole, 

la  Tavola  in  4 Pertiche  quadrate, 
la  Pertica  in  36  Piedi  quadrati. 

La  Tavola  si  divide  pure  in  12  Piedi  di  Tavola, 

11  Piede  in  12  Once, 

T On eia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

La  Pertica  di  Piacenza  6 di  96  Trabucchi  quadrati  y si  divide  in  24  Tavole, 
La  Tavola  in  12  Piedi  o Braccia  agrarie, 
il  Piedo  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  agrari. 

La  Pertica  di  Polesine  si  divide  in  24  Tavole. 


MISURE  DI  VOLUME 


Titti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i _ „ . 

Pellegrino  e Polesine ! QoadroUo 0.162027  Metro 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  ( D ......  ,, 

R,i«.ro  P»,„r..«n  * Pm«n»  1 Pas!w  4.860815  ld 


Busseto,  Pellegrino  e Polesine t r 0 

Busseto  Sazio 

Polesine  Parmense  Quadretto . 

Pellegrino  Parmense  . Quadretto  . 


4,374734 

0,113380 

0,103535 


Digitized  by  Google 


304 


Provincia  di  PARIA. 


Cìresidam  di  BORGO  ili  BOPflRO. 


Il  Quadretto  o Braccio  cubo  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punii, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Passo,  misura  della  legna  da  fuoco,  è di  30  Quadretti. 

II  Sazio,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  usata  in  Bussolo,  è di  27  Quadretti  di  Parma. 

Il  Quadretto  usato  in  Pellegrino  Parmense  è quello  di  Piacenza.  216  Quadretti  formano  un  Pilotto,  misura  da  legna. 
54  Quadretti  di  Polesine  fatino  la  Songa  misura  da  legna. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


0,441600 


0,3  48200 


Tom  i Comuni  del  Circondario,  meno  Ettolitri 

Borgo  S.  Donnino,  Busseto,  Pellegrino  Staio  di  Parma 0,470400  Ettolitro 

c Polesine  Parmense 

Borgo  S.  Donnino,  Busseto Staio  di  Borgo  S.  Donnino  . 0,441600  Id. 

Polesine  Parmense  Staio *.  0,278560  Id. 

Pellegrino  Parmense.. Staio  di  Piacenza 0,3  48200  Id. 

Lo  Staio  di  Parma  si  divide  in  2 Mine, 
la  Mina  in  8 Quartarole, 
la  Quartarola  in  2 Mezze  Quartarole, 
la  Mezza  Quartarola  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Mezzi  Quartini. 

Lo  Staio  di  Borgo  San  Donnino  si  divide  in  2 Mine, 
h Mina  in  16  Coppelli, 
il  Coppello  in  2 Mezzi  Coppelli, 
il  Mezzo  in  2 Quarti  di  Coppello. 

Lo  Staio  di  Piacenza  si  divide  in  2 Mine  od  in  15  Coppelli, 
il  Coppello  in  2 Mezzi  Coppelli,  o in  4 Quarti  di  Coppello. 

. Lo  Staio  di  Polesine  si  divide  in  12  Coppelli, 
il  Coppello  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Quarti. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

I I ■**•>»  I 


Siila 

2,145850 


2,264495 


2,871913 


Busseto,  Pellegrino Brenta  di  Piacenza  . 

Polesine  Parmense Brenta  


0,757712 


Rr^nto 

1,395245 


1,349763 

2,106372 


La  Brenta  di  Parma  si  divide  in  36  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi  Boccali. 

La  Brenta  di  Piacenza  si  divide  in  48  Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi  Boccali. 

Le  Tavole  di  ragguaglio  edito  in  Panna  nel  1861  con  approvazione  del  Ministero  di  Agricoltura,  Industria  e Commercio, 
portano  per  Busseto  una  Brenta  speciale  di  Litri  69,6811  della  quale  non  si  tenne  codio  dalla  Giunta  Metrica  di  Parma 


perchè  l'uso  in  Busseto  della  Brenta  di  Piacenza  era  più 
,a  Brenta  di  Polesine  si  divide  in  75  Boccali.  Due  Boccali  fa 


fonerai  izza  lo. 
anno  la  Pinta. 


I Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  J 
Polesine 1 

Polesine  Parmense I Libbra 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari , 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  fanno  un  Peso. 


Libbra  di  Parma . 


Cli.Ui*r  Jiium  LikSr* 

0,328000  Chilogrammi!  3,048780 

0,309500  Id.  3,23tOI8 
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CIRCONDARIO  DI  BORGOTARO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Turi  i Collosi  df.i.  Circondario | Braccio  da  legname  e da  muro 

Borgotaro,  Alrareto,  Bedoma,  Valuoc-  I Bracdo  da  piinno 


Beni. Braccio  da  pannu 

Compiano,  Torsolo Braccio 


Urtrì 

0,545167 

0,678000 

4,639540 
0,676000  j 


Braccia 

1,83430! 


1,563722 

1,470290 


11  Braccio  da  legname  o da  muro  dì  Parma,  baso  dello  misuro  agrario  si  divide  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Le  Braccia  da  panno  di  Borgotaro  e Compiano  « quello  di  Parma,  usato  in  Porcelo,  si  dividono  in  Metà,  Terzi , Quarti,  ecc. 
Il  Braccio  a torra  di  Berceto  nello  Tavolo  del  1845!  si  trova  eguale  a metri  0,545. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 
Tutti  i Comuni  del  Circondario I Dioica 


lUtar* 

0,308144  Eltara 


Ulule  li  c 

3,245237  I 


La  Dioica  di  288  Pertiche  quadrato  si  divide  in  6 Stata, 

10  Staio  in  12  Tavolo, 
la  Tavola  in  12  Piedi, 

11  Picdo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Pel  Comune  di  Berceto  le  Tavole  del  1861  di  Parma  recano  una  Biolca  eguale  ad  amtìU,8!l0Q;  mentro  quella  di  Parma, 
d'uso  comune  a tutto  il  Circondario  di  Borgotaro  ò ragguagliala  ad  aro  3U, 81430008. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


I Quadrello. 
I Passo  . . . . 


3lHrl  tubi 

0,162027  Metro  cubo 

Stril 

4,800815  Siero 


Il  Quadretto  o Braccio  cubo  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Passo,  misura  per  la  legna  da  fuoco , è di  30  Quadretti. 

Nei  Comuni  di  Compiano  e Tomolo  non  vi  si  usavano  misuro  di  volume. 

Lo  tavolo  del  1861  attribuiscono  al  Braccio  cubo  di  Borgotaro  il  valore  di  metri  cubi  0,31166,  ed  a quello  di  Berceto  di 
metri  cubi  0,16132. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  (ILI  ARIDI 


Borgoi.bo,  Bedonia,  Alrareto  bi  Bob-  l Staio  da  grano 0,443200 

gotabo,  Vaimomola I staio  da  castagno 0,555500 

Berceto Staio 0,434600 

Compiano,  Torsolo  Staio 0,427800 


Ettolitro 

Id. 

Id. 

Id. 


Slau 

2,256318 
1,800180 
2,300966  i 
2,337541  j 


Lo  Staio  da  grano  di  Borgotaro  si  divide  in  2 Mine,  oppure  in  12  Coppelli.  Lo  Staio  da  castagne  si  divide  puro  in  12  Coppelli. 
Lo  Staio  di  Bercelo  si  divide  in  7 Quartarolc. 

Nel  Comune  di  Bercelo  si  usava  anche  lo  Staio  di  Parma. 

Lo  Stalo  di  Compiano  si  divide  in  2 Mezze  Staia  od  in  12  Coppelli. 

Lo  tavole  del  1661  fanno  lo  Staio  di  Borgataro  eguale  a Litri  il,2tl. 
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Provincia  di  PARJIA.  Circondarin  Hi  ROROOTARO 


MISURE  RI  CAPACITÀ  PF.I  LIQUIDI 


BuaooTiao,  Vai  mozzol.»  A i. ovatto  di  Itoli-  ( 

Soma 

Ettolitri 

t, 072500 

Ettolitro 

Som* 

0,932*01 

Begonia 

Soma 

*,032**0 

ci. 

0,968607 

Bikcuto 

Brenta  

0,7(6720 

io. 

i ,3952*5  | 

Soma 

1,0689  30 

Litri 

io 

0.935515 

Libbra  per  Polio 

0,3*2000 

Litro 

2,923977 

T.a  Soma  di  Borilo  laro  si  divide  in  2 Slaia, 
to  Staio  in  30  Pioto. 

Nel  Comune  di  Bedonia,  oltre  la  Soma  si  usava  pel  minuto  una  Pinta  di  Litri  2,223  ed  una  Maiolica  di  Litri  1,66u. 

La  Brenta  parmense  usata  in  Berceto  si  divide  in  36  Pinta, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mo/zi. 

La  Soma  di  Conipiuno  si  divide  in  56  Pinta, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi. 

PESI 


Borgotaro.  Bedonia,  A lo  a reto  ih  Borgo- 
taro,  Valmozzoi.a  

Berceto 

Compuro.  Tornolo 


j Libbra 

Libbra 

Libbra 


Cliilofrantml  Libbre 

0,330000  Chilogrammi!  3,030303 

0,328000  Id.  3,0*8780 

0,314*00  Id.  3,180602 


Lo  Libbre  si  dividono  in  12  Once. 
l'Oncia  in  24  Denari . 
il  Denaro  in  21  Grani. 

25  Libbre  fanno  un  Rubilo  [ier  Borgotaro  ft  Compiano. 

25  Libbre  fanno  un  Peso  per  Berceto.  La  Libbra  usata  in  Porrete  quella  di  Parma. 
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PROVINCIA  DI  PAVIA 


CIRCONDARIO  DI  PAVIA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Pavia  c Comuni  del  Contado  Pavese. . . . 


CaYAGNIIA,  LaNDRIANO,  MANDRINO  . PaI- 

uana,  Sulano,  Vidigolfo  


! Basca?*,  Misano  Olona,  Tome  Vecchia 
Pi»  , Vairako  , Miniano  , Viitarjno  . 
Bìdià,  Cbignolo  Po,  Copiano,  Gtn- 
zo. hi:.  CEunabO,  Inverno , Magbekno  , 
Miracolo,  Monte  Bolognola,  Mon- 

TELEONE  SUI  COLU  PAVESI,  SANTA  CRI- 
STINA e Bissone,  Torre  d’Arese,  Vil- 
lakterio,  Monticelli  Pavese 

Borrisco,  Zeccone,  Baselica  Bologna, 
Bereguardo  , Carpigkago  , Casorate 
Primo,  Vellezzo  Bellini,  Giussago,  Pis- 
8ARELI.0,  ROGNANO,  TbitoLZIO,  TROVO, 
Tueago  Bordone,  Zelata  


Albuzzano,  Vistarino.  Filighera,  Cuea- 
Carpignano,  Ceranova,  Honcaro,  Corte 
Olona,  Costa  de’  Noeiu,  Pieve  Porto 
Morose,  Spessa 


| Mandamenti  di  Cava  Manaba  c S arrazzami 
DEI  BURGONDI 


Trabucco  pavese  

Metri 

2,831725 

Metro 

Piede 

0,471954 

io 

Braccio  pavese 

0,629272 

id. 

Braccio  milanese 

0,594936 

id. 

Trabucco  milanese  

2,614110 

io. 

Piede 

0,435185 

li. 

Braccio  milanese 

0,59*936 

io. 

Braccio  milanese 

0,594936 

id. 

Braccio  lodigiani)  da  tela. . . 

0,667697 

ni. 

Trabocco  milanese 

2,611110 

Id. 

Trabucco  lodigiano 

2,731995 

Id. 

Trabocco  pavese 

2,831725 

Id. 

Trabucco  milanese 

2,611110 

Id. 

Braccio  di  Pavia 

0,629272 

Id. 

Braccio  di  Milano 

0,594936 

Id. 

Trabucco  pavese  

2,831725 

Id. 

Trabucco  lodigiano 

2,731995 

Id. 

Braccio  milanese 

0.594936 

Id 

Braccio  pavese 

0,629272 

Id. 

Braccio  lodigiano 

0,667697 

Id. 

Trabucco  milanese 

2,611110 

Id. 

Trabucco  pavese  

2,831725 

Id 

Braccio  milanese 

0,594936 

Id. 

Braccio  pavese 

0,629272 

Id. 

Braccio  lungo  da  tela 

0,668787 

Id. 

Braccio  corto  da  seta 

0,528000 

Id. 

Raso  piemontese 

0,600137 

Id. 

Trabucchi 

0,3531  12 

Piedi 

2,1 18850  | 

Braccia 

1,589(38 

1,680852 

Trabucchi 

0,38  Ì979 

Wtdi 

2,297873 

Braccia 

t, 680852  | 


t, 497686 

Trabuccln 

0,382979 

0,366033 

0,353142 

0,382979 

1,589138 

4.680852 

Trabucchi 

0,353142 

0,366033 

Braccia 

1.680852 


t, 497086 

Trabucchi 

0,382979 

0,353142 

Braccia 

1,680852 

1,589138 

1,4954*4 

1,893939 

Rati 

1,666286 
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ProTìocia  il  PAVIA. 


Grecia!»!»  li  PAPI. 


C 0 M I)  N I 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


YAI.OHL' 
Mitene  wmurmt 


MISURE  METRICHE 


DFKOMINAZJONF: 


VAI.  OR  E 
tu 

Mise  AB  LOCAI.! 


Il  Trabucco  si  divide  In  6 Piedi, 
il  Piede  in  i2  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti , 

il  Punto  in  12  Atomi.  Il  Trabucco  Ò la  base  delle  misuro  agrari*. 

11  Braccio  pavese  corrisponde  a 16  Once  del  Trabucco. 

11  Braccio  milanese  detto  anticamente  da  fabbrica  oda  legname  fu  dichiarato  unico  legale  in  Lombardia  con  Editti  30  giugno 
e 31  agosto  1781-  Si  divide  in  |2  Oneo, 

1 Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Braccio  è misura  architettonica  e mercantile 

fogli  usi  mercantili  il  Braccio  fi  divide  i:prmi •'•amento  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sesti,  Ottavi,  ecc. 

L'uso  del  Braccio  di  Pavia,  conservatovi  in  parecchi  Comuni  del  Circondario,  era  inwltri  assai  diminuito  e quasi  scomparso 
per  far  luogo  al  Braccio  di  Milano  che  *i  Usa  di  preferenza  nella  stessa  ciltÀ  di  Tavia. 

Il  Trabucco  milanese,  baie  delle  misuro  agrario,  si  divide  in  G Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi.  Due  Trabucchi  fanno  una  flettete- 
li Braccio  lodigiano  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  m 12  Atomi. 

Negli  usi  mercantili  -si  divide  comunemente  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  ere. 

11  Trabucco  lodi  pi  ano,  base  delle  misuro  agrarie,  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  iu  12  Once, 

POnca  del  Piede  in  f?  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Sìziano,  Bornasco,  e Mandamenti  di  Cava 
Man  ara  e Sankazzaro  dei  Bibcondi. 


Mandamenti  di  Cava  Manara  e Sakxazzaro 


è Braccio  quadralo 

M(U>  quadrili 

6,353919 

Metro  quadr. 

Brilli 

2,825203 

o Braccio  da  k'^uauie 

A, A! 5798 

LI. 

B*ar  *«  >U  leju, 

0,706310 

( Pertica  pavese  

7.6979A8 

Ellara 

P*riirhn 

1 3,990530 

j Pertica  milanese 

0,5*5179 

W. 

15,978*30 

7,1051*3 

Marni  <iua<t/aU 

0,395983 

ld 

13,956360 

Qua  di  rii  A 

3,535358 

Quadrello  pavese 

Metro  quadr. 

1 Braccio  d'asse  ........  . . 

1,583934 

M 

Braccia 

0,631340 

1 

Il  Braccio  quadrato  è di  Ut  Once  quadrate.  Il  Braecio  da  legname  6 largo  un  Braccio  e lungo  quattro,  e corrisponde  coni 
a 1 Braccia  quadrate. 

La  Pertica  paveso  si  divide  in  24  Tavole.  I.a  Tavola  è di  i Trabucchi  quadrati,  o si  divide  in  12  Piedi  di  Ta>ola, 
il  Piede  di  Tavola  in  12  One**  di  Tavola, 
l'Oncia  iu  12  Punti,, 
il  Punto  in  12  Àtomi  dì  Tavola. 

La  Pertica  milanese  si  divido  in  24  Tavole, 
la  Tavola  in  4 Trabucchi  quadrati. 

La  Pertica  lodiciana  si  divide  in  21  Tavole, 

la  Tavola  iu  4 Trabucchi  quadrati,  ovvero  in  144  Piedi  quadrati. 


MISURE  01  VOLUME 


Rr«rci«  cui* 

4,748848 

4,013142 

Brani»  A»  >£«>- 

0,290803 

fVtoUl 

0,2508*4 


I 

i Bracci»  milanese  cubo 

1 Ma-tri  «ulti 

0.310577 

Metro  colio 

Torri  ì C.ciui  m dui  Crcmummo • 

j Braccio  pavese  cubo 

0,349181 

ld 

1 

Braccio  o Carro  da  legna  . . 

3,309338 

LI. 

Mandamenti  di  Cava  Manara  e Sansattaro  < 
dei  Burgundi  1 

Pilollo  o Carro  pavese  .....  j 

«Arri 

3*986901 

Siero 

fi  Braccio  cubo  dicesi  anche  Quadretto  di  volume. 

Il  Br.icciu  o ’arro  da  legna  corrisponde  a 16  Braccia  cube  milanesi. 
Il  Pilotto  cori  .pondo  a 10  Braccia  cube  pavesi. 
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Provinria  di  PITI*. 


Circondane  di  NTH. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  itETRIOIE 

COMUNI 

1 

DIKOMISAZIOM 

VALORE 

in 

M 1*1  HA  MCTMC** 

DFVOM1V  iZIOKE 

VALORE 
aitroi  tOfALi 

i 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 
Pavia  e Comuni  del  Contado  Pavese  . . . 1 Sacco 

ARIDI 

Ettiiiilri 

1325633 

Ettolitro 

Sm  dii 

0,817907 

Siiiano,  Bobsasco 

Moggio  manose . 

1 ,4653*3 

id. 

• 0,683834 

Castel  I.ambbo,  Babona  (Borgate) 

Sacco  lodigiano 

1,589566 

Id. 

Sarchi 

(0,659103  j 

Mandamenti  di  Cava  Mamaba  e Saxiaazzabo 

Sacco  raso  

(,500000 

Id. 

0,833333 

DEI  BuBGONDI 

Sacco  colmo 

4,350900 

0,740741  1 

11  Sacco  di  Pavia  ri  divida  in  0 Mine, 
la  Mina  in  2 Quartati, 
il  Quartaro  in  6 Coppi. 

Ica  Mina  ri  divide  anche  in  8 Minella. 

11  Maggio  milanese  si  divide  in  8 Strie, 

10  !$taio  in  4 Quartari, 

11  Quartaro  in  2 Minelle. 

Il  Sacco  lodigiano  si  divide  in  8 Stria, 
lo  Staio  in  4 Quartati. 

Il  Sacco  raso  di  Cava  Manata  e Sannazzaro  dei  Burgondi  si  divide  in  8 Emine  rase, 
l'Emina  in  8 Rminolle, 
l'Eminella  in  2 Conpi. 

4 Emineile  fanno  un  Quartaro. 

11  Sacco  colmo  si  divide  in  8 Emine  colme, 

l’Emina  colma  si  considera  di  9 Emineile  rase. 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 


Titti  i Comuni  del  Cibcosdabio Brenta  

S 1/ u v ' BoaNASCo Brenta  milanese . 

Castel  Lambeo,  Babota  (Borgate) Brenta  lodigiaoa 


Ettolitri 

0,7  U 427 
0,755544 
0,662030 


Ettolitro 

ld. 

Id. 


La  Brenta  di  Pavia  ei  divido  in  6 Secchie, 
la  Secchia  in  8 Pinte, 
la  Pinta  in  2 Boccali. 

La  Brenta  di  Milano  si  divide  in  3 Slaia, 

10  Staio  in  4 Quartari. 

11  Quartaro  in  8 Boccali, 
il  Boccale(ln  4 Zaino. 

La  Brenta  lodigiana  si  divide  in  80  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Zaine. 


Pavia  c Comuni  del  Contado  Pavese . . 


Castel  Lamerq,  Bahona  (Borgate) 


Brrnt* 

4,399753 
1 ,323550 
t, 510506 


i Libbra  piccola.. 

CIiilo|rttnml 

0,318755 

! Chilogramma 

Likbr* 

3,137501 

1 Libbra  grossa. . . 

0,743695 

Id. 

1,344643 

| Libbra  piccola  . 

•••(  di 

0,326793 

ld. 

3,060041 

ì Libbra  grossa . . . 

{Milano 

0,7655)7 

Id. 

4,311446 

k Libbra  piccola  . . 

'•••!  di 

0,350735 

ld. 

3.117843 

\ Libbra  grossa . . . 

j Lodi 

0,748381 

ld. 

1,336518 

\ Libbra  piccola  . . 

0,319380 

ld. 

3,131066 

1 Libbra  grossa. . . 

0,745550 

Id. 

4,341886 
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Ch'comfori#  di  PAVIA. 


ino 


Provincia  di  PAVIA. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

misure  jimucnE  ' 

DEXOM  INA7IORC 

DENOMINAZIOVE 

Vi  (.ORE 
la 

M.MABC  LOCALI 

1 

r 

La  Libbra  piccola  di  Pavia  si  divide  in  12  Once.  Le  Libbra  grossa  in  28  Once. 

25  Libbre  piccole  fanno  un  Ruhbo. 

101»  Libbre  grasso  fanno  un  Fascio. 

La  Libbra  pìccola  eli  Milano  è di  12  Once  La  Libbra  grossa  di  28  Once.  L’Oncia  si  divide  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

in  Libbre  grosse  fanno  un  Peso  100  Libbre  grosse  fanno  un  Pascio  o Centi naio. 

25  Libbre  piccole  fanno  il  Ruhbo. 

100  Libbre  piccole  fanno  un  Onmtale. 

La  Libbra  piccola  di  [.odi  si  divide  in  12  Once.  La  Libbra  grosse  in  28  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Urani. 

25  Libbre  piccole  fanno  il  Rubho  dotto  anche  Doso. 

100  Libbre  grosso  fanno  un  Fascio. 

La  Libbra  piccola  di  Cava  Manara  è di  (2  Ouco,  la  Libbra  urusaa  di  Once  28. 

2'i  Libbre  ranno  il  Rttbbo. 

12  Dubbi  fanno  il  Moggio  da  carbone. 
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CIRCONDARIO  DI  BOBBIO 


MISURE  Iti  LUNGHEZZA 


Trabucco  pavese  

Mairi 

2,831725 

Metro 

Tutti  i Comi  vi  dei.  Ciecovoìbio 

Trabucco  milanese 

5,611110 

Id. 

Braccio  pavese  

0,629474 

Id. 

Mandamento  di  Boiutio 

Braccio  milanese  

0,59*936 

Id. 

Braccio  bohbiese 

0,677000 

Id. 

Mandamento  di  Ottone 

l’almo 

0,450000 

Id. 

Braccio  lungo . . . . | jj 

0,670000 

Id. 

Mandamenti  di  Vaniti  e Zlvattabki  iti  . . . 

Braccio  corto  ....  1 Tortona 

0,548000 

Id. 

Baso 

0,600137 

Id. 

Trabocchi 

0,3531*9 

0,384979 

Bracci* 

1,589138 

1,680854 

1,177105 

Palmi 

4,0000000 

■rafia 

4,492537 
1 ,893939 

Raai 

1,666286 


11  Trabucco  si  divi  fa  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  li  Once, 
l'Oncia  in  12  Puuli, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Braccio  pavese  si  divide  in  16  Once,  il  Braccio  milanese  in  12  Once. 

Il  Trabucco  ed  il  Braccio  di  Pavia  si  usino  come  unità  liticar©  nella  misura  dei  legnami  e degnimi.  Il  Trabucco  pavese  fu 
sostituito  al  Trabucco  bohbiese  al  quale  lo  tavolo  Francesi  assegnano  il  valore  di  metri  2,838,  e che  aveva  egual  divisione. 

11  Trabucco  milanese  ha  servito  di  Base  por  la  formazione  del  catasto. 

Pel  Mandamento  di  Ottone  la  misura  per  lo  stollo  è il  Metro,  diviso  in  4 Palmi  genovesi. 

Nei  Mandamenti  di  Varai  e Zavattaréllo  il  Trabucco  pavese  e il  Trabucco  milanese  servono  di  base  allo  misuro  agrarie. 

Il  Braccio  lungo,  il  Braccio  corto  di  Tortona,  ed  il  Baso  di  Piemonte  si  usavano  per  la  misura  delle  stolte. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


i Pertica  pavese 

*7,697918 

Ara 

■ ) Pertica  milanese 

6,5*5179 

id. 

Pnfich* 

0,159905 

0,15478* 


La  Partita  pavese  e la  pertica  milanese  si  dividono  in  21  Tavole.  La  Tavola  6 di  4 Trabucchi  quadrati, 
bei  Mandamento  di  Ottono  non  si  fa  alcun  uso  di  misure  di  superficie. 

MISURE  DI  VOLUME 


Racchetta 


Mandamenti  di  Bobbio  , Vaazi,  Zi r itti-  . , , , 

bullo  j Tavola  d*  l^'iame 

( Trabucco  pavese  da  muro  . . 

Mandamento  di  Ottone  ... I Pidmo  cubo 


Metri  Cnbì 

1.894451 

0,064495 

3,784**1 

Decimo  tri  cubi 


Sacchetto 

0,548*80 

Tirol* 

16,054567 

Trab.  da  muro 

0,264240 

Palmi  cubi 


15,625000  Dociiii.  cubo  0,064000 


La  Bacchetta,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  usata  particolarmente  nel  Mandamento  di  Varai,  è rappresentata  da  un  paralle- 
lepipedo rettangolo  che  ha  per  ha.se  un  quadrato  di  mozzo  Trabucco  pavese  di  lato,  e per  altezza  un  terzo  di  Trabucco 

La  Tavola  da  legname  che  serve  per  la  misura  ilei  legno  da  lavoro  ò rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha 
un’Oncia  di  altezza  e por  base  un  rettangolo  lungo  4 Braccia  pavesi  e largo  un  Braccio. 

Il  Trabucco  pavese  da  muro,  diviso  in  6 Piedi,  è un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  per  base  un  Trabucco  pavese  qua- 
drato e per  altezza  un  Piede  del  Trabucco  medesimo.  An  tiramento  da  vasi  a questa  unità  di  misura  il  nomo  di  Zitta;  il 
Piede  di  Zitta  ne  era  la  seste  parte. 

Nei  Mandamenti  di  Bobbio,  Varzi  e Zavattaréllo  per  la  misura  dolio  fabbriche  si  faceva  uso  anche  dcM  Metro  e sì  esprimeva 
in  Metri  cubi  il  volume  dei  muri. 

11  Metro  cubo  era  la  misura  usuale  noi  Mandamento  di  Ottone,  adoperato  sulla  ha.*?©  della  divistone  lineare  di  4 Palmi, 
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' Pminc!»-^i  PAVIA. 


Eircon^iri*  iii  M6810. 


MISURE  LOCALI 

MISURI  METRICHE 

COMUNI 

VAI. or.  E 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

i» 

Mitrili  LOCALI 

• 

1 1 1 

1 

MISURE  pi  CAPACITÀ  PER  GM  ARIDI 


Bobbio,  Corte  BrUGNATELLA 

Mandamento  di  Ottone 

Fregola,  Varzi,  Cella  di  Bobbio,  Men- 
comco  , Pietra  Gavina  , Sagliako  di 
Crenna,  Sarta  Margherita 

Bagnaria,  Romagnrse,  Val  di  Nizza,  e Man- 
damento di  Zavattarello  

Zavattarello,  Trebecco,  Rumo,  Gammata 


Emina 

Ettolitri 

0,(86400 

Decalitro 

Ealae 

0,536*81 

Emina 

0,181600 

ld. 

0,550661 

Emina 

0,179700 

Id. 

0,(56(83 

Farine  rue 

Emina  pavese  rasa  

0,403774 

ld. 

0,490744 

Fuma*  colme 

Emina  pavese  colma 

0,229244 

ld. 

0,436217 

Emine 

Emina  

0,174900 

Id. 

0,580740 

L'Emina  loobbiesc  si  divide  in  7 Coppelli. 

L'Emina  di  Ottone  dette  anche  Quarta  si  divido  in  2 Quartali, 
il  Quartato  in  i Coppelli. 

L'Emina  di  Pregola  e Varzi  si  divide  in  8 Coppi, 
il  Coppo  in  2 Bombette. 

L'Emina  paveso  rasa  e l'Emina  pavese  colma  si  dividono  in  8 Coppi.  L'Emina  colma  si  ritiene  corrispondere  a 9 Coppi  del- 
l’ Kmina  rasa. 

T/Emina  piacentina  usata  in  Zavattarello  si  divido  in  7 Coppelli. 

Le  Emine  o i Coppi  si  adoperano  in  generale  anche  colme  con  rapporti  diversi  alle  rase.  Se  ne  fanno  anche  multipli  sotto  i 
nomi  di  Sacco  e di  Staio. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Dubbio,  Pbesola,  Coisti:  BbOGIUTIU  a . . . ! 

‘ Pinta. 

Bagsama  e Mandamento  di  Ottone  ....  I Pinta 

Mandamento  di  Vanii,  eccettuali  i Comuni  ( „ , 

di  Balnama  e Val  di  Niiza j Brcn“ 

Romac.nese,  Val  di  Nizza  e Mandamelo  I r,  , 
sii  Zatattaouo ( BreBU 


Ettolitri 

0,686880 

Litri 

t .908000 
4,060000 

Ettolitri 

0.7  * i 1 95 
0,714457 


Ettolitro 

Litro 

ld. 

Kltolilro 

Id. 


Erenl» 

t,  445858 

pan. 

0,5*4109 

0,500000 

Brrtlo 

1, 343734 
1,399723 


La  Brenta  di  Bobhio  si  divide  in  6 Sesti, 
il  Sosto  in  6 Pinta, 

la  fìnta  in  2 Boccali.  4 Sosti  fanno  uno  Staro;  2 Sosti  fanno  un'Emina. 

Nel  Mandamento  di  Ottone  non  si  usa  alcuna  misura  effettiva  per  la  vendita  del  vino  alVingrosso;  questa  vendita  si  fa  a 
poso  e si  dà  il  nome  di  Brenta  ad  una  quantità  di  vino  dol  poso  di  IO  Hubhi,  ossia  di  Miriagrammi  7,91875.  Assumendo  il 
peso  specifico  del  vino  equivale  a 0,994 , la  Brenta  risulta  equivalente  a Litri  79,G655. 

Per  lo  spaccio  del  vino  al  minuto  sì  usa  la  Pinta,  che  sì  divide  in  2 Boccali.  Nel  Comune  di  Bagnarla  si  usa  anche  il  Boccale 
di  Pavia. 

La  Brenta  usata  nel  Mandamento  di  Varzi  si  divide  in  100  Boccali,  il  Boccale  si  divide  in  4 Bicchieri,  e corrisponde  al  Boc- 
cale pavese. 

La  Brente  di  Pavia,  usata  in  BOmagnsse,  in  Val  di  Nizza,  e nel  Mandamento  di  Zavattarello,  si  divide  in  48  Pinta, 
la  Pinta  in  2 Boccali. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


PESI 

Rubho 

Libbra 


Chiloframml 

7,918750  Miriagramma 
0.3 1 6750  C.hilogramma 


aditi 


1,469896 

li  li  ire 


3,15706* 


Il  Rubbo,  peso  sottile  di  Genova,  si  divide  in  25  Libbre, 
la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  o Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  o Scrupolo  in  24  Grani. 

Sei  Ruhhì  fonno  un  Cantaro,  che  ai  divide  anche  in  IOO  Rotoli  di  una  Libbra  e mezza  ciascuno. 

La  lihbr;»  mercantile  servo  pure  per  gli  usi  medicinali.  . 

Gli  orelìcl  osano  il  Marco  di  Piemonte  «guaio  a Grammi  215,920. 
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CIRCONDARIO  Di  LOMELLINA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Trabocco  di  Vigevano. 
Trabocco  di  Hobbio  . . 
Trabucco  milanese. . . . 
Trabocco  piemontese.. 
Braccio  di  Mortara . . . 


Titti  i Comuni  del  Ciicosdamo / Braccio  da  seta.., 

| Braccio  da  panno  . 
I Braccio  milanese.. 


Braccio  lungo  da  tela. 
Braccio  da  legname. . . 
Baso 


Metri 

2,774300 

2,867990 

2,611110 

3,086(20 

0,620272 

0,528140 

0,668787 

0,594930 

0,668100 

0,599070 

0,600137 


T rtUuetbi 

0,360451 


1 Trabucchi  si  dividono  tutti  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

I Trabucchi  di  Vigevano  e di  Robbio,  usati  amicamente  nolla  misura  dei  terreni,  andarono  gradatamente  in  disuso,  esscn- 
dovisi  sostituito  i)  Trabucco  milanese  cho  già  si  usava  da  antico  nei  Comuni  di  Cassolnovo,  Cìlavegna,  Confienza,  Grave!* 
Iona,  Palestro,  Rebbio  e Vigevano. 

II  Trabucco  piemontese  servi  di  baso  pel  censimento  agrario  dell'antica  Provincia  di  Lomellina. 

Qualche  rara  volta  si  usava  anche  il  Trabucco  dì  Pavia. 

Da  taluno  si  usava  anche  una  ranno  metrico  lunga  tre  Metri  e divisa  in  IO  parti  chiamate  Palmi. 

Il  Braccio  di  Mortara,  misura  architettonica,  è di  16  Once,  e corrisponde  «I  Braccio  di  Paria. 

Il  Rraccio  da  legname  si  suol  distinguere  col  nome  di  Braccio  di  Vigevano. 

li  Raso  piemontese  si  usava  per  la  misura  delle  stoffe  di  moda  provenienti  da  Torino. 

Le  Braccia  in  genere  si  dividevano  usualmente  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Ottavi,  eoe. 

11  Braccio  milanese  di  12  Once  si  usava  per  le  stoffe,  e si  diceva  Braccio  raso  quando  si  adoperava  per  lo  stoffe  di  cotone. 
Era  in  uso  specialmente  nei  Comuni  di  Borgo  S.  Siro,  Cassolnovo,  Cilavegna,  Domo,  Gambolò,  Garlasco,  Gravellona, 
Gropello,  Tromello,  Vigevano  e Zerbolò. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


1 Giornata  piemontese 38,(03948 


Pertica  di  Vigevano. 
Pertica  di  Robbio  . . 


Tutti  i Cumini  bel  C.ucoroisio / Pertica  milanese  . 

I Pertica  pavese . . . 

I Quadretto 

I Braccio  quadralo , 


7,388871 


7,697918  Id. 

Mtlri  quadrali 

1,583934  Metro  quadr. 
0,395983  Id. 


La  Giornata  di  Piemonte,  che  soni  di  hase  al  censimento  nell'antica  Provincia  della  Lomellina  è di  100  Tavole;  la  Tavola 
è di  4 Trabucchi  quadrati. 

La  Pertica  agraria  si  divide  in  24  Tavole. 

Le  Pertiche  di  Vigevano  e di  Robbio,  usato  in  antico,  sono  amiate  in  disuso;  e da  ultimo  si  misuravano  i terreni  colla  Per- 
tica milanese  nell'antica  Provincia  di  Vigevano,  e colla  Pertica  pavese  nell  antica  Provincia  di  Lumellina. 


Il  Quadretto,  misura  da  legname,  è di  4 Braccia  quadrate  di  Pavia. 
Il  Braccio  quadrato  detto  di  Mortara  si  usava  pure  per  la  misura  d 


del  legname. 


Digitized  by  Google 


MISURE  DI  VOLUME 


Gambolò  e Comuni  vicini. 


Quadrello  di  volume 

M#iri  tabi 

0,249181 

Melro  cubo 

QlMArvtlI  Al  voi.  ! 

4,013142 

Misura  o Braccio  di  Pignone 
milanese 

Suri 

3,369238 

Siero 

Minute 

0,296803 

Misura  o Braeeio  di  Pignone 

pavese  ] 

3,986901 

Id. 

0,250821 

Il  Ouadretlo  di  volume  o Braccio  pavese  cubo,  è lo  stesso  che  il  Rraccio  cubo  di  Mortam,  Si  usa  per  il  legname. 

La  Misura  o Braccio  di  Pignone  è di  16  Quadretti  cubi,  o Braccia  cube  milanesi,  o pavesi.  Il  Pignone  òdi  'J(T  Quadretti  cubi. 

ed  è rappresentato  da  un  parallelepipedo  rettangolo  avente  sei  Braccia  di  lungheria,  e quattro  di  larghezza  e di  altezza. 
In  alcuni  luoghi  si  usa  solo  il  Braccio,  o Misura,  senza  il  Pignone  che  è il  suo  multiplo.  11  Pignone  ed  il  Braccio  sono  misure 
da  legname. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


l Sacco  pavese 1 , 

Tom  i Concivi  dio  Circondi  aio j 

I Maggio 2, 

Vigevano | Sacco  di  Vigevano 1, 


Eli  ginn 

1 ,222633 
4,193000 
4,231990 


Cassolsovo , Bobbio,  Gravellona  , Con-  / c 

FIF.NZÀ i SaCC° 

Palestro I Sacco  . 


4,264729 

4,383298 


Sgoli 

0,817907 

Mogli! 

0,455996  ! 

Sarchi 

0,811741 

0,790683 

0,722910 


Il  Sacco  pavese  dotto  anche  lomellino,  misura  da  cereali,  si  divide  in  6 Emine, 
l’Emina  in  2 Quartari , 

ii  Quartaro  in  6 Coppi.  Talora  l’Emina  rasa  pavese  si  divìde  in  8 Eminello  e il  Quartaro  in  4 Bminelle. 

Por  alcuni  generi  le  misure  si  usavano  a colmo. 

Il  Moggio,  misura  da  carbono,  ò poco  in  uso,  poiché  generalmente  il  carbone  si  vende  a peso,  oppure  usando  le  stesso  misure 
che  servono  pei  cereali. 

Il  Sacco  di  Vigevano,  usato  ancho  in  altri  Comuni  vicini,  si  divide  in  6 Stala, 

10  Staio  in  4 Quartari. 

I Mugnai  usano  dividere  lo  Staio  in  13  Coppi. 

Nella  venditi  al  minuto  del  riso  e dei  legumi  si  adoperava  una  misura  equivalente  ad  VM  dello  Staio,  ossia  di  litri  0,41064. 

II  Sacco  novarese,  usato  a Cassolnovo,  Bobbio,  Gravellona  e Condensa,  si  divide  in  8 Emine, 

l’Emina  in  16  Coppi.  In  Bobbio  l’Emina  novarese  si  divide  in  12  Coppi  anziché  in  16. 

Il  Sacco  usato  a Palestra  è di  sei  Emine  piemontesi,  l'Emina  si  divide  in  8 Coppi, 

11  Coppo  in  24  Cucchiai. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  dei  Circondario  Brenta  pavere  .. 

Vigevano Brenta  milanese. 

_ Brenta  novarese . 

BOSSIO,  CONRIENIA 

Brenta 

Palustri! Brenta 


EttoliUi 

0,74  4427 
0,755544 
0,546797 
0,729063 
0,779680 


Ettolitro 

Id. 

Id. 

Id 

Id 


1,399723 

1,323550 

1,828832 

4,371624 

4,282577 


La  Brenta  pavese  si  divide  in  48  Punte, 
la  Pinta  in  2 Boccali. 

Il  Boccale  pavesi»  in  questo  Circondario  si  divido  in  4 parti  dette  Saine.  La  Saina  equivale  perciò  a Litri  0,186. 

Per  la  misura  del  latto  si  forma  uno  Staio  di  32  Boccali  della  Brenta  pavese. 

In  qualche  Comune  sì  usano  promiscua  mente  la  Brenta  pavese  e la  milanese  per  la  vendila  del  vino  al  l'ingrosso;  e si  un 
il  Boccale  pavesa  per  la  vendita  al  minuto. 

La  Brenta  milanese  usata  in  Vigevano,  ed  in  alcuni  dei  Comuni  vicini  a delta  Città,  si  divide  in  96  Boccali. 

La  Brenta  novarese  usata  in  Robhio  o ConGenza  si  divido  in  36  Pinte. 

la  Pinta  in  2 Boccali.  Nove  Pinta  fanno  la  Mina,  quarta  parte  della  Brenta. 

La  Brenta  speciale  di  Bobbio  si  forma  di  96  Boccali  novaresi. 

Nei  Comuni  di  Bobbio  e Palestro  si  fa  qualche  uso  anche  della  Brenta  di  Torino. 

La  Brenta  di  Palestra  si  divide  in  80  Boccali.  II  Boccale  di  questa  Brenta  corrisponde  a Litri  0,9746. 
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0,713699 

Chilogrammi 

0,318795 

ld 

0,76951 7 

ld. 

0,396793 

ld. 

0,813685 

ld. 

0,759439 

ld. 

0,395474 

ld. 

l Libbra  grossa  palese 0,7*3#9*  wmtwi. 

j Tutti  i Condii  ori.  Caeosoauo j Libbrl  pjce#u  p„esc 0,318795  ld 

j „ r i Libbre  grossa  di  Milano  ...  0,76451 7 id. 

Vuotano,  Gawoib,  G «arnioni,  Ciuvs-  1 s >j 

osa,  Casso  lnoyo,  Paaora *•(  Libbra  piccola  di  Milano  ...  0,3.o79d 

; Libbra  di  30  Once 0,813685  ld. 

i | Libbre  grossa  di  Notare  . . . 0,159439  ld. 

f Libbra  piccola  di  Notata. . • 0,345414  ld 

I 1,,  Libbra  grossa  di  l'ava  si  dividi*  in  48  Once  Conto  Libbre  growo  fanno  un  Fascio. 

La  Libbra  piccola  di  Pavia  si  divido  in  12  Once. 

25  Libbre  piccolo  fanno  un  llubbo. 
i L’Oncia  si  divide  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani , 
il  Grano  in  24  Granoni.  t oa  _ 

La  Libbra  grossa  di  Milano  si  divide  m 28  Once. 

La  Libbra  piccola  di  Milano  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi . 

V Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 

La  Libbra^  30  On^e^varesi  usata  in  Robbio  * pel  commercio  dei  pesci  e si  divide  m MetA  e Quarti. 

La  Libbra  grossa  di  Novara  si  divide  in  28  Once, 

La  Libbra  piccola  di  fiovara  in  *°  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari  % 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granolti. 

25  Libbre  piccole  di  Novara  fanno  il  Rubho. 

1 00  Libbre  grosse  di  Novara  fanno  un  Faacio. 


Libar*  |twm* 

4,344643 

LU.Ur«  piccole 

3,137501 

labbri  frotte 

4,311446 

Libbre  piceo)* 

3,060041 

Libbre 

1,228977 

Libbre  (tona 

1,316761 

Libbre  pieeul* 

3,079142 
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CIRCONDARIO  DI  VOGHERÀ 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Torti  i Comuni  del  Circonb*»io. 


Braccio  lungo  ila  tuia 

Braccio  corto  da  tela ... 

Raso  piemontese 

Braccio  milanese 

Braccio  pavese  

Piede  detto  di  Tortona  . . . . 

Trabucco  milanese 

Trabucco  pavese  

Trabucco  piemontese 


Metri 

0,668787 

Metro 

0,528000 

lil 

0,600437 

Id. 

0,591936 

Id. 

0,629272 

Id. 

0,476250 

Id. 

2,6114  40 

Id. 

2,831725 

Id 

3,086120 

Id. 

Rrareia 

t, 195244 

1,893939 

Uni 

4,666286 

1,680852 

4,589138 

Piedi 

2,099738 

Trabucchi 

0,382979 

0,353142 

0,324000 


Il  Oracelo  lunpo.  il  Braccio  corto  od  il  Braccio  milanoso  sì  dividono  in  12  Orco,  ma  comunemente  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  ecc. 
11  Braccio  paveso  si  divide  in  16  Once,  oppure  in  Metà,  Tonti,  ecc. 

. Il  Baso  si  divide  in  Metà,  Tenti,  Quarti,  Sesti,  eco. 

I II  Piede  serve  di  baso  olle  misure  di  volume  por  la  legna  da  fuoco, 
ì I Trabucchi  ai  dividono  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 

11  Punto  in  12  Atomi. 


Tutti  i Comuni  dil  Circondario 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

f Quadrello  superile. di  Milano 
l Quadrello  superfic.  di  Pavia 

; Braccio  d’asse 

j Perlica  milanese 

I Perlica  pavese 

! Giornata  piemontese 


Mriri  rjtudrill  f «Ju»flrrl1i  «aperf. 

0,353949  Metro  qnadr.  | 2,825263 


0,393983 
I 1,583934 

Ar# 

6,545179 
j 7,697918 

j Citar* 

0,381039 


2,525358 

Brìi  r J desse 

0.631340 

Perl  Ir  ba 

4 5,278420 
42,990526 

Giornate 

2,624400 


Il  Quadretto  superficiale  milanese  o pavese  è il  Braccio  quadrato  di  Milano  o di  Pavia.  Il  Braccio  d'asti©,  detto  anche  Qua- 
dretto, è misura  del  1c*no  da  lavoro,  ed  è rappresentalo  da  un  rettangolo  lungo  1 Braccia  pavesi  (Metri  2,517088)  e largo 
tin  Braccio  .Metri  0,629272).  Quando  ai  assegna  alle  tavole  di  legno  uno  spessore  determinato,  questo  Braccio  d'asse  diventa 
misura  di  volume. 

La  Pertica  milanese  e la  Pertica  pavese  si  dividono  in  24  Tavole. 

La  Giornata  piemontesi»  si  divida  in  100  Tavole.  La  Tavola  è di  4 Trabucchi  quadrali. 


MISURE  DI  VOLUME 


Titti  i Comuni  dei.  Circondario 


Quadrello  di  volume  milanese 

Moiri  tubi 

0,210577 

Metro  cubo 

Quadretto  di  volume  paveso 

0,249481 

Id. 

Piede  cubo  di  Torlona  .... 

0,408020 

Id. 

Pilollo  o Carro  pavese 

3,986901 

Id. 

Carro  torlonese 

5,671060 

Id. 

Qutllrvtti  «li  *i*l. 

4,748848 

4,0434  42 

Pinti  rubi 

9,257528 

Piloni 

0,230824 

Carri 

0,176334 
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Provincia  di  PAVIA. 


tirtsndaris  di  \06HER4. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

valore 

la 

noti  AB  LOCALI 

II  Quadretto  d!  volume  tanto  milanese  che  pavesa  córrisponde  al  cubo  dello  Braccia  di  Milano  e di  Pavia. 

Il  Piede  cubo  di  Tortona  ai  denomina  puro  Quadretto  di  volume. 

Il  Quadretto  di  volume  o Braccio  cubo  di  Milano  si  usa  pure  in  qualche  luogo  per  la  misura  della  calca,  del  gesso,  e del 
carbone,  coso  che  altrove  a»  vendono  a peso. 

Il  Carro  pavese,  che  generalmente  s'impiega  nella  misura  della  legna,  ò rappresentato  dal  volume  di  un  parallelepipedo  ret- 
tangolo che  ha  per  base  un  Quadretto  di  quaUro  Braccia  pavesi  di  lato  e per  altezza  un  Braccio;  ed  equivale  perciò  a 16 
Braccia  pavesi  cube. 

Il  Carro  tortonese,  misuro  dalla  legna  da  fatico,  corrisponde  a Piedi  cubi  52  % o Quadretti  di  volume  di  Tortona,  e si  riguarda 
come  un  parallelepipedo  rettangolo  i di  cui  spigoli  contigui  abbiano  le  lunghezze  seguenti:  90  Once;  36  Once;  84  Once 
del  Piede  di  Tortona,  che  si  divido  in  12  Once. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  CU  ARIDI 


! 

. Sacco  a misura  rasa  | 

Elioliti! 

4,200000 

El tùli  Irò 

Sacelli 

0,8333)3 

Tutti  i Conisi  del  Circokdimo < 

Sacco  a misura  colma < 

1,350000 

Id. 

0,7*07*1 

1 

, Sacco  dello  pietuonlc.se j 

1,1527*9 

Id. 

0,867*92 

11  valore  del  Sacco  a misura  rasa  fu  stabilito  dalla  civica  Amministrazione  di  Voghera  nel  1842.  Si  divide  in  6 Emina  rase, 
l’Emina  in  8 Eminollo, 

J’Emmella  in  2 Coppi.  4 Eminello  fanno  un  Quartaru.  Il  Coppo  si  divide  talora  in  Terzi. 

11  Sacco  a misura  colma  si  divide  in  8 Emine  colme.  L'Emina  colma  si  considera  come  di  9 Eminelle  e cosi  di  *L  piu  grande 
dell'Emina  rasa.  Prima  del  1842  si  usavano  la  Mina  pavese  rasa  e la  Mina  pavese  colma.  La  Mina  rasa  era  della  capacità 
di  Litri  20.3772:  quella  colma  di  più  grande  della  Mina  rasa;  era  di  Litri  22,9243.  L'Emina  colma  serviva  in  generale 
per  la  misura  dei  grani,  eccettuato  il  riso,  il  ravettone,  il  trifoglio,  e l'erba  medica,  pei  quali  si  adoperava  la  Mina  rasa. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Brenta  pavese 
Brenta  piemontese 


Ettolitri 

0,714427 

0,493069 


Ettolitro 


Id. 


Br«nt* 

4,399723 
2,0284  48 


La  Brenta  pavese  si  divide  in  6 Secchio, 
la  Secchia  in  8 Finte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini. 

La  Brenta  piemontese  si  divide  in  36  Finte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 


PESI 


Tutti  i Comuni  dei.  Cu&condario 


\ Libbra  piccola 
| Libbra  grossa 


CbiJirjraiunii 

0,349381)  < hilogramma  ! 
0,745220  Id. 


LU.br* 

3,431066 

4,341886 


La  Libbra  piccola  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granotti. 

25  Libbre  piccole  fanno  nn  Rubbo.  12  Rubbi  fanno  il  Moggio  da  carbone. 

La  Libbra  grassa  ò di  28  Onco  e servo  por  lo  carili  ed  i pesci.  IU0  Libbre  grosse  fanno  un  Fascio,  che  si  dice  anche  Moggio 
piccolo  quando  servo  a pesare  la  calce  ed  il  gesso.  Due  moggia  piccoli  fanno  un  Meggione  o Moggio  grosso. 

Dicesi  Libbra  d’olio  una  misura  che  si  considera  capace  di  uno  quantità  d'olio  del  peso  di  una  Libbra  piccola,  e che  si  im- 
piega per  la  vendita  di  questo  liquido.  La  Mezza  Libbra,  il  Quarto,  il  Sesto,  od  il  Dodicesimo  sono  le  suddivisioni  della 
Libbra  d’olio. 

La  piccola  differenza  che  passa  fra  i pesi  di  Voghera  o quelli  di  Pavia  pare  essere  provenuta  da  una  alterazione  fattasi  a poco 
a poco  ai  pesi  pavesi;  essa  però  ò stata  riconosciuta  sin  dal  1820  dal  Verificatore  di  Voghera. 

Gli  orefici  usano  il  peso  di  marco  di  Milauo,  ed  i farmacisti  il  peso  medico  di  Torino. 
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PROVINCIA  RI  PERUGIA 


CIRCONDARIO  DI  PERUGIA 


MISURE  METRICHE 


misuri;  di  lunghezza 


Canna  mercantile  romana.. 


Tutti  i Contrai  bel  Circondario 


Perugia 


Canna  mercantile 

Braccio  lungo  

Braccio  «orlo  

Canna  archilctlonica  romana 

Canna  mercantile 

Braccio  da  tela 


Braccetto  da  nastri . . 
Canna  agrimensoria  . 
Passetto 


Piede  da  legname  e da  fab- 
briche   


Bittusa,  Castiglion  bll  Lago,  CoaciAKo, 
Cmbertim,  Diruta,  Lisciamo  Niccone,  ' 
Magione.  Marsciamo,  I'amicalk  . Passi-  i 
emano,  Torciamo,  Tuoro. I 

Todi,  Baschi,  Collazzone.  Fratta  ni  i 
Todi,  Massa  Martama.  Mo.ntecastei.lo 
di  Virio I 


Canna  agrimensoria 


Canna  agrimensoria 


Passetto  da  tela.  . . . 
Piede  da  legname . 
Piede  da  fabbrica  . 
Canna  agrimensoria. 
Piede  da  legname . . 
Canna  agrimensoria 
Canna 


| Gubrio.  Costacciaro 

Gobbio,  Schecgia,  Pascblupo. 


Canna  (misura  antica) 
Canna  (misura  nuota) 

Braccio . 

Mezza  canna 


Metri 

1,991897 

4,985129 

0,6677*5 

0,5989*2 


*,008500 

t.00i*50 

0,6*7056 

5,452500 

0,727000 

0,363500 

5,483970 


5,324887 


1,473750 


2,748300 


7,850794 

7,37*926 


Piede  di  Campidoglio  . 


0,322257 


0,503746 

Braccia 

4,497623 

4,669667 

Canna 

0,447584 

0,497884 

Braccia 

0,995768 

Di  irretii 

4,5932*9 

Canon 

0,183402 

Calteli 

4,375516 

Piedi 

2,751032 


Canne 

0.482770 


0,487797 

PWMtli 

0,678541 

Pardi 

2,688172 

2,993267 

Cimi 

0,367876 

Oledt 

2,739726 

CtllMi 

0,208479 


0,435634 

0,339789 

0.308678 

Braccia 

1,560727 

Meaa«  Canne 

1,004069 

Piedi 

3,103141 
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Pro  u mia  di  PERUGIA, 


Circondari»  di  IWGIA. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C O SI  U N I 

DENOMhVAZIONE 

{ VALORE 

j Mista!  «amai! 

DENOMINAZIONE 

valore 

il 

Mista!  LUCALI 

Metri 

4,340531 

5,445907 

3,165142 

P 0*745973 

Canto 

0,183624 

0,315948 

Id. 

Id. 

La  (lamia  mercantile  si  divida  in  8 Palmi. 

Il  Braccio  da  tela  di  Perugia  è la  metà  della  Canna. 

11  Braccetto  da  nastri  è di  Palmi  2 '/* • 

La  Canna  agrimensori  a di  Perugia  si  divide  in  15  Piedi, 
il  Piede  io  12  Once. 

Il  Passetto  corrisponde  a 2 Piedi. 

La  Canna  di  Todi  si  divide  in  IO  Piedi, 
il  Piede  in  IO  Once, 
l 'Oncia  in  il)  Minuti. 

La  Canna  di  Bastia  si  divide  in  5 Piedi, 
il  Piede  in  Ouce  20  ’/i» 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Bellona  si  divide  in  IO  Piedi, 
il  Piede  in  Once  25  */*> 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Citerò»  si  divide  in  IO  Braccia, 
il  Braccio  in  2 Piedi, 
ii  Piede  in  12  Once. 

La  Canna  di  Città  di  Castelto  si  divida  in  22  Piedi , 
il  Piede  in  18  Once, 

l'Oncia  hi  4 Minuti.  . 

La  Canna  di  Gubbio  a misura  antica  si  divide  in  9 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once. 

La  Canna  dì  Gubbio  a misura  nuova  si  divide  in  10  Piedi , 

U Piede  in  10  Once. 

Il  Passo  di  Massa  Mariana  si  divido  in  6 Palmi. 

La  Canna  di  Montone  si  divide  in  15  Piedi, 
il  Piede  in  Once  19  l/»> 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Valfabrica  si  divide  in  10  Piedi. 

Nel  Comune  di  Valfabrica  sì  usava  pure  la  misura  perugina. 

Nei  Comuni  di  Bastia,  Citerna,  Valfabrica,  a forse  qualche  altro  la  Canna  mercantile  romana  si  considerava  eguale  esatta- 
mente a due  metri. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

! 

Coscia  so,  Castiouom»  del  Laoo,  littori . 
LSjiBttTiDE,  Liso» so  Niccqne,  Magione,  | 

Mina 

M lisciano,  Pasicale,  Passionano,  Tor- 

siano,  Tuono.  

Todi,  Collaizose , Baschi,  Fratta  di 
Todi,  Massa  Martasa,  Mostecastealo 

Quarlengata 

DI  VltiO 

Città  di  Castello,  Pietralcnga,  S.  Giu- 

Slaio  

Valfabrica 

Mina 

Elitra 

0,145946 

0.451109 


0,283544 

0,295586 

0.230743 

0.369840 

0,326160 

0,332592 

0,343190 

4,779474 

0,388703 


Eu&ra 

IO. 

M. 


Id. 

Id. 


Id. 


1(4. 

Id. 

Id. 


Id. 

Id. 


Mi.. 

2,242422 

2,246759 


QiurUu&sie 

3,520789 

Modici  i 

3,383339 

4.333826 

Suia 

2,704091 

3,065980 

M,n« 

3,006687 

2,913838 

Rufafeit 

0,564  964 

Mio. 

3,572658 
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Profeti  di  PERUGIA 


Circjidjrii  di  M. 


La  Mina  di  Penuria  ai  «Si \ i«lo  in  150  Tavolo, 
la  Tavola  in  225  Piedi  quadrati. 

La  Quartengata  di  Todi  si  divido  in  100  Pertiche. 

la  Pertica  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Modiolo  di  Bastia  c quello  di  Bettoli»  si  dividono  in  IO  Stata, 

10  Staio  in  lo  Puiiil i, 

11  Pugillo  in  100  Piedi  quadrati. 

Lo  Staio  di  Cileni»  si  divido  in  60  Tavole, 
la  Tavola  in  100  Braccia  quadrato. 

Lo  Staio  di  Città  di  Castello  hi  divide  in  Hi»  Tavole, 

(a  Tavola  in  LSI  Piedi  quadrati. 

La  Mina  di  (nibbio  a misura  antica  si  divide  in  06  Tavole, 
la  Tavola  in  4 Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  Si  Piedi  quadrati. 

La  Mina  di  Guuhiu  a misura  nuova  *i  divide  in  327  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrala  in  Ino  l'iixli  quadrati. 

Il  dubbio  di  Montone  si  divide  in  \ Staiti, 
lo  Staio  in  16  Coupé . 

la  Coppa  in  Tavolo  U e piedi  quadrati  84,375, 
la  Tavola  in  225  Piedi  quadrati. 

La  Mina  di  Y'aifubrica  ai  divido  in  97  Tavolo, 
la  Tavola  in  4 Canne  quadrato, 
la  Canna  quadrata  in  I >•)  Piedi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 


Titti  i Comuni  del  Circondario Canna  cuba 


La  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divido  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  in  125  Minuti  cubi. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Perugia 

Bettona,  Castiglion  del  Lago,  Corciano, 
Umbertide,  Deruta,  Magione,  Lisciano 
Niccone  , Ma  asci  ano  , Montone,  Pani- 
cale,  Passionano,  Torgiano,  Tuoro, 
Valfabrica,  Todi,  Bastia,  Massa  M ar- 
iana, Baschi,  Collazzone,  Fratta  di 
Todi,  Montecastello  di  Vibio 

Città  di  Castello,  Citerna,  S.  Giustino, 
Pietralunga  

Gubbio,  Cost  acciaro,  Pascelupo,  Scheggia  . 

Collazzone 


Il  nubhio  da  grano  di  Perugia  si  divido  in  2 Sacelli,  od  in  4 Mine, 
la  Mina  in  2 Slaia, 

10  Staio  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Scodelle. 

Il  dubbio  da  legumi  di  Perugia  si  divide  come  quello  da  grano,  ma  Ri  considera  di  Stnia9Vt,  perchè  lo  Staio  si  adoperava 
colmo  e non  raso. 

Il  Buhbio  usato  in  Bellona  od  in  altri  Comuni  si  divide  in  2 Sacelli,  od  in  4 Mine, 
la  Mina  in  2Staia, 

10  Stajo  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Scodelle. 


Metri  cubi  I Canoa  cube 

11,153616  I Metro  cubo  0,089669 
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l’raiutda  <!i  PERUGIA. 


Circorliri.  <1  l'EKltU. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

jj 

I 

nt  NOMINAZIONE 

VALORE 

il 

Miscwt  scrutai 

VALORE  ] 

LLNOMINA/IONE  ta 

j Ulti:*!  LOCAU  ! 

I 

Lo  riosso  Rubbio  nel  Comune  di  Todi  si  divide  in  2 Secchi, 
il  Sacco  in  2 Quartenghi , 
il  Quartengo  in  2 Tinelli, 
il  Tinello  in  2 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Qunrtucci. 

Le  stesso  Subbio  nei  Comuni  di  {laschi,  Collazione,  Fratta  di  Todi,  Montecastello  di  Vibio  ai  divide  in  4 Mine, 
la  Mina  in  2 Staia. 
lo  Staio  in  8 Coppe  o M laureile. 

Lo  stesso  Rubbio  noi  Comune  di  Bastia  si  divide  in  i Mine , 
la  Mina  in  2 Staia, 

10  Staio  in  Coppo  ? •/*• 

Lo  stesso  Ruhbio  in  Massa  Montana  si  divide  in  ? Sacelli, 

11  Sacco  in  2 Quartenghi, 
il  Quarte  Ugo  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Quarti, 

il  Quarto  in  4 Quartucci. 

Lo  Staio  di  Città  di  Castello  ai  divide  in  2 Mino, 
la  Mina  in  2 Quarte , 
la  Quarta  iu  4 (loppe. 

Il  Rubbio  di  Gubbio  si  divide  in  2 Sacchi, 
il  Sacco  in  2 Mine, 
la  Mina  in  2 Coppo, 
la  Coppa  in  2 Quarti . 
il  Quarto  in  4 Terzetti, 
il  Terzetto  in  5 Scodelle. 

Il  Rubbio  di  Collazzono  si  divido  in  2 Sacchi, 
il  Sacco  in  2 Quartenghi , 
il  Quartengo  in  2 Stata, 
lo  Staio  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  2 Mezze, 

4 Coppe  fanno  un  Quarto. 

bel  Comune  di  Scheggia  usavasi  pure  un  Rubbio  speciale  ragguagliato  ad  ettolitri  2,631068. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIDI  IDI 


UiiurP  é»  vino 

i Soma  da  Tino  

Pillola 1 

1 Soma  da  mosto 

Bellona,  Casticlion  dei  Lago.  Conciano,  i 
Umbeatide  , Debita  , Magione  , Mai-  > 
sciano,  Panicals,  Toagiano,  Bastia.  ...) 

Soma. 

Toni,  BaScbi,  Collazione,  Massa  Mas- 
tana,  Piatta  di  Todi,  Tuono,  Lisciano 
Nicconr,  Passigna.no 

Soma 

Cittì  di  Castello.  Pietialcnga  , S.  Giu- 

Soma 

Gubbio,  Costacciaro 

Gubbio,  Costacciako.  Pascelupo,  Scbeg- 

Soma  (nuova’  

CoLLAZZONE 

Soma 

EltutKri 

0.953Ì00 

0,998800 

0,953400 

4,017446 

4,469084 

0,836376 

0,745958 

0,986770 

0,813774 

0,985400 
1,045367 
0,665466 
4,31544  4 
4.044400 


Etlolilro 

M. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


T, 048878 
4,004404 


4,048878 

0,983076 

0,855370 

4,495634 

1,340557 

1,013407 

4,348845 

1,014816 

0,956604 

4,503158 

0,844765 

0,078094 
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Proti'iiria  di  PERUGIA. 


Cintnlaró  di  PFSiÉU. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DCtOJOBAIIOM' 


mairaK  unnici!* 


MISURB  METRICHE 


DEN'OMTNA/IONE 


VALORE 

in 

ni  irti  LOCALI 


Mteur*  da  olio 


Ettolitri 

0,211600 

0,2*2000 

0,178712 

Ettolitro 

ld. 

Id. 

Bastia.  Bettola,  Corciano,  Castiglione 
del  Lago,  Derota,  L'nrertide,  Lisciano 
Niccone.  Magione,  Marsciano.  Panica», 
Passionano.  Torgiano,  Tuono 

•• 

Mezzolino 

Metro  

Todi,  Baschi,  Collarone,  Fratta  di  Tom. 

Massa  Maetana,  Montecastello  di  Vi- 

Caldarello 

0,2260*8 

Id. 

oro 

Città  di  Castello,  Citerei.  Pietralcnga  . 

Foglietta 

Litri 

0,469140 

Litro 

Gobbio,  Cosi  acciaro 

Libbra 

0,361*00 

id. 

Cald&ro 

0,227520 

Lhrt 

1,631970 

0,365620 

Ettolitro 

Litro 

Id. 

Boccale 

Scheggia , Pascei  cpo 

Libbra 

Ettolitri 

1,61210* 

0,2*5729 

Ettolitro 

ld. 

>l-n.  .1  . i 

*,139073 


4,132231 


Riviri 

5.595595 

CaliUrrlli 

4.423841 

Pf-tUrU. 

i,  13)  360 

Libbi. 

*.767017 

Cald.fi 

*.395218 

Roteali 

0,612756 

Libbra 

2,811990 

Soma 

0.608901 

Mcuolitl 

4,069524 


I.a  Soma  da  vino  di  Perugia  si  divide  in  2 Barili , 
il  Barilo  in  21  Boccali, 
il  Boccalo  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Quartucco. 

La  Soma  da  mosto  di  Perugia  ai  divido  in  2 Barili , 
il  Barilo  in  22  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi , 
il  Mezzo  in  2 Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Quartucco. 

La  Soma  da  vino  usata  in  Bettona  ed  in  altri  Comuni  ai  divide  come  quella  da  vino  di  Perugia. 

La  Soma  di  Todi  ai  divide  in  2 Barili , 
il  Barile  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  stessa  Soma  da  vino  nel  Comune  di  Fratta  di  Todi  ai  denomina  Barile  e si  divide  in  10  Panato  o Mestole, 
la  Panata  o Mestola  in  5 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto 

« Barili  fanno  la  Soma. 

La  Soma  di  Bastia  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  30  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Mezze  o Quartucce. 

La  Soma  da  vino  di  Cilcrna  si  divide  in  2 Barili , 
il  Barilo  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogli  ette. 

La  Soma  da  vino  di  Città  di  Castello  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali, 
il  Boccalo  in  2 Messi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quartucci. 

La  Soma  da  vino  di  Gubbio  a misura  antica  si  divido  in  48  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Gunbio  a misura  nuova  si  divide  io  2 Barili, 
il  Barilo  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Fogl  ietto. 

La  Soma  da  vino  di  Scheggia  a misura  aulica  ai  divide  iu  50  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  t;oma  da  vino  dì  Montecastello  di  Vibio  si  divide  in  2 Barili , 
il  Barilo  in  25  Boccali, 
il  Boccalo  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Montone  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  16  Boccali, 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  ' 

1 # . - 
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Cifcilzrio  di  PlUtCU. 


La  Soma  da  vino  di  Valfabrica  ai  divido  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  donazione  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  5 Mosloie  o Brocchette, 
la  Brocchetta  in  5 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 

il  Mezzo  in  2 Foglietto.  , .,  . , „ 

Il  Mezzolino  da  olio  di  Perugia,  detto  anche  Caldarello,  si  divido  in  1 Quarti, 
il  Quarto  in  15  Libbre, 
la  Libbra  in  2 Mezze , 
la  Mezza  in  2 Terzetti. 

Il  Moire  da  olio  di  Betloria  si  divido  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

11  Caldarello  da  olio  di  Todi  si  divido  in  10  Boccali, 

il  Boccalo  in  4 Fogliolte,  , 

la  Foglietta  in  8 Quortucci.  ,, 

La  Foglietta  da  olio  di  Città  di  Castello  si  divido  in  2 Mezzo, 
la'  Mezza  in  2 Quartncco  grandi , 
la  Quartuccia  grande  in  2 Quartncco  piccolo. 

La  Libbra  da  olio  ui  Gubbio  si  divido  in  i.  Mwko, 
la  Mena  in  2 Quarti, 

il  Quarto  in  2 Ottavo.  . ..  . . . ... 

11  Caldoro  da  olio  di  Collazione  si  dmdo  in  2 Mezze, 
la  Mozza  in  5 Boccali , 
il  Boccale  in  2 Mezzi , 

il  Mezzo  in  2 Foglietto.  .....  . . ..  „ 

11  Boccale  da  olio  di  Montone  si  divide  in  4 Foglietto, 

la  Foglietta  in  14  Once.  . . _ . ...  , 

La  Libbra  da  olio  di  Scheggia  si  divide  in  Moti.  Quarti,  Gitavi. 

La  Soma  da  olio  di  S.  Giustino  si  divido  in  2 Pelli, 
la  Pelle  o Mastello  in  IO  Cugnatelle, 
la  Ciignatella  in  4 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

la  Foglietta  in  4 Qunrtucce.  , „ , , „ 

11  Mozzai  ino  da  olio  di  Valfabrica,  detto  anche  Caldarello,  si  divido  m 11  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 


i seguenti  . 


Libbra  grossa  . 


S.  Giustino 

Gì  brìo,  Costacc.iaio Libbra 

Pascelupo,  Scheggia Libbra.  . 


ChiloKrMSuiii 

0,337815 

Chilogrammi! 

LI»,, 

2.0G02U0 

0,337815 

li). 

2.960200 

0,506423 

lil. 

1,974636 

0,330072 

hi. 

2,949227 

0.330802 

Iil. 

3,022958 

0,325509 

M. 

3,072412 

La  Libbra  generalmente  si  divide  in  12  Once. 
l’Oncia  in  8 Ottave. 
l’Ottava  in  3 Denari , 

il  Denaro  in  24  Grani.  ...  „ 

La  Libbra  romana  usata  poi  commercio  nei  Comuni  di  Città  di  Castello,  Cilerna,  Pietrai  unga  e S.  Giustino  ora  adoperata 
in  tutto  il  Circondario  per  gli  usi  farmaceutici. 

Alla  città  di  Perugia  le  tavolo  edile  in  Roma  negli  anni  1850  e 1855  per  cura  del  Dicastero  del  Conso,  od  altre  tavolo  prò- 
\ cedentemente  pubblicate  attribuivano  l’uso  dello  misure  lineari,  superGciali , di  volume  e di  capaciti  imi  ionie  per  la 
maggior  parte  dei  Comuni  del  Circondario,  ma  il  Municipio  Perugino  con  apposite  deliberazioni  indicò  lu  misure  che 
x sono  riportalo  nella  presente  tavola. 
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CIRCONDARIO  DI  FOLIGNO 


MISURE  LOCALI 

VALORE 

DEN0M1BA7.KJNE 

ia 

MIKit  IUTB1CBI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


| Canna  architettonica  romana. 

1 Canna  mercantile  romana . . . 

Tutti  i Comuni  dei  Cibcondario / Canna  mercantile 

I Braccio  lungo 

( Braccio  corto 

„ t Canna  agrimensori:! 

Folicno I 

I Biede  da  legname 

Nocini  Umbra  , Assisi I ^anna 

I Piede  da  legname 

_ Canna 

(.ANKARA  

Piede  da  legname 

Colli  Mincio Canna 

Sigillo Braccio  mercantile......... 

Fossato  di  Vico,  Sigillo...., Canna 

Braccio  mercantile 

Gualdo  Tadino  Canna 

Piede  da  legname 

Spello Canna 

Yaltopina Canna 


M.lil 

3,334318 

Metro 

1,991897 

ld. 

t ,985139 

Id. 

0,667735 

Id. 

0,598933 

Id. 

7,373930 

Id. 

0,393650 

Id. 

5,130083 

Id. 

0,373370 

Id. 

5,734493 

Id. 

0,333433 

Id. 

3,537513 

Id. 

0,670365 

Id. 

5,483970 

ld. 

0,664000 

ld. 

5,864833 

Id. 

0,365000 

ld. 

4,915380 

- ld 

7,373930 

ld. 

Canne 

0.447584 

0,503034 

0,503746 

Braccia 

! ,497623 


La  Canna  architettonica  romana  si  divide  in  10  Palmi» 
il  Palmo  in  12  Onco, 
l’Oncia  in  5 Minoti. 

La  Canna  mercantile  si  divido  in  8 Palmi. 

La  Canna  agrimensoria  di  Foligno  si  divido  in  10  Piedi» 
il  Piede  in  2 Meni, 

il  Mezzo  Piede  o Mozzenga  in  12  Once» 
l’Oucia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Nocera  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once. 

La  Canna  di  Cannava  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Collo  Mando,  borgata  di  Cannara,  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once. 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Fossato  di  Vico  si  divide  in  15  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once. 

La  Canna  di  Gualdo  Tadino  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  31  */,, 

POncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Spello  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Onda  in  12  Lince, 
la  Linea  in  10  Punti. 

La  Canna  di  Valtonina  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Minuti. 

Noi  Comune i di  Gualdo  Tadino  ai  usava  puro  un  Piede  da  fabbrica  ragguaglialo  a Metri  0,335133. 

In  qualche  Comune  si  usava  adoperare  la  Canna  mercantile,  considerala  corno  eguale  esattamente  a due  Metri. 
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MISURE  DI  SUPERFICIE 

Slaio 

mure 

0,054360 

r 

0,262453 

Cannar*  

Modiolo 

0,328844 

ld. 

Colle  Mancio 

Modiolo  

0,125140 

Id. 

Fossato  di  Vico,  Sigillo 

Mina 

0.451109 

ld. 

Gcaldo  Tadino 

Modiolo  

0,343961 

Id. 

Spello  

Modiolo  

0,241600 

Id. 

Valtopina 

Modiolo  

0,543600 

Id. 

Lo  Staio  di  Foligno  si  divide  in  10  Faglili» 
il  Pugillo  In  100  Piedi  quadrati. 

Il  Modiolo  di  Kocer»  Umbra  e quelli  di  Cannata,  Colle  Mancio,  Spollo.  Vaitopina,  si  dividono  in  10  Staia, 

10  Staio  in  IO  Pueilli, 

11  Pugillo  in  100  Piedi  quadrati. 

La  Mina  di  Fossato  di  Vico  si  divide  in  150  Tavole, 
la  Tavola  in  225  Piedi  quadrati. 

11  Modiolo  di  Gualdo  Tadino  si  divide  in  10  Staio, 
lo  Staio  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  100  Piedi  quadrati. 


Staia 

0,183939 

3,814560 

3,040950 

7,991050 

Mine 

9,216759 

2,907306 

4,139073 

1,839588 


MISURE  1)1  VOLUME 


Tom  i Comi  si  del  Circondario Canna  cuba 


Nlltl  cubi  1 Clan.  ruL. 

4 4,452616  Metro  cubo  0,0H9o65 


La  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divido  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  io  125  Minuti  cubi. 


Foligno,  Valtopina, Spello,  Colle  Mancio, 
C annasa  


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 
*c,0-  j Rubbio T 


EltvIHii 

3,466932 


Assisi.  Sigillo,  Fossato  di  Vigo Rubbio. 

Gualdo  Tadino,  Nocera  Umbra Rubbio  . 


2,043825 

9,944654 


0,345763 

0,339694 

0,339599 


Il  Rubbio  dì  Foligno  si  divide  in  8 Quarti, 
il  Quarto  in  7 Nappe. 

Le  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Cannare  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Ceppa  in  8 Nappe. 

Il  Rubbio  di  Assisi  si  divide  in  4 Mine , 
la  Mina  in  3 Scorzi, 

10  Scorzo,  detto  audio  Quarto,  in  6 Provende  o Nappe. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Fossato  di  Vico  si  divide  in  2 Sacchi, 

11  Saoco  in  2 Min*?, 
la  Mina  in  2 Coppe , 

la  Coppa  in  8 Coppette. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Sigillo  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Ceppa  in  2 Mezze, 

In  Mezza  Coppa  in  4 Terzetti. 

11  Rubbio  di  Gualdo  Tadino  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  2 Mezze, 
la  Sle/re  Coppa  in  8 Coppelli. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Nocera  Umbra  si  divìde  in  8 Quarte 
la  Quarta  in  6 Coppctti* 
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Previde»  di  PERUGIA. 


Circondari*  li  FBUGjfQ. 


VALORE 

DENOMINAZIONE 

fa 

«Ufi»  VOCALI 

MISI  RE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Ui*arf  «la  «ino 


i Koi.imo,  Vìltopin»,  Culi.k  Manlio Soma 

Assisi Soma 

Canniea  Soma 


Noeta»  Input  Soma 

Sigillo Soma 

Spello Soma 


Spello,  Caknapa,  Noeta*  l'nu,  Val-  I „ ,,  .. 

topina i C»1'11'"110 

Fossato  di  Vico  Mezzolino 

(«Caldo  Tadino  Caldarello 

Sigillo Foglietta. 


Soma 

Ettolitri 

1,303036 

Ettolitro 

Som* 

4,469084 

Id. 

Soma  

4,4  40799 

Id. 

Soma 

9,034434 

Id. 

Soma 

0,976537 

Id. 

Soma 

0,854461 

Id. 

Soma 

0,908000 

Id. 

Soma 

4,95*866 

!d.  | 

Mliiiri  ém  •!«• 

Etlolllri 

0,169536 

Ettolitro 

Mezzolino 

0,245799 

id. 

Caldarello 

0,379734 

Id. 

Mezzolino  . 

0,243000 

Id. 

Caldarello  . 

0,345723 

Id. 

Foglietla 

Litri 

0,399840 

Litro 

La  Soma  da  vino  di  Foligno  si  divide  in  ? Iterili, 
il  Barile  in  32  Boccali, 
il  Roccale  in  4 Foglietto. 

la  Soma  di  Astisi  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  30  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Quartucci. 

La  Soma  di  Cannare  ti  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  30  Boccali , 
il  Boreale  in  4 Foglieite. 

La  Soma  di  Fossato  di  Vico  si  divide  in  2 Iterili, 
il  Barilo  in  lo  Panate  o Mestoie, 

In  Panata  in  5 Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  di  Gualdo  Tadino  si  divido  in  2 Barili, 
il  Iterile  in  24  Boccali, 
il  Boreale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  di  .Noce»  Umbra  si  divide  in  2 Barili . 
il  Barile  in  21  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  di  Sigillo  ti  divide  in  2 Barili . 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  Spello  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  3U  boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglieite. 

Il  Mozzengo  da  olio  di  Foligno  si  divide  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quartucci. 

i il  Mezzolino  di  Assiti  detto  anche  Caldarello,  si  divide  in  11  Boccat* 
il  Boccale  in  4 Foglietto- 

li  Caldarello  di  Speno  si  divìde  in  12  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta, 

11  Mezzolino  di  Fossato  di  Vico  si  divide  in  4 Quarti, 
jl  Quarto  in  15  Libbre, 
la  Libbra  (n  2 Mezze, 

Mezza  in  2 Terzetti 


0,768028 

0,855370 

0,900353 

0.491638 

4,094037 

4,470398 

1,404322 

0,797089 


5,898432 

M»>  «elidi 

i, 069524 

Caldarr  LL 

3,57  « 83  « 

MMtoUdi 

4.132531 

C.u.r.111 

4,069623 

Ei-cUMI. 

2,504000 
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DESOMl.WIONE 
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in 

minili  wrrMLue 


MISURE  METRICHE 

VAI-ORE 


DENOMINAZIONE 


mm  isr  locai 


Il  Caldarello  di  Gualdo  Tadino  ni  divide  in  11  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto , 
la  Foglietta  in  4 Misurelto  o Qnartucce. 

La  Foglietta  da  olio  di  Sigillo,  detta  anche  Libbra,  si  divide  in  13  Once. 

Nel  Comune  di  Nocera  Umbra  si  usavano  pure  una  Soma  da  vino,  considerala  eguale  ad  Ettolitri  0,874 . ed  un  Caldarello  da 
olio,  considerato  eguale  a Litri  28,35. 

Noi  Comune  di  Sigillo  si  usavano  pure  un  Dubbio  da  grano,  ritenuto  «guaio  ad  Ettolitri  2,45,  una  Soma  da  vino,  considerata 
eguale  ad  Ettolitri  0,977 , ed  un  Boccale  da  «tio  creduto  eguale  a Litri  2,05. 


PESI 


Libbra . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i 

seguenti 

Fossato  di  Vico,  Sigillo I Libbra. 


CbitoRnmwl 

0,339074 

0,337815 


Chilojrramnia 

ld. 


Ubi». 

4,949447 


4,9004  00 


La  Libbra  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavo, 
l'Ottava  in  3 Donar,, 
il  Denaro  in  44  brani. 
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CIRCONDARIO  DI  ORVIETO 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

denomnaziomì 

VAI  ORE 

la 

muu»  «natene 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

r “i 

M«»l 

Canna  architettonica  romana 

4,934218 

Canna  mercantile  romana . . . 

4,991897 

Tom  i Comuni  del  Circondario  , 

Canna  mercantile 

1, 9854 99 

Braccio  lungo 

0,667725 

1 

\ 

Braccio  corto 

I), 598922 

Tutti  i Coroni  del  Circondario,  meno  i j 

Braccio  

0,874  500 

seguenti  j 

Canna  agrimensori»  

2,684064 

Città  di  Pieve 

Canna  

2,543495 

Paciano,  Piegaro 

Canna  

5,483970 

La  Canna  architettonica  romana  si  divido  in 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  mercantilo  si  divido  in  8 Palmi. 

10  Palmi , 

La  Canna  agrimensoria  di  Orvieto  si  divido  in  12  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Città  di  Piovo  si  divido  in  Piedi  7,50, 
il  Piodo  in  18  One©, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Paciano  si  divide  in  15  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  2 Mezze. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


MISURE  METRICHE 


| Tutti  i Comuni  t>kl  Circondalo,  meno  i 
seguenti 


Ficulle Rubbio 

Pacu.no,  Piegaro Mina  . . 


Rubbio 

EUara 

1,725142 

E II  ara 

Rubbio  pei  terreni  canapulati 

4,4  50095 

I<1. 

Rubbio 

4,657754 

IO. 

Rubbio 

4,498015 

I<l. 

Mina 

0,454  109 

l<i. 

Il  Rubbio  di  Orvieto  si  divide  in  4 Quartcnghi , 
il  Quartengo  in  600  Canno  quadrate . 
la  Canna  quadrata  in  144  Palmi  quadrati- 
li Rubbio  poi  terreni  canapulati  di  Orvieto  si  divide  in  4 Quartcnghi, 
il  Quartengo  in  400  Canne  quadrate, 
la  Canna  Quadrata  in  144  Palmi  quadrati. 

In  Orvieto  i coloni  sogliono  dividere  il  Rubbio  comune  dei  torreni  in  8 Staili, 

lo  Staio  in  8 Coppo,  per  cui  lo  Staio  corrispondo  a mezzo  Quartengo,  o la  Coppa  ad  ’/.■  di  Quartengo. 
Il  Rubino  di  CÌU4  di  Piove  <i  divìdo  iti  8 Stala,  6 " v 15 


lo  Staio  in  8 Coppe, 

la  Coppa  in  41  Canne  quadrato. 

la  Canna  quadrata  in  Predi  quadrali  56,25. 

a:  «...li.  • 'J-  - Vi  c . - ’ 


Il  Rubbio  di  Ficulle  si  divide  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  8 Coppe, 

la  Coppa  in  Canno  quadrato  37  e Piedi  quadrati  50, 
la  Canna  quadrati  in  100  Piedi  quadrati. 

La  Mina  di  Paciano  si  divìdo  in  150  Tavole, 
la  Tavola  in  225  Piedi  quadrati. 
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Prou’nria  ili  PERUGIA. 


Cirwudatii  di  U titilli; 


MISURE  LOCALI 


MISI-RE  DI  volumi: 


Ti  tri  r Conisi  del  Cibcoxdaiiio  . . 


Metri  culli  I 1 C» un#  cab* 

Canna  cuba.».».. . ! 44*452616  I Metro  cubo  ‘ 0,089665 


F.a  Canna  cuba  orchi  tettonica  romana  ai  divide  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cubo  in  125  Minuli  cubi. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tetti  r Cosisi  dei  Circondano  , meno  < „ ... 
i «egoenli i Ruhb,° 


Ettolitri  I Rubi-» 

2,944651  Ettolitro  0,339599 


Città  di  Pievi  , Paciaho  , Piegarci Rubbio 


0,339694 


Il  Rubbio  di  Orvieto  ni  divìde  in  2 Sacelli » 
il  Sacco  in  2 QuarttngM , 
il  Quartengo  in  2 Stata, 

10  staio  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  i Coppe , 
la  Coppa  in  10  Scodello. 

Il  Rubbio  ai  Città  di  Piavo  si  divida  in  4 Mine , 
la  Mina  in  2 Stala, 
lo  Staio  in  8 Coppo  o Misurelle. 

Il  Rubbio  di  Città  di  Costello,  che  ò quello  di  Perugia,  ai  usava  pure  nei  Comuni  di  S.  Venanzio  e S.  Vito  in  Monte- 
Nei  Comune  di  Fabbro  ai  usava  dividere  il  Rubbio  ai  Orvieto  in  8 Sttìa , 
lo  Staio  in  8 Coppe,  senta  le  divisioni  intermedie. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Mliui  da  filo 


Morrnuittsuo,  S.  Vito  in  Monte,  Monti 
Gabbione,  P, brano,  S,  Venanzio,  Monti- 
LEONE  d'OBTIETO,  CaENaIOU  (boTgtUJ  . . 


SPgUCDti 


Mosteleonb  oi  Orvieto.  Casteiviscardo, 
Monte  Gabbione,  Monteecbuouo,  Par- 
bano,  Carnaiola  bordala)  

Paciano,  Piegano,  S.  Vito  in  Monte,  ... 


Venanzio 


Som* 

Ettolitri 

0,827335 

Ettolitro 

Som* 

1,143663 

ld. 

Som* 

1,017216 

li). 

Soma 

0,953400 

Id. 

Mliwt  «a  elle 

j Meuolino 

Ettolitri 

0,214746 

EUolilro 

| Meni**  

0,181135 

ld. 

| Soma 

4,073727 

ld. 

Mezzolino 

0,242000 

ld. 

Boccate 

Litri 

2,203967 

Litro 

Mezzolino 

Ettolitri 

0,245729 

Ettolitro 

Caldarello 

0,226048 

ld. 

1.208709 

0.87Ì383 


0,983079 
1, 048878 


4,656075 


Mntin* 

5,520738 


Soma 

0,931335 


MmeoUbì 

i.nmi 


0,453727 

4.089534 

C.U.r.111 

4,423841 
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La  Soma  da  vino  di  Orvieto  si  divide  in  2 Barili , 
il  Barile  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Città  di  Piove  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  28  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

j La  Soma  da  vino  di  Todi,  usata  in  Monterubiaglio  e parecchi  altri  Comuni,  hi I divide  in  2 Bariti, 
il  Barile  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Padano  e Piegaro  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  21  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Quartuoce. 

In  Cantatola,  borgata  del  Comune  di  Fabbro,  sì  usava  pure  una  Soma  indicata  eguale  ad  Ettolitri  1,1928  divisa  in  50  Boccali. 

.Noi  Comune  di  Fabbro  usavasi  anche  una  Soma  indicata  eguale  ad  Ettolitri  1,2212  divisa  in  50  Boccali. 

Nei  Comuni  di  Paciano  e Piegaro  si  usava  pure  un  Barite  indicato  «'guaio  a Litri  40,896. 

Nel  Comune  di  Parrano  si  usava  anche  un  Boccale  indicato  eguale  a Litri  1,8744. 

11  Mazzolino  da  olio  di  Orvieto  si  divide  in  10  Boccali . 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Misurane. 

La  Mezzina  da  olio  di  Città  di  Pieve  si  divide  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

La  Soma  da  olio  di  Monteloone  si  divide  in  50  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

Il  Mozzolino  da  olio  di  Paciano  li  divido  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  15  Libbre, 
la  Libbra  in  2 Mezze, 
la  Mezza  Libbra  in  2 Terzetti. 

Il  Boccale  da  olio  di  Viterbo,  usato  in  S.  Vito  e specialmente  nella  Boiata  Palazzo  Bovarino,  si  divide  in  4 Fogliette. 

Il  Mezzolino  da  olio  di  S.  Venanzio,  usato  specialmente  nella  borgata  Clivi  Iella  Conti,  si  divido  in  II  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

11  Caldarello  da  olio  di  S.  Venanzio,  usato  specialmente  nella  borgata  Ripa! velia,  si  divide  in  10  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  8 Quartucci- 

In  Camaiola,  borgata  di  Fabbro,  si  usava  anche  una  Soma  da  olio  indicala  eguale  ad  Ettolitri  0,91008  divisa  in  40  Boccali. 

Nel  Comune  di  Fabbro  si  usava  pure  una  Soma  da  olio,  indicata  eguale  ad  Ettolitri  1,1370,  divisa  in  50  Boccali. 

Nei  Comuni  di  Paciano  e Piegaro  si  usava  pure  un  Mezzolino  da  olio,  indicato  eguale  a Litri  27,1128,  diviso  in  4 Quarti. 

Nel  Comune  di  Parrano  si  usava  pure  un  Boccale  da  olio,  indicato  eguale  a Litri  2,2752,  diviso  in  4 Fogliette. 


PESI 


Tutti  i Comuni  di l Cucondakio Libbra . 

Cittì  di  Pieve,  S.  Vinanho,  S.  Vito  in  » 

Monti 


La  Libbra  si  divide  in  12  Onoo, 
l'Oncia  in  8 Ottave. 
l'Ottava  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 
1000  Libbre  fanno  un  Migliai*. 


! 
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CIRCONDARIO  DI  RIETI 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

n 

l 

Canna  architettonica  romana 

Metti 

2,231218 

Metro 

Cakue 

0,447584  , 

1 

Canna  mercantile  romana.  . . 

1,991897 

lil. 

0,502034 

Tutti  i Comuni  pei.  Circondario  

4,985199 

LI. 

0,503746 

0.667725 

Id. 

Bractil 

1,497623 

4,669867 

4,506402 

Cena* 

0,497345  i 

f 

0,508922 

0,663966 

2,010798 

LI. 

LI. 

Rieti,  Conticlu.no,  I'ocgio  Fioom,  Poggio 
Molano i 

Id. 

I.a  Tanna  archi  tettonica  romana  si  divide  in  IO  Palmi, 
il  l’almo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

| La  Canna  mercantile  ai  divide  in  8 Palmi. 

; La  Canna  agrimensori.!  di  Rieti  si  divido  in  9 Palmi. 

1 Nel  Comune  di  Mugliano  Sabino  si  usava  la  Catena  agrimensori  a di  Palmi  architettonici  57 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i 
seguenti 

[ 0 minio,  Ascrea,  Collalto,  Collegiate, 
Nespolo,  I'aganico,  Petescia.  Ponzagli  a, 
Castel  di  Torre,  Cokcerviano,  Longone  , 
di  S.  Saltatore  Maggiore,  Marcetelli,  1 
Monteleonr  Sablno,  Olitelo  in  Sarina,  i 
Poggio  Moiano,  Poggio  S.  Lorenzo,  1 
Posticciuola,  Rocca  Sinibalda,  Torri- 
cella  in  Sabina,  Varco 

Env. 

4,993857 

4,198015 

Il  ubbìa 

0,772883 
0,83474  4 

id. 

AsrnA,  Poggio  Catino,  Rocca  Antica, 
Cantalupo  in  Sabina,  CaStelnuovo  di 
Farpa,  Casa  Piota,  Frasso  Sabino, 
Mompeo.  Monte  Santa  Maria  in  Sabina, 
Poggio  Nativo,  Salisano,  Torru,  Selci, 
Colleveccbio  , Forano  , Stimigliano  , 
Cott anello  , Configni  , Torri  in  Sabina, 
Montìsola,  Roccuette,  Vacone,  Monte- 

4,478750 

Li 

0,676247 

Bocchignano  , Fara  in  Sabina,  Montopoli 
di  Sabina,  Poggio  Mirteto  1 

0,964063 

Id. 

Pene 

3,786975 

Marmano  Sabino,  Scandriglia  , Boccnt- 

4,848438 

Id. 

feuLUii 

0,540997 

Sabina,  Poggio  Mirteto 

11  nuhhio  di  Rieli  si  divido  in  8 Giunto, 
la  Giunta  in  100  Canno  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  81  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Orvìnio  si  divido  in  12  Coppe, 

In  Coppa  in  t Quartucci, 

il  Qua r luccio  in  50  Canne  quadrato, 

la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  o Palmi  quadrali. 
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Circondario  di  RIE?!. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MIML'RK  METRICHE 

DtsoxistzioriF. 

DENOMINAZIONE 

valore 

in 

*)*rM  LOCALI 

I i 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Casto!  dì  Torà,  e nei  Comuni  che  di  questo  seguono  la  costumanza,  si  divido  in  12  Coppo, 
la  Coppa  in  2 Mezze  Coppe, 
la  Mozza  Coppa  in  2 Quarto, 
la  Quarta  in  z Mezzo  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  25  Canno  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedt  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Aspra  si  divido  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze  Quarto, 
la  Mezza  Quarta  in  6 Corvolliere, 

la  Cervelli  era  in  Canne  quadralo  61  e Palmi  quadrati  71,6667, 
la  Canna  quadrata  in  (06  Palmi  quadrati. 

I jo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Cantalupo  in  Sabina  si  divido  in  4 Quarto, 

la  Quarta  in  2 Mozze  Quarte, 
la  Mezza  Quarti  In  2 Concilierò, 
la  Cervelliera  in  4 Quartucce, 

la  Quartuccia  in  Canne  quadrate  46  e Palmi  quadrati  28,75, 
la  Canna  quadrata  in  I OU  Palmi  quadrali. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Cmtelnuovo  di  Farfa,  Gasaprota,  Frasto  Sabino,  Mompeo,  Monto  Santi  Maria  In  Sabina  , 
Poggio  Nativo,  Salisano,  Toflin,  si  divido  in  12  Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci , 

il  Quartuccio  in  Canne  quadrate  6!  e Palmi  quadrati  71,6667, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Selci,  Collevecchio,  Forano,  Simigliano,  si  divido  in  1 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  6 Raccilotti , 

il  Bacciletto  in  Canne  quadrate  61  e Palmi  quadrati  71,6667, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Cottauello  e Contìgui  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Scorzi , 

10  Scorzo  in  4 Gervellierc, 

la  Cervelliera  in  Canne  quadrato  92  e Palmi  quadrati  57,50, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Torri  in  Sabina,  Montisola , Rocchetti*,  Vacono,  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  2 Provende, 
la  Provenda  in  4 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  Canno  quadrate  46  e Palmi  quadrati  28,75. 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stono  Rubbio  in  Montebuono  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  3 Scorzi , 

10  Scorzo  m Canne  quadrate  123  e Palmi  quadrati  43,33, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Tarano  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezzo  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  2 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  2 Mozzi  Quartucci. 

il  Mezzo  Quartuccio  in  Canne  quadrato  92  e Palm»  quadrati  57,50, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

La  Pezza  di  Bocchini  ano,  misura  per  le  vigno,  si  divido  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  40  Ordini, 
l’Ordine  in  10  Staioli. 

II  Rubbio  di  Magliano  Sabino  si  divide  in  4 Quarto, 

la  Quarta  in  2 Mozze  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  2 Quartaroli, 
il  Quartarolo  in  2 Mezzi  Quartaroli, 
il  Mezzo  Quartarolo  in  2 Misure! le, 
la  Misnraua  in  2 Mezze  Misurello , 

la  Mezza  Misurella  in  Canno  quadrate  28  e Palmi  quadrati  92.96875, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  nei  Comuni  di  Bocchignano,  Fara  Sabina,  Montopoli  di  Sabina  e Poggio  Mirteto,  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi. 

10  Scorzo  in  4 Quartucci , 

11  Quartuccio  in  175  Staioli. 

In  parecchi  dei  Comuni  sopra  indicati,  come  facenti  uso  di  misura  agraria  speciale,  si  faceva  anche  qualche  uso  della  mi- 
sura agraria  di  Rir*ti. 

Dal  Municipio  dì  Montebuono  è puro  indicato  come  di  uso  locale  un  Rubbio  di  Tavole  14,98,  pari  ad  Ettaro  1,22. 


MISURE  DI  VOLUME 

1 

| Urlìi  rubi  | | 

Orine  tuli. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

I Canna  cuba 

11,152616  I Metro  cubo  1 

0,089665 

La  Cauua  cuba  architettonica  romana  si  divide  in  1U0U  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  calie, 
roccia  cuba  in  125  Minuti  cubi. 
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MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i ( « „hhtn  I 

seguenti  Ì j * 


Rubfrfc 

0,339599 


Marcetellt,  Mompbo Rubbio 

S ausa  no Rnbbio  . 


3.1737Ì3 

3,067910 


0,315088 

0,325955 


tl  Rubino  romano  nei  Comuni  di  Rieti,  Cerchiar»  di  Sabina,  Collohaccaro,  Concervia i.o,  Uontigliano,  Migliano  Sabino,  Poggio 
Fidoui,  S.  Elia  Reatino,  S.  Giovanni  Reatino,  ai  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Misuro, 
la  Misura  in  2 Scorai, 
lo  Scorzo  in  2 Mezzi. 

| Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Ascrea,  Behr.onto  in  Sabina,  Docchignano,  Casaprota,  Caatelnuovo  di  Farfa,  Castel  di  Torà, 
Coi, Ogni,  Coltanello.  Frasso  Sabino,  Longone  di  S.  Salvatore  Maggiore,  Montàaola,  Montebnono»  Montenero,  Monte  S.  Gio- 
vanni. Olivete  in  Sabina,  Orvinio,  Paganieo,  Potescia,  Poggio  Mirteto,  Poggio  Moiano,  Poeticrjnola,  Pozzaglia,  Rocca  Antica, 
Rocchetto,  Tarano.  Torri  in  Sabina,  Torricella  in  Sabina,  si  divide,  come  in  Roma,  in  2 Rubbiatello, 

la  RuhbiiUolla  tu  i Quarte, 
la  Quarta  in  3 Staia, 

lo  Staio  in  4 Qitartucci  delle  Dodici.  Si  divide  anche  in  4 Quarte, 

la  Quarta  in  4 Stala, 

lo  Staio  in  4 Quartucci  delle  Sedici.  Come  mirtini  nuova  lo  stesso  Rubbio  sì  divido  in  22  Scorzi, 
lo  Scorzo  in  4 Quartucci. 

Lo  stesso  Rnbbio  nei  Comuni  di  Aspra,  Poggio  Catino,  ai  divide  in  4 Quarte , 

la  Quarta  in  2 Mezzo  Quarte , 


la  Mezza  Quarta  in  6 Cervelliere. 

Lo  stesso  Rubbio  noi  Comuni  di  Selci,  Cantaiupo  in  Sabina,  Forano,  si  divido  in  4 Quarte, 


la  Quarta  in  1U  BaciloUi. 

Lo  stes*o  Rubbio  noi  Cornane  di  Castel  San  Benedetto  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Coppo,  la  Coppa  in  2 Scorai, 

lo  Scorzo  in  2 Mezzi  Scorai. 


Lo  stesso  Ruhbio  nei  Comuni  di  Cobalto,  Scandriglia^  Para  in  Sabina.  Monte  Santa  Maria  in  Sabina,  Rocca  Sinibalda,  C©1- 
Irc  ove.  Monioleone  Sabino,  Montopoli  di  Sabina,  Nespolo,  Poggio  Nativo,  Poggio  S.  Lorenzo,  Varco,  Toffia,  si  divide  in 
\ Quarte, 

la  Quarta  in  3 Coppe, 

U C upna  in  4 Quartucci. 

Lo  ste-'to  Rubbio  nei  Comuni  di  Labro,  Morro  Reatino,  Giaccio,  Rivodutri,  sì  divide  in  6 Misure, 
la  Misura  in  2 Scorzi, 

Io  Scorzo  in  6 Provendo. 

Lo  sle^o  Rubbio  nel  Comune  di  Collcvecchio  sì  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorai, 
lo  Scorzo  in  5 Baciletti. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Poggio  Bustone  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Cervelliere. 

10  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Stimigliano  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  8 Bacilolli, 

Lo  stesso  Rubbio  noi  Comune  di  Vacone  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Provonde . 
la  Provenda  in  3 Cervelliere. 

11  Rubbio  di  Marcetelli  sì  divide  in  12  Coppe, 

la  Coppa  in  2 Mozze, 
la  Mezza  in  2 Quarti. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Mompeo  si  divide  in  4 Quarte, 

| la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Scorai . 

I lo  Scorzo  in  2 .Mezzi.  . i 

Il  riubbio  di  Salisano  si  divide  in  12  Coppa. 

' il  Municipio  di  Riati  e quello  di  Coutighano  indicano  pure  come  di  uso  locale  un  Rubbio,  detto  eguale  ad  Ettolitri  2,8752  I 
• divisi  in  4 Quarte, 

i la  Quarta  in  2 Misuro, 

j fa  Misura  in  3 Scorai, 

i lo  Scorzo  in  4 Provando. 

11  Municipio  di  Rieti,  dietro  reclami  presentati  dui  pubblico  mercato,  fece  procedere  nel  1864  alla  determinazione  della  capacità 
dol  Rubbio,  e fu  trovala  uguale  a Litri  287,52.  Ma  il  campione  su  cui  si  dovette  esperi men taro  era  forse  coti  alterato, 
od  i mezzi  usati  nella  determinazione  della  capacità  cosi  grossolani,  che  non  si  può  ritenere  come  esatto  tal  valore. 
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MISURE  Lutili 

COMUNI 

VALORE 

1 

DENOMINAZIONE 

ia 

DENOMINAZIONE  | 

■Eli  | 

MISURI.  HETHJUKE 

1 

: i 1 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Miftnrv  tn  vico 

Tutti  i Comuni  del  Circondano,  meno  i j 

1 

Soma  . 

KUaliirt 

Sortir 

seguenti  > 

t,  166832 

Ellolilro 

0,837022 

Rieti.  Concertiano,  Belhonte  in  Sabina,  i 

Castel  S.  Benedetto  , Cercbiaba  in  1 

Sabina  , CollebaccaRO  , Contigliano  , I 
! Migliano  Sabino,  Poggio  Bidoni,  S.Elia 

4,483439 

Id. 

0,674109 

Reatino,  S.  Giovanni  Reatino 

0,6563  42 

Id. 

BjiU  1 

1,523595 

Coll  alto  , Nespolo  . 

Soma 

Colllgiote 

3,219314 

Iti. 

0,310625 

; Cabro,  Greccio,  Mobeu  Reatino.  Poggio 

0,968960 

Id. 

4,011463 

Bistune,  Ritodutbi 

Barile 

0,729270 

Id. 

4,374235 

Ml«urf  ti  «Ile 

Tutti  ■ Comuni  del  Cibcondabio,  meno  i | 
seguenti  i 

Barile  . . 

Eiiallti  « 

0,574807 

Ellolilro 

Barili 

1,739716 

Rieti.  Castel  S.  Benedeito,  Belmonte 

| 

| in  Sabina,  Cebchiaba  in  Sabina,  Colle- 
BACCABO  , CoNCERTlANO  , CoNTIGLIANO  , 
Greggio,  Maguano  Sabino,  Poggio  Fi- 
j doni,  Rivodutbi,  S Eua  Reatino.  San 
Giovanni  Reatino,  Poggio  Bustone... 

Soma 

1,780128 

Id. 

0,561757 

Litri 

3.562560 

Eltoliirt 

Lilro 

0.390235 

2,076816 

1,672751 

1,778160 

Ellolilro 

Id. 

Id. 

0.481506  , 

0,597816 

0,562379 

Cuul 

Selci 

Conio 

0,477818 

Id. 

5,623794 

La  Soma  da  vino  di  Roma,  uaata  nella  maggior  parte  dei  Comuni  del  Circondario»  ai  divide  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  4 QuarUroli, 
il  Quarinrolo  in  8 Boccali» 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 

! il  Mozzo  in  2 Foglietto. 

; I.a  Soma  da  vino  di  (lieti  si  divide  in  2 Barili, 
ij  il  Barilo  in  30  Boccali» 

! il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Barile  da  vino  di  Colialto  si  divide  in  4 Conche, 

In  Conca  in  Boccali  4 VB» 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

I»a  Soma  da  vino  di  Ollogtove  ei  divide  in  2 Barili, 
il  (tarile  in  36  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Labro  ti  divide  in  40  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogli  ette. 

: La  «tetta  Soma  da  vino  nel  Comune  di  Rivodutrì  ti  divide  in  2 Barili, 

! il  Barile  in  2U  Boccali. 

I il  Boccale  m 4 Foglietto. 

| Il  Barile  da  vino  di  Marcctelli  si  divide  in  20  Boccali. 

| il  Boccale  in  4 Pogliette. 
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misuri;  LOCAI! 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DKNOMINAZIOMK 

vai.onr. 

in 

MUORI  NIUIOII 

Dunomi-na/.iom; 

vai  rififc: 

in 

MiaiRA  Locati  - 

1 

Il  Dorile  da  olio  di  Homo,  usato  nella  maggior  parte  dei  Comuni  del  Circondario,  si  divide  in  28  (toccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 

la  Foglietta  in  4 Quartuccc.  Boccali  4 fanno  una  f'.oguatella, 

IU  Gogna  tei  le  fanno  un  Mastello,  detto  anche  Pollo 
I 2 Pelli  fanno  un»  Soma. 

La  Soni»  da  olio  di  fliolì  si  divide  in  9 Cognatelle, 
la  Cognatella  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  4 Boccali , 
il  Boccale  in  2 Mezzi , 
il  Mezzo  in  2 Fogli  ette. 

La  stossa  Soma  noi  Comune  di  Poggio  Bustone  si  divide  in  72  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

I)  Boccale  da  olio  di  Collegiovo  si  divide  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  di  Labro  si  divide  in  14  Mettali , 
il  Mesate  in  6 Boccali , 
il  fioccalo  in  4 Fughette. 

La  Soma  da  olio  di  Montehuono,  detta  anche  Mastello,  si  divide  in  IO  Cognatelle, 
la  Cognatella  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  di  Torri  in  Sabina  si  divido  in  80  Boccali, 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  Boccali  8 fanno  una  Cognato!!»,  Boccali  16  fanno  un  Cogno. 

Il  Conio  da  olio  di  Selci  si  divido  in  8 Boccali . 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Municipio  di  Aspra  indica  puro  come  di  uso  locale  un  Barile  da  vino,  ritenuto  eguale  a Litri  60,3;  ed  una  Cognatella  da 
olio  data  come  eguale  a Litri  18,62. 

Il  Barile  da  vino  suddetto  è indicato  pure  dal  Comune  di  Castelnuovo  dì  Paria  e da  quelli  di  Magliano  Sabino,  Montehnonn, 
J Montenoro,  Monte  San  Giovanni  e torri  in  Sabina 

• 11  Comune  di  Collevecchio  indica  anche  come  di  uso  locale  una  Soma  da  olio  ritenuta  eguale  ad  Ettolitri  1.7631. 

t 11  Comune  di  Con  tigli  ano  accenna  pure  come  di  u«o  localo  un  Barile  da  vino  indicato  eguale  ad  Ettolitri  1,032. 

I II  Municipio  di  Labro  accenna  ebe  si  usavano  anche  le  misure  di  Rieti,  e pei  cercali  la  misura  di  'forni. 

Il  Municipio  di  Magliano  Sabino  indica  puro  l’uso  di  una  Soma  da  olio  eguale  ad  Ettolitri  (,75%. 

Il  Municipio  di  Rieli  indica  pure  un  Barile  da  vino  di  Ettolitri  (,032  od  una  Som»  da  olio  di  Ettolitri  1,8576- 

Il  Municipio  di  Torri  in  Sabina  indica  inoltre  una  Soma  da  olio  di  Ettolitri  1,624718. 


PESI 


Tutti  i Comuni  del  Ci&condakio | Libbra 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottave, 
l'Ottava  in  3 Denan, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Gano  in  24  Ventiqnattresimt. 

KI0  Libbre  fanno  un  Quintale. 
iOuO  Libbre  fanno  un  Migliaio. 


Chilogrammi  1 

0,339072  I Chilogramma 


l.thbrr 
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CIRCONDARIO  DI  SPOLETO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Spoleto,  Ceselli,  Castel  San  Felice, 
Castel  S.  Gio.  di  Spoleto,  Meggiano, 
Scheggino,  S.  Anatolia  di  Nasco,  Vallo 
di  Nora  


C impello  sul  Cliturno,  Giano  dell’Um- 


Canna  architettonica  romana  j 
Canna  mercantile  romana. . . j 

Canna  mercantile 

I Braccio  lungo 

Braccio  corto  

Braccio  mercantilo 


uhm 

3,334318 


Cascia,  Poggiodowo  . 
Castelritaldi 


Cerreto  di  Spoleto,  Mostesanto  Vici  . - 


0,663966 


4,747714 


5,313176  1 
4,803369 


4,840806 


0,447584 
0,503034 
0,5037  46 

lineria 

1,497633 


fa  na- 

0,5<0628 


0,169166 


Gualdo  Cattaneo 


j Montbleonf.  di  Spoleto 
; Norcia,  Pii  eli 


5,748457 

5,166630 

4,933898 

5,026991 

4,952517 

6,106863 


La  Canna  arcli  ite  ironica  romana  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  mercantilo  si  divide  in  8 Palmi 

La  Canna  di  Spoleto  si  divido  in  10  Piedi 
il  Piede  in  IO  Once. 

La  Canna  di  Bevagna  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  31  *|*> 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Campello  si  divìde  in  IO  Piedi, 
il  Piede  in  27  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Cascia  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  25  ♦/». 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Castel  Hi  laidi  si  divide  in  10  Piedi* 
il  Piede  in  Once  26  »|». 
ronda  in  10  Minuti. 

La  Canna  di  Cerreto  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  25  Mi. 
l’Oncia  in  12  Minuti. 

La  Canna  di  Perontillo  ai  divide  In  10  Piedi, 
il  Piede  in  32  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Gualdo  Cattaneo  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  3f  Once, 
l'Onda  in  5 Minuti. 
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La  Canna  di  Montefalco  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  27  */4t 
l'Oncia  in  12  Minuti. 

La  Canna  di  Monteleone  ei  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  26  '/*» 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Norcia  si  divide  in  IO  Cubili, 
il  Cubito  in  27  Loco, 
l'Oncia  in  10  Minuti. 

La  Canna  di  Sellano  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  26  J/#, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Trevi  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  32  '/* , 
l'Oncia  in  5 Minuti. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Spoleto,  Ceselli,  Castel  San  Felice.  Ca-  I 
stel  San  Giovanni  di  Spoleto,  Meo-  El 

01  ANO,  SCBEGG.N0,  S.  ANATOLIA  DI  Na.CO,  M<,d‘.0l° °>22b  *08 

Vallo  di  Non  a \ 

Bbvacna .* | Modiolo  0,319443 

Campello  sul  Clitiirno,  Giano  dell’ Uh- 

Bau  J Modiolo 0,271772 


0,349443 


Moli  iati 

Ellara  1,436400 


Id.  2.8GI697 


Cascia , Poggiodom» Modiolo  . 

Casteleitaldi Modiolo 

Cerreto  di  Spoleto,  Montksanto  Vici  . . Modiolo 

Febentillo Modiolo 

Ggaldo  Cattaneo Modiolo 

Mostbpalco. Modiolo 

Monteleone  di  Spoleto Modiolo  . 

Norcia  , Preci  Opera . . . 

Sellano Modiolo 

Trevi  Modiolo 


0,248976 


0,354968 

0,330448 

0,266941 


0,245274 

0,372938 


3,679555 

4,333826 

4,016451 

4,267413 

2,817155 

3,026195 

3,746146 

4,407890 

Of*« 

3,9571 68 

Mudioli 

4,077073 

2,681411 


Il  Modiolo  di  Spoleto  si  divide  in  10  Staia, 

10  Staio  in  10  Pugnili, 

11  Pogillo  in  100  Piedi  quadrati. 

I Modioli  di  Bevagna,  Cammello,  Castelli  laidi,  Cerreto,  Feronlillo,  Gualdo  Cattaneo,  Montefalco,  Monteleone,  Sellano  e Trevi, 
ai  dividono  egualmente  in  Ut  Staia, 
lo  Staio  in  10  Pusilli, 


10  Staio  in  10  Pusilli. 

11  Pugillo  In  10O  Piedi  o Palmi  quadrati. 
Il  Modiolo  di  Cascia  si  divide  in  10  Staia, 

lo  Staio  in  10  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 
L’Opera  di  Norcia  si  divide  in  10  Stuia, 
lo  Staio  in  10  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  lOO  Cubili. 


MISURE  DI  VOLUME 


||  Metri  cubi 

Canna  cuba  11,152616  Metro  cubo 

La  Canna  cuba  architettonica  romana  sì  divide  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cube, 
l’Oncia  cuba  in  135  Minuti  cubi. 


Clone  tube 

0,089665 
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MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutu  i Comuni  del  C.bcondabio,  meno  . Ruj)bio  roraano 
il  seguente ) 

MotfTRFALCO I Rubbio 


eualilil 

2,944651  Ettolitro 

3,496772  ld. 


**0,339599 

0,285978 


Il  Rubbio  romano  nella  Città  di  Spoleto  e nella  maggior  parto  dei  Comuni  del  Circondario  si  divide  in  \ Coppo, 
la  Coppa  in  2 Mezzenghe, 
la  Mezxenga  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Provende. 

Lo  messo  Rubbio  nei  Comuni  di  Bevagna  e Gualdo  Cattaneo  si  divide  in  2 Succhi, 
il  Sacco  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  2 Provendo, 

’ la  Provenda  in  4 Nappe. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Cascia  si  divide  in  4 Coppe . 
la  Coppa  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Piovendo. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Norcia  e Preci  si  divide  in  2 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarti, 

il  Quarto  in  4 Provende.  • 

Il  Rubbio  di  Montefalco  si  divide  in  8 Mezzenghe, 
la  Mezzenga  in  2 Quarte , 
la  Quarta  in  Nappe  3 7r 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Misure  Am  viro 


Tutti  i Comuni  del  Cibcondaeio,  meno  „ 
i seguenti i 

Bevagna,  Gualdo  Cattaneo Soma 

Noecia,  Peeci  Soma 

Sellano,  Montesanto  Vici Soma 

Teevi  Soma 


EttaUtri 

0,985392 


1,313856 

4,026150 

0,881588 

0,903276 


Ettolitro 


0,761 1 18 
0,974232 


Minare  Am  olio 


Tutti  i Comuni  del  Ciecondabio,  meno  i s„„„ 

Noec.»  e I bevi ( Soma ,'87M76 


N'oecia,  Pbegi Calilarello 

Tarn Molinata  . . 


2,208488 


Som* 

0,532914 

Chiarelli 

5,055816 

Molla»  (e 

0,452798 


La  Soma  da  vino  di  Spoleto  si  divide  in  2 Barili , 
il  Barile  in  24  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  dt  Bevagna  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  32  Boccali, 
il  fioccalo  in  4 Fogliett  • 

La  Soma  da  vino  di  Norc’i  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  25  Bocca».. 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  Dicasi  Bariletto  una  misura  di  18  Boccali. 

La  Soma  da  vino  di  Sel.ano  si  divide  in  2 Barili, 
il  Rari  le  in  20  Hoc*  ali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  Trevi  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  m 22  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglie  Ite. 
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CIRCONDARIO  DI  TERNI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Ti  ni  i Comuni  dui.  Circondario 


AluUasparta  , Mokiecastrilli 

Alviano , Legnano  in  Tevirìna,  Atti- 
lliano,  Guardea,  Poncm ano  del  Monti, 
Otricoli,  Calvi  dell'Cmrria 

Amelia,  Giove,  Penna  in  Teveeina 


CoLLKST ATI,  MONTETEANCO  . 

Naehi,  Capitone 

Cesi 

Coll  esci  roLi 

Tenni,  Papicro 

Piedilcco 

Potino 

S.  Gemini,  Poitania  

ST RONCONI 


| Canna  architettonica  romana 

Mrtff 

2,234218 

Metro 

i Canna  mercantile  romana 

4,991897 

ld. 

' Canna  mercantile 

4,985449 

M. 

i Braccio  lungo 

0,667745 

Id. 

Braccio  corio 

0,598944 

1<I. 

Canna 

5,344887 

Id. 

Canna 

4,434448 

ld. 

Cari  »« 

4,168436 

. ' Id. 

| Canna 

6,051008 

ld. 

Canna . . 

8, 1 83761 

Id. 

Canna 

3,147905 

ld. 

Canna. 

3,165144 

ld. 

Canna 

5.306468 

ld. 

Canna  

4,747714 

ld. 

Canna 

5,937915 

ld. 

Canna 

4,978958 

ld. 

Canna  

9,040796 

W 

« 447584 
0,5040.14 
0,5(1 37  46 

ki«(«u 

4,497043 
4 ,609067 

ClNf 

0,487797 


0,44:584 

0,223792 

0,165262 

0,31  4094 
0,319703 
0,315942 
0,188456 
0,210628 
0.167844 
0,335688 
0,497315 


La  Canna  architettonica  romana  si  divide  in  10  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

l a Canna  mercantile  si  divide  in  8 Palmi. 

La  Canna  di  Acquasparta  si  divide  in  10  Piedi , 
il  Piede  in  Ònce  28  Ij$) 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  stessa  Canna  in  Montccastrilli  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  10  Once, 
l'Oncia  in  10  Minuti. 

La  Canna  di  Alviano  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Amelia  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  2 Palmi , 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Torro  Orsina  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  32  ’/*> 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Lagnano  in  Teverina,  quella  stessa  di  Alviano,  si  divide  in  <0  Pal- 
li Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

Palmi  5 */*  fanno  uno  Staiolo. 

La  stessa  Canna  in  Otricoli  o Calvi  dell’Umbria  s.  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  & Minuti. 

La  Canna  di  Nirni  si  divide  in  10  Pied 
il  Piede  in  Once  17  V.#» 
l’Oncia  in  10  Minuti' 
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La  Canna  di  Cesi  ai  divido  in  9 Piedi , 
il  Piede  in  Once  18  ■/,, 
l’Oncia  in  S Minuti. 

La  Canna  di  Colleacipoli  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  17  Once , 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Terni  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  12  One©, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Piediluco  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  10  Once. 

La  Canna  di  Potino  si  divide  in  IO  Piedi , 
il  Piede  in  32  Once , 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  S.  Gemini  si  divide  in  10  Piedi, 
il  chiede  in  16  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Stroncone  si  divide  in  9 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  6 Minuti. 

Nel  Comune  di  Amelia  si  usava  anche  la  Canna  di  Aequasparta, 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Terni,  Papigno Staio. . 

| Acouasparta Stabbio 

Alvmno,  Legnano  in  Teveri»*  Atticuano, 
illusoli , Pouciiano  bel  Montf.,  Otri-  Dubbio 

coli,  Calve  oell'Umrria,  Giove 

Amelia,  Giove,  Pensa  in  Tevirina Dubbio 


Narni  , Capitone  Stabbio 

Cesi  Dubbi  o ..... 

Collkscipol! Dubbio 

Morteci  strilli  Qaarteagata . 

PlEWLOCO Modiolo 

Polino Modiolo  .... 

I!  S Gemini.  Po*ta*ia Dubbio 

Stkoncone Dubbio 


0,028456 


4,848438 


4,597354 


Torbe  Orsina,  Arsone,  Colwstat*.  Ca-  i n ...... 

stel  di  Lago,  Monteeranco I hlai® 0.036645 


4,621843 


4,602900 


0,354968 

4,449870 

4,893857 


Stala 

0,355464 

Rubbi. 

0,881697 


0,540997 


0,626035 

sui* 

0,273112 

RuIiSl. 

0,616594 

0,638812 

0,623869 

3,526789 

XoUoli 

4,436400 

2,817155 

Ralikii 

0,704290 

0,772883 


Lo  Staio  di  Temi  ai  divide  in  10  Pugillì, 
il  Pugillo  in  100  Piedi  quadrati. 

]]  Rubbio  di  Acquaaparto  si  divide  in  4 Quartenghe 
la  Quartenga  in  100  Pertiche  quadrate, 
la  Pertica  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Alviano  si  divido  in  8 Mezzo, 
la  Mezza  in  12  MisnreUe, 

la  Misurella  in  Canne  quadrate  38  e Piedi  quadrati  57,29167, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  dì  Lugnano  in  Teverina.  Àttigliano,  Guardea,  Porchìano  del  Monte,  i 
la  Mezza  in  2 Prebende, 
la  Prebenda  in  4 Guaioli, 
rOtlaiolo  in  175  Statoli. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  dt  Otricoli  e Calvi  deirUmbria  ai  divide  in  8 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Sedtciani, 
il  Bedieiano  in  Canne  Ilo  e Piedi  71.875, 
la  Canna  quadrato  in  100  Piedi  quadrati.  „ 

Lo  Stalo  di  Torre  Orsina  sì  divide  in  10  Pugilli. 
il  Pugillo  in  100  Piedi  quadrati. 


i in  8 Mezze, 
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II  Rubbio  di  Kami  o quelli  di  Cesi  e Collescipoli,  ai  dividono  in  16  Solli, 
il  Sollo  in  100  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

i ..  i.  j:  ii . »_ni : inn 


La  Quartengata  di  Montecastrilli  si  divide  in  100  Pertiche, 
la  Pertica  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Modiolo  di  Piedìluco  e quello  di  Poiino  si  dividono  in  10  Stai*, 

10  Staio  in  iu  Pusilli, 

11  Pugillo  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Bubbio  di  San  Gemini  si  divide  in  4 Quarte, 


la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  100  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Bubbio  di  Stroocone  ai  divide  in  4 Quarti, 

11  Quarto  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci , 

11  Quartuccio  in  50  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrata  in  81  Palmi  quadrati. 

Il  Municipio  dì  Col  testate  indica  come  d'uso  locale  anche  lo  Staio  di  are  28,1565, 

MISURE  DI  YOLUME 


Tini  i Comuni  bel  Circondario 

Canoa  cuba  

Metri  cobi 

M, (52616 

Metro  cubo  | 

La  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divide  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cube, 
l’Oncia  cuba  in  125  Minuti  cubi. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  fili  ARIDI. 

Terni,  Arrone,  Montitranco  , Poli.no, 
Torrb  Orsina,  Castel  di  Lago,  Col- 

Rabbie  

ettolitri 

3,4  48800 

Ettolitro 

LE5TATE  

Tutti  gli  altri  Comuni  del  Circondario.  . 

Rubbio 

2, 91*651 

Id. 

Cmw  <ub# 

0,089665 


Tutti  gli  altm  Covoni  del  Circondario.  . | Rubbio  | $,944654  | Id.  | 0,339599 

| Il  Bubbio  di  Temi  si  divida  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Scorzi, 
lo  Scorzo  in  6 Provende. 

Il  Rubbiajomano  usato  in  quasi  tutti  i Comuni  del  Circondario  si  divideva  in  sistema  di  antica  misura  in  2 R ubbia  ielle, 
la  Ruhbiatella  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quartucci  delti  Dodici. 

Il  Rubbio  si  divideva  anche  in  4 Quarte, 
la  Quarta  m 4 Starelli, 
lo  Starnilo  in  4 Quartucci  ùtile  Sédici. 

Lo  «tesso  Rubino  in  sistema  di  nuova  misura  si  divide  in  22  Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  io  Annasparla  si  divide  in  8 Mezzenghe, 
la  Mozznnsa  in  4 Quarti. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Amelia,  Al viano,  Guardca,  si  divide  in  8 Quarti,  J 

11  Quarto  in  S Guaioli, 

POttaiolo  in  2 Mezzi. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Giove,  Attigliano,  Penna  in  Teverina  si  divide  in  8 Guaioli, 

POttaiolo  in  2 Mezzi. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Cesi  si  divido  in  8 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 Scorzi, 

10  Scorzo  in  6 Provende. 

Lo  steaso  Rubbio  nei  Comuni  di  Collescipoli  e Papigno  si  divido  in  8 Misuro, 
la  Misura  in  12  Provende. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Lagnano  in  Teverina  si  divide  in  8 Mezzo, 
la  Mezza  in  3 Ottaioli. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Montecastrilli  si  divide  in  4 Quartenghe, 
la  Quartenga  in  2 Tinelli , 

11  Tinello  in  8 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Rami  si  divide  in  2 Sacelli, 
il  Sacco  in  4 Quart^ 
il  Quarto  in  4 Sedieini. 
il  Sodicino  in  4 Misurelle  o Provendo. 
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MISURE  METRICHE 

CO  MINI 

VALORE 

VALORE 

DEffOJWfAZlONE.  j in 

in  nominazione  | <* 

I Rustnr  m.TMCKK 

1 Miwtf  M tril.1 

I 


La  Soma  da  vino  di  Calvi  nolITrnlma  ai  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  32  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  Castel  di  Lago  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogli  ette. 

La  Soma  da  vino  di  Cesi  si  divide  in  2 Bigonci, 
il  Bigoncio  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto 

La  Soma  da  vino  di  Narni  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  30  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Otricoli  sì  divide  ili  2 Barili, 
il  Barile  in  4 Qunrtaroli . 
il  Quartarolo  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 FoglieUe. 

La  Soma  da  vino  di  Piedilnrn  'si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Sonni  da  vino  di  Portaria  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barile  in  25  Boccali . 
il  Boccate  in  4 Foglietto, 

La  Soma  da  olio  di  Terni  si  divido  in  2 Bariti, 
il  Barile  in  7 Melali . 
il  Mesale  in  6 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliano. 

La  Soma  da  olio  dì  Arqua*parta  si  divide  in  Caldaroni  8 e Bore»1!  4, 
il  Caldarello  si  divide  in  tu  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglie ite.^ 

La  Soma  da  olio  di  Amelia  ri  divide  in  16  Mozzini, 
il  Mozzino  in  Boccali  5 */*» 
il  Boccale  in  4 FoglieUe. 

La  Soma  da  olio  di  ('alvi  neU’Umbria  ri  divide  in  16  Mozzini , 
il  Mozzino  in  Boccali  5 */♦  • 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  di  Lusitano  in  Teverina  si  divide  in  84  BoccaliT 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  Noi  comuni  di  Portarla  e S.  Gemini  (5  Boccali  fanno  un  Negale. 

La  Soma  da  olio  di  N'ami  si  divide  in  IC  Mozzini, 
il  Mozzino  in  Boccali  7 •/*» 
il  Boccale  in  4 FoglieUe, 
la  Foglietta  in  4 Misurette. 

La  Soma  da  olio  di  Otricoli  &ì  divide  in  2 Pelli, 
in  Pelle  in  40  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 

4 Boccali  Canno  una  Cognatella. 

Il  Municipio  di  Acquasparta.  cui  le  tavole  del  1855  attribuiscono  le  misure  sopra  riportate,  indica  d'uno  locale  una  Soma  da 
vino  equivalente  a Litri  fl)5  ed  una  Snmn  da  olio  'li  Litri  Ì-KL48. 

Il  Municipio  di  Al viano  indica  un  Boccale  da  vino  equivalente  a Litri  2,0148. 

Il  Municipio  di  AUigliano  e quello  di  Mnntpcnfitrilli  indicano  una  Soma  da  vino  equivalente  a Litri  1U5, 

Il  Municipio  di  Golléscipoti  indica  una  Soma  da  vino  equivalenti'  a Litri  186,62. 

II  Municipio  di  Collestiu»  indica  una  Soma  da  vino  di  Litri  94,346  ed  una  Soma  da  olio  di  Litri  187. 

Il  Municipio  di  Giove  indica  un  Barile  da  vino  equivalente  a Litri  57. 

Il  Municipio  di  Monteeaslrilli  indica  un  GaldareUo  da  olio  di  Litri  23,U4. 

Il  Municipio  di  Otricoli  indica  una  Soma  da  vino  equivalente  a Litri  130,8672,  cd  una  Soma  da  olio  di  Litri  200,2176. 

11  Municipio  di  Torre  Orrina  indica  una  Soma  da  olio  di  Litri  187. 

Il  Municipio  di  Montefranco  indica  una  Soma  da  vino  di  Litri  101, SO. 


PESI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Libbra 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Ventiquattrorimi. 

1(K)  Libbre  fanno  un  Quintale. 

1000  Libbre  fanno  un  Migliaio, 


UùlofTUMiil  Libbre 

0,3391)72  Cbilogramina  2,9*9227 
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PROVINCIA  DI  PESARO 


CIRCONDARIO  DI  PESARO 


Tetti  i Commi  del  Circondaìio  . 


Barche,  Fratte  Rosa,  Mokdayio 

Barchj 

Baschi,  Morooi.ro,  Piaggi* , Oscuro  di 
Pesaro,  S.  Lorenzo  in  Campo,  Pergola 
(per  la  Borgata  Monteyecchio) 

Fano,  Cartoceto  , Serrcngarina 

Mondolfo 

Mondoleo,  S.  Lorenzo  in  Campo,  Tomba 
di  Pesaro,  Sorbolongo,  Pergola  (per 
la  Borgata  Monteveccbio) 


Braccio 

Piede  da  fabbrica  ■ 

Mezza  Canna 

Braccio 

Piede  da  legname . 

Piede  da  fabbrica 


Piede  

Braccio  da  panno. 


Braccio  mercantile. 


MoNDOi.ro,  Piago ie.  Pergola  (per  la  Bor-  , 
gala  MoNTEFELCnio} 1 

MoxDoLro,  Piaugie,  S Giorgio  di  Pesaro, 
Tomba  di  Pesaro,  Pergola  (per  la  Bor- 
gata di  MoNTEVEccmo! 


Piede  da  scavo 


Piede  da  legname. 


Montemaggiore  al  Metaiiro,  Piac.gie,  Per- 
gola, Serba  S.  Abbondio,  S.  Giorgio  di 
Pesaro 

Montemaggiore  al  Metaoro,  Orciano  di 
Pesaro 

Pergola,  Serra  S.  Abbondio  

Pergola,  Serra  S.  Abbondio  

S.  Giorgio  di  Pesaro 

S.  Lorenzo  in  Campo 


Piede  da  fabbrica  . • 
Braccio  da  panno . . 
Piede  da  fabbrica  . . 
Piede  architettonico 
Piede  da  legname  . . 


Tomba  di  Pesaro,  Pergola  (per  la  Bor- 
gata di  Monteskcco  ) 

Sordolosco  

Pergola  (per  la  Borgata  di  Montesecco; 


Piede  da  fabbrica 
Braccio  da  seta . . . 
Braccio  da  panno 
Braccio 


Mairi 

0,630743 

0.348135 

0,995949 

0,655807 

0,397904 

0,354793 

0,353790 

0,675501 

0,70f667 


0.399665 

0,650712 

0,385607 

0,663966 

0,335133 

0,342915 

0,378032 

0,350834 

0,612300 

0,65t590 

0,670265 


Metro 

1,585432 

Piedi 

fd. 

2,872440 

Mi-iae  Canne 

Id. 

1,004068 

Braccia 

Id. 

1,524838 

Piedi 

Id. 

3,049677 

Id. 

2,818547 

Id. 

2,827093 

Id. 

T, 480383  { 

Id. 

4,425178 

Piedi 

Id. 

2,684392 

Id. 

2,546700 

Id. 

1,536779 

Piedi 

Id. 

2,593314 

drtccin 

Id. 

1,506102 

Piedi 

Id. 

2,983892 

Id. 

2,916177 

Id. 

2,645276 

Id. 

2,850355 

R, Berla 

Id. 

4,633186 

Id. 

4,534707 

Id. 

4,491946 
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Provincia  di  PBSAKO. 


Cirrnniforio  di  PES^H®- 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

valore 

M13LHK  METRICI!* 

1 Pesaro,  Candelara,  Fiorenzcola,  Gine- 
streto. Moktebaroccio,  Mgntecicardo.  | 

f 

| Canna 

‘ Metri 

Monte  l' Abbate.  .\ovujuia.  Pozzo  Alto,  | 

5,222025 

Sant'Angelo  in  Lizzola,  Tom  ha  di  Pesaro 

Barchi.  Fratte  Rosa,  San  Costanzo,  Serra 
S.  Abbondio,  Sorbolongo,  Organo  di  j 

i 

► Canna  

3,165112 

Pf.saro  , Mondavio  - per  la  Borgata  di 

S Andrea) ’ 

Fano,  Cartoclto,  Saltara,  Seurungaiuna 

Canna 

1,803119 

4,408436 

Pkboola  (per  la  Bordila  Penigli) 

Canna 

6,001161 

Pergola  (per  la  Borgata  di  Monteveccbio) 

Canna  

3,909882 

Gradar  a,  Gabico: 

Canna  

5,511072 

Mondavio,  Piaccie,  Montemaggiore  al  Me- 
TACRO,  S,  filOBGIO  di  Pesabo,  Obcia.no  j 

1 

Canna 

1,608075 

(per  la  Borgata  Montebello  j,  Fratte  | 

itosi  (per  la  Burgala  Torbe  S.  Marco)  ' 

1 MoNDOLro 

Canna 

1,691858 

S.  Lorenzo  in  Campo 

Canna 

1,002971 

S.  Lorf.nzo  (per  la  Borgata  Montalfool  ij) 

Canna 

1,282251 

S.  Lorenzo  (per  la  Borgata  S.  Vito).  . 

Canna 

2,231218 

M'NTRI'ORZIO 

Canna  

5,585058 

! II  Ilmrcio  mercantile  ai  divide  ovunque  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Reali,  Ottavi.  Si  divide  anche  in  12  Once, 

| fabbrica  e da  legname. 

I.a  Canna  agrimensori*  di  Pesaro  ai  divide  in  15  Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

! lai  Canna  di  Barchi  e quello  di  Fonigli.  Monlevecchio.  Montalfuglio,  *i  dividono  in  IO  Piedi. 

! La  Canna  di  Fano  e quella  di  Mondavio  si  dividono  in  10  Piedi', 
il  Piede  in  12  Once. 

I La  Canna  di  Pergola  sì  divide  in  IO  Piedi, 
il  Piede  in  2Ì  Onre, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Gradar»  si  divide  in  IO  Piedi, 
il  Piede  in  lu  Once, 
l’Oncia  in  due  Mezze  Once. 

La  Canna  di  Mondolfo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  25  */s» 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

I.a  Canna  di  S.  Lorenzo  in  Campo  si  divide  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  Once  20  ‘/t» 
l'Oncia  in  6 Sesli. 

La  Canna  di  S.  Vito  si  divide  in  10  Palmi , 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Monto  Porzio  si  divido  in  10  Piedi, 
il  Piede  in  30  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottave, 
l’Ottava  in  72  Grani. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Canne 

0,t»U97 


o.3 1 r,9ia 

0,208197 
0,223792 
0,106513 
0.255762 
0 181153 


0,213135 

0,219811 

0,233522 

0,117581 

0,179019 

come  i Piedi  d. 


Pes.no,  Candela8a  , Fiorenxcola,  lime-  i 
stueto,  Nomata,  Mosteraioccio,  Mos-  / 
tecicardo.  Monte  L’AoBAre,  Tomba  di  l 
Pesaro  , Pozzo  Alto  , S.  Angelo  in  L 
Lizzola  . ] 


Centinaio 


0,272696 


Centi"»!. 

3,607091 
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Pr*iineia  ili  PESARO. 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


Barc.bi,  Fratte  Uosa,  Orciano  hi  Pesaro, 


Percola,  S.  Lorenzo  (per  la  Borgata  di 
S.  Vito) 


DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

■4»UHl  MCI  * il  III 

VALORE  1 

In 

Xilene  LOCALI 

Soma 

ElUre 

0,801450 

E Rara 

Alena 

1,247738  ! 

Soma 

1,153512 

iti. 

0.866918 

Rubbio 

1,597354 

Id. 

RuUìaìi 

0,626035 

Hubbio 

2,884285 

1*1. 

0,346706 

Soma 

1,528718 

1*1. 

0,654143 

Centinaio 

0,303719 

Id. 

C*  minai* 

3,292516 

Soma 

1,528874 

Id. 

Soliti 

0,654076 

Soma 

1,320812 

Id. 

0,757  no 

Soma 

1,602380 

Id. 

0.624072 

Soma 

1,467014 

Id. 

0,681657 

Soma 

1,247715 

Id. 

0,801465 

Soma  

1,602900 

1*1. 

0,623869 

Rubbio 

1,402538 

Id. 

RmIAmi 

0.742993 

Cealinaio 

8,160181 

Id. 

Cntjiuii 

9,981908 

MONDANO,  PlAGGIE,  .AloKTEMAGGIOai  AL  Me-  ! 
tauro.  S.  Giorgio  di  Pesaro,  Obliano 

(per  la  Borgata  Moktebrllo),  Fratte  •><»"» 1,5288*4 

Uosa  (per  la  Borgata  Torre  8.  Marco) 

Mondolfo Soma t, 320*12 

S.  Lorenzo  in  Campo Soma 1,602380 

S.  Loremo  (por  la  Borgata  MosTAi.roiiLio)  Soma  1 ,46701 4 

Monti  porzio Soma  1,2*7715 

S.  Costanzo Soma  . ..  1,602900 

Serra  S.  Abbondio Rubbio 1,402338 

S irbolokuo Cealinaio 0,100181 

Il  Centinaio  di  Pesaro  si  divide  in  100  Canne  quadrale, 
la  Canna  quadrata  iu  225  Piedi  quadrati. 

La  Soma  di  Barchi  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  100  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  fUO  Piedi  quadrati. 

La  Soma  di  Pano  si  divide  in  500  Canne  quadrale, 
la  Cauna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Rubino  di  Pergola  o quello  di  Penigli,  come  la  Soma  di  Montalfoglio . si  dividono  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  100  Canne  quadrale, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

La  Soma  di  Montevecchio  e quella  di  Sari  Loranso  in  Campo  si  dividono  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  125  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrali. 

Il  Centinaio  di  Gradara  e quello  di  Sorholongo  si  dividono  in  HX>  Canne  quadrate, 

10  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrali. 

La  Soma  di  Mondavio  si  divide  in  8 Coppe, 

la  Coppa  in  90  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

La  Soma  di  Mondolfo  si  divide  in  8 Coppo, 
l;i  Coppa  in  75  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

11  Rubbio  di  Pergola  nella  Borgata  S.  Vito  del  Comune  di  S.  Lerenzo  si  divide  in  16  Coppe 
In  Coppa  in  4 Quartucci , 

11  Quartuccio  in  50  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrati  in  100  Palmi  quadrati. 

La  Soma  di  Monteporzio  si  divide  in  400  Canne  quadrati, 
la  Canna  quadratiti  in  100  Piedi  quadrati. 

La  Soma  di  S.  Costanzo  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  200  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Serra  Sant’Abbondio  si  divide  in  8 Coppa, 
la  Coppa  in  175  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 

Tutti  i Comcki  del  Circondario ! Piede  cubo 


Mtlri  «ubi 

0,042193 


Metro  cubo 


SU41  «ubi 

23,700462  i 


Il  Piede  cubo  è di  1728  Once  cube. 

Ter  la  lagna  da  ardere  si  usa  il  Passo  da  legna  efce  corrisponde  a Metri  cubi  2,63. 
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Provincia  di  PESARO. 


Circondari»  di  KMII. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

VALORE 

ntott 

DCaNONINA/JO.VE 

io 

DLNOMl  NAZIONE.  in 

mit'lK  RVT  li  1 CMC 

MULTI  LOCALI 

1 1 1 
MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

1 1 

Pesaro,  Candelara,  Garicce,  Fiorenzuola, 
Ginestreto,  Gradara.  Monteraeoccio,  j 
Montegicardo , Monte  l'Abbate,  Novi-  . 

1 

Sacco  

Elioliti! 

1,703590 

Ettolitro 

Siigli 

0,586996 

i ara,  Pozzo  Alto,  S.  Angelo  in  Lizzola,  | 
Tomba  di  Pesaro 

Barcbi 

Rubbio 

2,673354 

Id. 

n uiii.i  « 
0,374062 

Fano,  Caitocito,  Mondavio,  Mondolto, 
Monteforzio,  Orciano  di  Pesaro,  Per-  . 
gola,  Piaggi!,  Saltaba,  S.  Costanzo,  [ 
S.  Giorgio  di  Pesaro,  Serba  S.  A«- 

> Rubbio 

2,806480 

ld. 

0,356318 

BONDio,  S.  Lorenzo  in  Campo,  Seerijn- 
garina,  Sorbolongo,  Fratte  Rosa  (per 
la  Borgata  Torre  S.  Marco) 

Fratte  Rosa 

Rubbio 

2,780800 

Id. 

0,359609 

S.  Lorenzo  (per  la  Borgata  Montalfoguo) 

Rubbio 

2,944651 

Id. 

0,339399 

Montemaggiore  al  Metauro 

Rubbio 

3,250089 

Id. 

0,30768 1 

Il  Sacco  o Staio  di  Poaaro  si  divìde  in  6 Toppi, 
il  Toppo  in  2 Bemarde, 
la  Bernarda  in  20  Gomine. 

Il  Rubbio  di  Barchi  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Provende, 
il  Rubbio  di  Fano  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Provonde. 

Il  Rubbio  di  Fratte  Rosa  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Provonde  o Bernardo. 

Cinque  Coppe  fanno  lun  Sacco. 


Il  Rubbio  dì  Montalfoglio  si  divide  in  8 Coppe. 

Il  Rubbio  di  Montemaggiore  al  Metauro  si  divide  in  8 Coppe, 


la  Coppa  in  8 Provende. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Hiiarf  li  vita. 

Misura  nuova. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario. 


Pesaro,  Candela»*,  Fiorenzuola,  Gaeicce, 
Ginestreto,  Gradar*,  Montecicahdo, 


S.  Angelo  in  Lizzola 


Fano,  Caetoceto,  Saltai*.  Sbreungarina  Soma 
Fratte  Rosa Soma 


| Soma 

Ettolitri 

0,813772 

Ettolitro  | 

iVift/ra  vecchia. 

Ettolitri 

Soma  

0,696000 

Ettolitro 

Soma  

1,395977 

Id. 

Soma 

0,896836 

Id. 

Soma 

1,560290 

Id. 

Soma  

1,779200 

ld. 

Soma 

<,370500 

ld. 

Sem# 

1,228845 


Atm. 

1,436782 


0,716344 

1,1(3006 

0,640906 

0,562050 

0,729661 
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Mondavio  (per  la  Sorgala  S.  Andrea)  . . . Soma  . . 

MoNDOi.ro Soma  . . 

Montedìroccio Soma  . . 

Montemaggiore  al  Metaubo Soma  . 

Orciano  di  Pesaro  Soma  . . 

Obliano  (per  la  Borgata  Montibeli.o) , 

Sorbolongo  . . . Soma  . . 

Monteporzio Soma 

Percola,  Serra  S.  Abbondio,  S.  Lorenzo 
(per  la  Borgata  S.  Vito) Soma  . 

Percola  (per  la  Borgata  Montesecco)...  Soma 
Pergola  (per  la  Sorgala  Mon  rincollo}  Soma 

S.  Costanzo Soma  . 

S.  Giorgio  di  Pesaro Soma  . 

S.  Lorenzo  in  Campo Soma  . 

S.  Lorenzo  (per  la  Borgata  Montaleoglio)  Soma  . 

! Tomba  di  Pesaro Soma  . 


Citali  in 

1,600765 
0,73 1361 
0,748300 
0,877149 
1,370513 

0.917640 


1,404338 

1,302036 

1.618940 

0,779338 

0,886848 

1,348390 

1,347441 

0,725000 


Misure  4A  ella. 


Pesaro,  Candelara,  Gabicce.  Ginestreto,  1 
Gradare,  Montebaroccio.Montecicaedo,  ! , 
Monte  l'Abbate,  Noyilara,  Pozzo  Alto,  i >0 
S.  Angelo  in  Lizzola ', 


Fano,  Cartoceto,  Saltara,  Serrungarina  Soma  .... 

Fratte  Rosa,  Mondatio  (per  la  Borgata 
S Andrea) Libbra  . . 

Fratte  Rosa  (per  la  Borgata  Torse  San 
Marco) Soma  . 

Mondatio,  S.  Giorgio  di  Pesaro Libbra  . . 

Mondolfo Soma  . . . 

Montemaggiore  al  Metavro Boccale.. 

MoNTsroRzio Mastello  . 

Orciano  di  Pesaro Peso.'... 

Obliano  (per  la  Borgata  Montebello), 

Sorbolongo  Campione 

Percola,  Serra  S.  Abbondio,  S.  Lorenzo 
(per  la  Borgata  S.  Vito) Biocca  .. 

Pergola  (per  la  Borgata  Montesecco}  . . Boccale  . 
Percola  (per  la  Borgata  Montrveccbio]  . . . Libbra  . . 
Piago ie Soma  . . . 


Elio  litri 

0,777031 


0,363600 

0,697080 

Litri 

0,355640 

Ettolitri 

0,74  <«63 

Lini 

0,360080 

Ettolitri 

0,731861 

Litri 

4,075977 

Ettolitri 

1,045350 

0,317581 


0,235631  I 

Litri 

1.808380 

0,370150 

Ettolitri 

0,664812 
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Pravmcto  dt  PESARO. 


1 

■ 

Mimi  MF.TBli’lIF. 

■i 

HI 

S.  Costixio •. .. 

Som» 

Ettolitri 

0,760666 

Ettolitri 

Simi# 

1,314638 

Foglietta 

(.itti 

0,373000 

Litro 

»0(IÌirU(  I 

2,066667  1 

S.  Lorknzo  in  Campo 

0,365000 

0,370150 

Id. 

2,739726 

2,699492 

S.  Louf.nzo  (per  la  Borgata  Montalfogmo)  1 

) 

Libbra  romana  

i,i. 

libbra  locale 

0,364650 

i,i 

2 712356 

Tonai  Di  l’usino t 

Soma 

f.ltulilfi 

0,720400 

Ettolitro 

tema 

1,388118 

La  Soma  da  vino  di  Pesaro  (misura  nuova)  si  divìde  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Pesaro  (misura  vecchia  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali , 
il  Boccale  in  2 Mezzi , 
il  Mezzo  in  2 Foglietle. 

La  Soma  da  vino  di  «archi  o quello  di  Fratte  Rosa,  Torre  S.  Marco,  Mondavio,  si  dividono  in  50  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Fano  si  (livide  in  ? Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali , 

Il  Boccale  in  4 Fogliette- 

La  Soma  da  vino  di  S.  Andrea  di  Suasa,  borgata  di  Mondavio,  si  divide  in  50  Bocca! 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietti. 

La  Soma  da  vino  di  Mondolfo  e quelle  di  Montemaggiore  al  Metauro,  S.  Giorgio  di  Pesaro,  si  dividono  in  32  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogli  e Uo. 

La  Soma  da  vino  di  Monteberoccio  si  divide  in  2 Bariti, 
il  Barile  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Orciano  si  divide  in  10  Orci, 
l'Orcio  in  5 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Fughette. 

La  Soma  da  vino  di  Monlubello  e Sorbolongo  si  divide  in  40  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  MÒnteporzio  si  divUte  in  4 Barili, 
il  Barile  iu  Orcio  ? '/•• 
l 'Oncia  o Brocca  in  5 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta 

La  Soma  da  vino  di  Pergola  si  divide  in  3 Rat  ili, 
il  Barile  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Mòiueseoro  e quelle  di  Monte  vecchio,  e Montalfoglio,  si  dividono  in  48  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  San  Costanzo  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  S.  Lorenzo  in  (lampo  si  divìde  in  4 Barili, 
il  Barile  in  12  Boccali, 
il  Boccale  ili  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Tomba  di  Pesaro  si  divido  ili  2 Barili, 
il  Barilo  in  25  Boccali , 
il  Boccilo  ir»  2 Mezzi . 
il  Mezzo  in  2 Foglietto 

La  Soma  da  olio  di  Pesaro  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  6 Quartaroli , 
il  Ouartarolo  m 2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  Boccali  2 
il  Boccali  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  di  Bacchi  si  divide  in  100  Libbre. 

La  Soma  da  olio  di  Fano  divide  in  8 Quartaroli, 
il  QuarUuolo  in  Boccali* 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  ...  _ 

La  Libbra  da  olio  di  Fratte  dosa  e quelle  di  Mondavio,  Montevecchio.  S.  Lorenzo  in  Campo,  si  dividono  in  Metà,  Quarti, 
Ottavi. 

La  Soma  da  olio  di  Torre  S.  Marco  si  divide  in  3 Terzarolo. 

La  Soma  da  olio  di  Mondolfo  si  divido  in  32  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto 

li  Bocche  da  olio  di  Mouteniaggiore  al  Metauro  ai  divide  in  4 Foglietto. 
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Il  Mastello  da  olio  di  Montoporeio  si  divida  in  3 Metri, 
il  Metro  in  Brocchetto  7 ‘ 
la  Brocchetta  in  2 Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietta , 
la  Foglietta  in  8 Misure. 

Il  Peso  da  olio  di  Orciano  si  divida  in  100  Libbre. 

Dieci  Libbre  fanno  un  Bòccole,  detto  dei  Mulini,  rha  si  divide  in  2 Mezzi  o 4 Pagliette. 

il  Campione  da  olio  di  Montebello  si  divide  in  2 Fiole, 
la  Fiola  in  Libbre  sottili  15,  o Libbre  grosse  13, 
la  Libbra  sottile  si  divido  in  4 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 Misurelle. 

La  Brocca  da  olio  di  Pargola  si  divida  in  8 Boccali . 
il  Boccale  in  6 Foglietta, 
la  Foglietta  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezzo  Quarte. 

Il  Boccale  da  olio  di  Montusecco  ti  divida  in  4 Foglietta, 
la  Foglietta  in  4 Quartucci. 

La  Soma  da  olio  di  Piaggio  si  divide  in  192  Libbre. 

La  Soma  di  S.  Costanzo  si  usa  per  l'olio  d'oliva,  e ai  divide  in  2 Bariti,  il  Barile  in  16  Bùccoli, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Foglietta  por  l'olio  di  lino  di  S.  Costanzo  si  divide  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Quartaroli. 

Li  Libbra  romana  da  elio  era  usata  in  Montalfoglio  per  la  vendita  all'ingroaso,  la  Libbre  locale  era  usala  per  la  vendita  al 
minuto. 

La  Soma  da  olio  di  Tomba  di  Pesaro  si  divide  in  12  QuartarolL  La  stessa  Soma  si  divide  pure  in  100  Libbre, 

In  Libbra  in  21  Once. 


Pesaro,  No  vie  ai  a , Pozzo  Aure , C arto- 
ceto,  Fano,  Fiorknzi  ola.  G a ricce,  Gra- 
dirà, Ginestreto,  Mosdavio,  Saltara, 
MONTEBAROCCtO,  MoNTtX. (CARDO,  MONTE 
l'Abbate,  S.  Giorgio  di  Pesaro,  S.  An- 
gelo in  Luzola,  Tomba  di  Pesaro,  Ser- 

Rl'NGARlNA . . 


Pesaro,  Novilara,  Pozzo  Alto 


11a Reni.  Fratte  Rosa,  Piagme.  Serra  S.  Ab- 
bondio, Sorbolosgo,  Pergola  (per  le 
Borgate  Penigli  p Mont brolo).  Ormano 
(per  la  Borgata  Montebello),  Mondatio 
per  la  Borgata  S.  Andrea),  S.  Lorenzo 
(per  la  Borgata  S.  Vito) 

Mondoleo,  Monteporzio,  S.  Costanzo  . . . 

Montenaggiore  al  Mitaueo 

Orciano  di  Pesaro * 

Pergola 

Pergola  (per  la  Borgata  .Montesecco  e 
MOKTETBCCflt  O ) . . . , 

S Lorenzo  in  Campo 

S.  Lorenzo  in  Campo  (per  la  Borgata 
Montalfoglio)  


Digitized  by  Google 
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Libbre  anconitana  

r.MI*|ren»n»t 

0,339583 

Cliilogramma 

UM»« 

3,034142 

Libbra  murena 

0,494374 

Id. 

3,031761 

Libbra  grossa  

0,659165 

Id. 

4,517071 

Libbra 

0,335509 

Id 

3.072112 

Libbra  

0,331418 

Id. 

3,990370 

Libbra 

0,316581 

Id. 

8,158751 

Libbra  

0,3181  41 

Id. 

3,413260 

Libbra  

0,337266 

Id. 

3,053620 

Libbra 

0,339072 

Id. 

3,949227 

Libbra  

0,334064 

Id. 

2,093438 

Libbra  

0,333771 

Id. 

3,996039 
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La  Libbra  anconitana  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottave f 
rollava  in  3 Denari. 

La  Libbra  mezzana  di  Pesaro  è di  18  Once. 

La  Libbra  grossa  di  Pesaro  «»  di  24  Once. 

La  Libbra  di  Montesecco  e Montevecchio  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave, 
ruttava  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Ventiquattresimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

1000  Libbre  fanno  un  Migliaio. 

Le  Libbre  di  Marchi,  Mondolfo,  Nunleniaggiore,  Orciano,  Pergola,  8.  Lorenzo,  Montalfoglio,  si  dividono  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave. 
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MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENÙMHOZIOXE 

VALORE 

i» 

M1H1S  HtTElCU 

DENOMJNAZJOVE 

VALORE  1 

ÌM 

MUt-RR  LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  da  panno 

Metri 

0,654  590 

Me  Irò 

Brjreii 

1,534707  : 

1 

Braccio  da  seia 

0,595740 

id. 

1,678586 

Urbino,  Acqualagxa  olbordolu,  Fron- 
tino, Mostrguiduccio  (Borgata  di  Mon- 

Braccio  da  tela 

0,701067 

1(1. 

1,485178 

TEFELCINO),  PbTRIAKO,  ISOLA  DEL  PllNO, 

Piede  da  fabbrica 

0,353780 

Id, 

i"827093  ! 

Montecalvo  in  Foglia 

Passetto  romano 

0,670865 

Id. 

Pene!  li 

1,491946 

Canna  Rgriinensoria 

3,835408 

Id. 

0,260728 

S.  Angelo  m Vado,  Apeccbio,  PioaBieo 

Canna  

3,351387 

Id. 

0,298389 

Braccio 

0,670865 

Id. 

Bnieda 

1,491946 

; Belforte  all  Isauro,  Lunano 

Canna  architettonica 

8,834818 

Id. 

0,447584 

Canna  agrìinensoria 

5,585545 

Id. 

0,179034  | 

i 

Piede  da  legname 

0,375433 

Id. 

Piedi 

2,665723 

S.  Leo,  Macerata  Feltria,  Auditore,  Car- 

Braccio  da  lana  e da  seta.. 

0,640737 

Id. 

Braccia 

1,560727  , 

peona,  Maiolo,  Casteldelci,  Monte  Ce- 
rignone,  Monte  Coppiolo,  Pennabilli, 
Pian  di  Castello,  Pian  di  Meleto,  Ta- 

Braccio  da  tela 

0,8534  55 

Id. 

1,472119  ! 

5,583545 

Id. 

0,479034  ; 

voleto.  Pietra  Rubbia,  Sasso  ^eltrio, 

0,335133 

Id 

Piedi 

2,983892 

Braccio 

0,650713 

Id. 

Braccia 

1,536779 

5,026545 

Id. 

Canne 

0,198944  ] 
0,331573 

Canna  nuova  

3,015927 

Id. 

Braccio  da  seta 

0.613300 

Id. 

Braccia 

1,633186 

Urbania,  Borgo  Pace.  Fermignano,  Isola 

Braccio  da  panno 

0,651590 

Id. 

1.534707  | 

del  Piano,  Meeca tello,  Montf-calvo  in 

Braccio  da  tela 

0,701667 

Id. 

4,425178  j 

Foolia,  Montefflcino,  Peglio 

Piede  da  fabbrica 

0,346850 

Id. 

Piedi 

2,883094  i 

Canna 

3,1654  43 

Id. 

Canoe 

0,315942 

Canna  antica 

8,943000 

Id. 

0,339789 

i Canna  nuova 

3,839616 

Id. 

0,308679  | 

0,640787 

0,995949 

Id. 

Id. 

Braccia 

4,560727 

Meato  Canne 

1,004068 

Mena  Canna 

Piede 

0,388857 

Id. 

Pirdi 

3,403444 

Braccio 

0,635807 

Id. 

Braccia 

4,534838 

Fossonbrone, S Ippolito,  Sasso  Corvaro 

| Canna 

3,163148 

Id. 

0,345942 

Piede  da  fabbrica 

0,335104 

Id. 

2.984153 

Piede I 

0,322357 

Id. 

3,1 03  IO  1 

^ Braccio  da  tela 

0,877356 

Id. 

Braccia 

4,439948 

S.  Agata  Feltria 

< Braccio  da  lana  e seta  . . . 

0,634358 

Id 

1,576397 

Canna 

5,399361 

Id. 

Canne 

0,4  85207 
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La  Mina  nuova  di  Cantiano  ai  divido  in  3*27  Canne  quadrale , 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati, 
l-n  Mina  antica  di  Canliano  si  divido  in  06  Tavole, 
la  Tavola  in  4 Canne  quadrate , 
la  C.-inna  quadrata  in  éf  Piedi  quadrati. 

La  Torna  tura  di  Sasso  Corvaro  si  divide  in  400  Canne  quadrale, 
In  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrali. 


MISURE  IH  VOLUME 


Torri  i Comuni  del  Circondario | Piede  cube. 

Il  Piede  cubo  si  divide  in  1728  Once  c^be. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  (ÌLI  ARIDI 


Uaamo,  Acqualaona , Colbobdulo,  Fkbbii-  i 
grano,  Frontino,  Isola  del  Piano,  Mon-  / 
r scaleo  in  Foglia  Montbcdidcccio  (Bor- 
gata di  Montefilciso),  Tavolbto,  Pb- 
isi.no,  Piobbico,  S.  Angelo  ln  Vado.  . . 

1 

Sacco  . 

Auditorb 

Soma  , 

Beltorte  AU'IsArno,  Lunano 

Sacco  . 

Borgo  Pace,  Mercatello 

Sacco  . 

Cagli,  Frontone 

Soma  . 

Cantiano 

Rubbio 

Fossonbeoni,  S.  Ippolito,  Monti  pulcino 
1 (per  la  Borgata  Montehontanabo) 

Dubbio 

Frontone  , Montefelci.no  , Fossoubro.ni:  | 
i (per  le  Borgate  Isola  di  Fano  e .Mon-  . 
talto) | 

f 

Rubbio 

S.  Leo,  Carpiona,  Maiolo,  Casteldllci, 
•Macerata  Feltri»  , Monte  Ceriukonb, 
Monte  Coppiolo,  Pennabilu,  Pian  di  Ca- 
rtello. Pian  di  Meleto,  Pietra  Dorma. 
Sasso  Feltrio.  Scapolino,  Talameli.o,  1 
Montetelcino  (per  la. Borgata  Monte- 
seie.no] 

ì 

Dubbio 

! 

S vssocobt.ro 

I Sacco  . 

Uebania,  Pieuo 

1 Soma  . 

Mairi  cubi  1 

0,044257  I 

Metro  cubo  ' 

i 2,68. 

ARIDI 

Btiolilii 

1,670846 

KlloliVro  | 

0,614849 

Id. 

<,640163 

Id. 

1,608383 

Id. 

1,731801 

LI. 

ì,  455670 

Id, 

i, 831068 

1.1 

*,780800 

Id. 

*,806480 

Id. 

1,431305 

Id. 

*, 87*000 

Id 

1,8*6611 

id. 

1,7*5100 

Id. 

11  laooo  dt  Urbino,  detto  anche  Staio , ti  divide  in  • Quarte, 
la  Quarta  in  4 Provendo. 

Lo  Staio  di  Apecchlo  ai  divide  in  2 Mina, 

In  Mina  in  Coppa  7 

La  Soma  di  Auditore  ai  divide  in  8 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Provando. 

Il  Sacco  di  Urbino  nel  Comune  di  S.  Angele  in  Vado  si  divide  in  I Quarte, 
la  Quarta  in  12  Conpo. 

Il  Sacco  di  Belfurte  si  divide  in  8 Quar*J 
il  Quarto  in  6 Copoe 


Secchi 

0,598499 


StM« 

1,636410 
' 0,609693 

Secchi 

0,539980 

0,577431 

0,407**1 

0,380074 


0,359609 


0,350318 

Sacrili 

0,698063 


luMnl 

0,848189 


Socchi 

0,547462 

Some 

0,579077 
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Il  Sacco  di  Borgo  Pace  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  12  Coppe. 

I.a  Soma  di  Cagli  si  divide  in  8 Quarti, 
il  Quarto  in  8 Provende. 

11  Buhbio  di  (laotiano  si  divide  in  2 Succhi, 
il  Sacco  in  2 Mine, 

In  Mina  in  2 Coppi, 

• 1 l'nmu,  in  Q flil-ifti 


il  Coppo  in  2 Quarti , 
il  Quarto  in  4 Terzetti, 
il  Terzetto  in  5 Scodelle. 

11  Rabbie  di  Fessoli!  bruno  si  divide  in  8 Coppe, 


la  Coppa  in  4 Provende  o Bernardo. 

5 Coppo  fanno  un  Sacco. 

Il  Rubbio  di  Frontone  si  divido  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Provende. 

Il  Sacco  di  S.  Àgata  Felina  si  divide  in  2 Mastelli, 
il  Mastello  in  4 Quarti. 

Il  Rubbio  di  S.  Leo  si  divide  in  2 Sacelli, 
il  Sacco  in  2 Mastelli, 
il  Mastello  in  4 Quarte  o Bernardo, 
la  Bornarda  in  5 Coppi. 

Il  Sacco  di  Sasso  Corvaro  si  divide  in  10  Quarti, 
il  Quarto  in  4 Provende. 

La  Soma  di  Urbani!  si  divide  in  4 Mine, 
la  Mina  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Provende. 


misuri;  di  capacità  pei  liquidi 


MUtsrr  Ha  vino. 

Misuro  nuova. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Ettolitri  I _ 

0,813778  I ettolitro 


Misuri!  aulica. 


UM1KO,  ACOUALAGKA,  CoLBORDOI.O.  FERMI-  i 

r.NANo,  Frontino,  Itola  del  Piato,  Mos-  I . 
TEt'.ALVo  ir  Foglia,  Montikuidiiccio  som« 

.Borgata  .li  MosTEfBiciHOj,  Petria.no.  , 

Aercciiio Soma 

Auditore Soma 

Borgo  Pace,  Mercatello Soma 

Cagli,  Frokto.ne Soma 


Et.  ..Uri 

0.855378 


Caktiano  I Soma 


0,889590 

0,979105 

4,089434 

1,111250 

4,010328 


Fossombrone.S.  Ipi>olito,Urrasia,  Peclio,  j 

Montkfelcino  (per  la  Borgata  Morte  ' Soma 0,94.610 

.Montanaro  ' 


Montanaro  ’ 

Fosnomrrose  (per  le  Borgate  Isola  di  Fano 
c Montalto  } Soma 

MoitTErBLCiNO Soma 

Sasso  F eltrio,  Montepelcino  (per  la  Bor- 
gata Montegrimano,  Sassucorvaro Soma 

Pian  di  Meleto Soma 

PtoBRiGO Soma 


0,864958 

0,985400 


0,88  4736 
0.761320 
0,875748 


1,228845 


Sante 

1,169074 


1,184143 

1,021344 

0,917908 

0,899888 

0,989783 


1,055253 


1,156125 

1,01(816 


1,430281 

1,313508 

4,141881 
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S.  Leo,  Belpoete  all’Isalro,  Caepegra,  i 
Castbldelci,  Maiolo,  Luraro,  Male-  I 
rata  Feltri  a.  Morte  Cerigrore,  Morte  1 Soma 
Copholo,  Scapolino,  Pernabilli,  Pian  di  i 
Castello,  Pietra  H lobi  a , Talamello  ! 

Tavolbto I Som» 


0.813568 


0,9850(5 


(,(53310 


(,229  ( 54 


(.0(59(3 


Mliurt  da  olio. 


Ferino.  Acuii  alacre,  Colbobdolo,  Fermi- 
«raro,  Fhortiro,  Isola  del  Puro,  Mon-  | 
tbcalvo  ir  Foglia,  Mortegcidoccio  | 
(Borgata  di  Mortbeelciro),  Petburo  . . ' 


Bblforte  all'Isaoro,  Lcraro  . 
Borgo  Pace,  Mercatello 


Caldarello. 


| Fossombrore,  S.  Ippolito,  MoRTEPstcmo 
(per  la  Borgata  Mortemortaraeo)  .... 

Fbortonb 

Fossombrore  (per  la  Borgata  Isola  di 
Faro) 

Mostepelciro 

Mortepelciro  (per  la  Borgata  Mortk- 

G RIMANO) 

Piar  di  Meleto,  Talamello 


Campione . 
Libbra  . . . 


Libbra  grossa 
| Libbra  locale . 


S.  Agata  Feltria  . , 
S.  Angelo  ir  Vado. 


S.  Leo,  Cabpegra,  Casteldelci,  Macerata 
Feltria  Maiolo,  Morte  Cerigrore  , 
Monte  Coppiolo,  Penssbilli,  Piar  di 
Castello  , Piar  di  Meleto  , Pietra 
Robbia,  Sassocokvaro,  Sasso  Feltrio, 
Scapolino,  Talamello 


Urbania,  Pequo  . 


La  Soma  da  Tino  di  Urbino  di  misura  nuova  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  In  30  Boccali,  l 

il  Boccate  in  2 Mezzi,  , 

il  Mezzo  in  3 Foglietta. 


Ettolitri 

0,711963 


Litri 

0, 370440 

Ettolitri 

0,689308 

Litri 

0,370400 

0,368600 

Ettolitri 

0,476640 

litri 

0,364  400 

Ettolitri 

0,(07496 

Litri 

0,374390 

Ettolitri 

0,693435 

Litri 

4,443200 

Ettolitri 

0,740890 

0,754980 

Litri 

0,553000 

0,368000 

Ritoltili 

0,726369 

litri 

2,182480 


Ettolitri 

0,748360 


0,449030 


Libbra 

2,699492 

Sona* 

1,450941 

Libbra 

9,699784 
9,1  WW 

Catdarclli 

5,661939 

Libbra 

2,7670(7 

CampJoui 

9,302672 

Libbrr 

2,671012 


(,442096 

Fiolo 

0,225063 

Som* 

4,349728 

(,324538 

Libbr* 

(, 84(594 


(.3767(4 

Boccali 

0,458257 


Soma 

1,336255 


4,405956 

Mitorc 

2,227072 
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La  Soma  da  vino  <f!  Ùrbtno  di  misura  vecchia  si  divide  fa  50  Boccali» 

ii  toccalo  in  2 Mezzi , 

il  Mezzo  in  2 Foglietto.  ,,  .*«««,» 

La  Soma  da  tino  di  Apecchio  ai  divide  in  2 Barili,  oppure  in  Boccali  32 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  . , _ . . ..  . .A  0 r 

La  Soma  da  vino  di  Auditore  o quelle  di  Cannano  e Tavoloto  « dividono  in  50  Boccali » 
il  Boccale  in  4 Foglietto- 

La  Soma  da  vino  di  Borgo  Paco  ri  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  Bagli  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  25  Boccali . 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Fossombrone,  e quelle  di  Isola  di 


! Fano,  Montefelcino,  ni  dividono  in  40  Boreali, 


il  Boccale  in  4 Fogliatto.  . 

I.a  Soma  datino  di  Sitavo  Felino  si  divido  in  Ci  Boccali  , , . 

il  Boccale  in  4 Foglietto.  La  «ressa  Soma  In  Sassocorvaro  si  divide  in  32  Boccali,  ..  « 

il  Boccale  in  4 Foglietto,  per  cui  il  Boccale  e le  Foglietto  in  Sa*sucorvaro  sono  rispettivamente  «loppi  di  quelli  > 
Feltrio  . v 

La  Soma  da  vino  dì  Pian  di  Meleto  si  divide  m 2 Barili, 
il  Barile  in  2 Bari  lotti, 
il  Barilotto  in  16  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi  oppure  in  3 Terzetti 

La  Soma  da  vino  di  Piohbico  si  divide  in  2 Barili , 
il  Barile  in  20  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  S.  Agaia  Feline  si  divide  In  36  Boccali» 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 

Il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

I.a  soma  da  vino  di  5,  Angolo  in  Vado  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  S.  Leo  si  divide  in  2 Barili, 

il  Barile  in  16  Boccali,  „ 

il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  di  Urbino  si  divide  in  3 Terzarolo. 

La  Libbra  da  olio  di  Apecchio  si  divide  in  2 Mezze  Libbre, 
la  Mezza  Libbra  in  2 Quartucco. 

La  Soma  da  olio  di  Auditore  fei  divide  in  100  Libbra, 
la  Libbra  in  24  Oncc. 

Il  Caldarelto  da  olio  di  Cogli  si  divide  In  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Libbre, 
la  Libbra  in  8 Misurai  te. 
la  Misuretta  in  2 Mezzi. 

La  Libbra  da  olio  di  Canliano  si  divide  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Quarti , 
il  Quarto  in  2 Ottave. 

Il  Campione  da  olio  di  Fossombrone  si  divido  in  2 Fiolo  , 
la  Viola  in  13  Libbre  grosse,  oppure  in  15  Libbre  sottili, 
la  Libbra  sottile  in  4 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 Misure! le 

La  Soma  da  olio  di  Isola  di  Fano  si  divide  in  Campioni  6 */,, 
il  Campione  in  2 Fiole. 

La  Fida  da  olio  di  Montefelcino  corrisponde  a 12  Libbra  romane. 

La  Soma  da  olio  di  Montcgrimano  si  divido  in  100  Libbre. 

La  Soma  da  olio  di  Pian  di  Meleto  si  divide  in  4 Metri , 
il  Metro  in  5 Cinquini, 
il  Cinquino  in  5 Libbre, 
la  Libbra  in  Metà.  Quarti,  Ottavi. 

La  Libbra  grossa  da  olio  di  Piobbico  è di  18  Once, 
la  Libbra  piccola  di  12  Once, 

I,a  Soma  da  olio  di  S.  Agata  Feltria  si  divide  in  200  Libbre. 

Il  Boccale  da  olio  di  S.  Angelo  in  Vado  si  divide  in  4 Foglietto , 
la  Foglietta  ìn  2 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Quarti , 
la  Quarta  in  2 Ottave. 

La  Soma  da  olio  di  S.  Leo  si  divide  in  100  Libbre, 
la  Libbra  in  Metà,  Quarti,  Ottavi. 

Le  Soma  da  olio  di  Tavolato  si  divide  in  4 Metri, 
il  Metro  in  25  Libbre  di  Once  24. 

La  Misura  da  olio  di  Urbania  si  divide  in  100  Libbre  grosse.  La  Libbra  in  Metà.  Quarta.  Ottavo. 
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Pi  •(ninna  di  PESARO 


Circondano  di  CURINO 


501 


PESI 


Uuino,  Frontino,  Acqualagna.  Colror- 
oolo,  Permignano , Isola  del  I’iaso, 
Montecalvo  in  Foglia,  .Monteeei.c.ino, 
Piglio,  Pitriano,  S.  Angelo  in  Vado, 
Tavolito 

Ariamo,  Beleoiti  all'Isabio,  Fbontoni, 
Lunano 

Acuito»! 

Borgo  Pace,  Me*catello 

Cagli,  Pioebico 

Castiako 

S.  Leo,  Carpiona,  Casteloelci.  Maiolo, 
Macerata  Feltria  . Monte  Ceiugnunk, 
Monte  Coppiolo,  Pennabilu,  Pian  di 
Castello,  Pian  di  Meleto.  Pietra 
Rcbbia , Sassocortaro,  Sasso  Filtri», 
Scivolino,  T alameli o,  Monteeelcino 
(per  I»  Borgata  Montegrima.no' 

Fossombronb,  S.  Ippolito 


Pian  di  Meleto 


S.  Arata  Feltria 
Urbania 


1 

C li  al«>|  mutui 

0,385509 

Chilogrammo 

Libbra  

9,339078 

ld 

Libbra ». 

0,315416 

Id. 

Libbra 

0,337384 

id. 

Libbra  

0,336886 

ld. 

Libbra  

0,330808 

ld. 

( Lilibra  sottile 

0,348489 

ld. 

1 Libbra  grossa  

0,684979 

ld. 

1 lébbra  grossa  

0,379845 

ld. 

/ Libbra  locale  

0,387970 

ld. 

i Libbra  grossa  

0,691031 

ld. 

[ Libbra  mezzana  . . 

0,518873 

ld. 

1 Libbra  comune  

0,345516 

ld. 

| Libbra  

0,358433 

ld. 

i Libbra  grossa 

0,410996 

ld. 

) Libbra  comune  

0,388797 

ld. 

3,078148 

8,9(6887 

3,170416 

8,963988 

8,968898 

3,088958 

8,919800 

1,(59900 

8, 637084 
3,049039 
1,447143 
4,989484 
8,894886 
8,837499 
8,433448 
1,044390 


La  Libbra  ai  divide  in  11  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave. 

La  Libbra  grossa  di  8.  Leo  è di  Once  14. 

La  Libbra  grossa  di  Kossombrono  è di  Once  13 
La  Libbra  grossa  di  Pian  di  Meleto  k d'Onca  24. 

Li  Libbra  mezzana  di  Pian  di  Meleto  è d’Onoe  18. 
La  Libbra  grossa  di  Urbania  4 d Onta  15. 
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PROVINCIA  DI  PIACENZA 


CIRCONDARIO  DI  PIACENZA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Braccio  mercantile. 
Braccio  da  muro . . 


M . ir 

0,675000 


j 11  Braccio  mercantilo  di  Piacenza  ai  divido  in  MotA.  Terzi,  Quarti.  Sesti , Ottavi,  Dodicesimi  e Sedicesimi. 
Il  Braccio  da  muro,  baso  dolio  misuro  Agrario,  si  divido  in  12  (In CO, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Soi  Braccia  da  muro  fanno  il  Trabucco, 

duo  Trabucchi  fanno  la  Canna  agri menso ria. 


MISURE  DI  SUPERE1CIE 
Tutti  i Comuni  del  Cucondìbio I Pertica 


Ara 

7,6201 86 


La  Pertica  di  Piacenza  A di  96  Trabucchi  quadrati  o si  divide  in  24  Tavolo. 

La  Tavola  agraria  di  quattro  Trabucchi  quadrati  al  divìde  in  12  Piedi  o Braccia  agrario, 
il  Piedo  in  12  Onco, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Canna  quadrata  o Tavola  agraria  di  quattro  Trabucchi  quadrati  ò di  144  Braccia  quadrate, 
il  Braccio  quadrato  è di  144  Onco  quadrai*». 

Il  Trabucco  quadralo  ò di  36  Braccia  da  muro  quadrate. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


Il  Quadretto  o Braccio  cubo  si  divìdo  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  (2  Atomi. 

il  PiloUo,  misura  della  legna  da  fuoco,  A di  216  Quadretti. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

I I Elici 

Titti  i Comuni  dei.  Circondario I Slaio 0,; 


Ettolitri 

0,318200 


Lo  Staio  si  divido  in  2 Mino  od  in  15  Coppelli, 
il  Coppello  in  2 Mozzi  od  in  4 Quarti. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

_ I I Ettolitri  I 

Titti  i Covrati  del  Circondario | Brenta 0,7577(2 


Bracci  i 

1,481181 


Pertiche 

13,123039 


i Quadrello 

Metri  raki 

0,103535 

Metro  cubo 

ì Pilollo 

88,363589 

io. 

Quadrelli 

9,858557 

PiMIi 

0,044716 


8,871913 


4,319763 
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Pini  in  ria  di  PIACENZA* 


Grcidant  di  fUfflIZI. 


MISURE  LOCALI 

MISERE  METRICHE  ! 

COMUNI 

DC3QM1NAZI0*E 

VALGHE 

io 

•un  ir  Mi-TKina 

DEMOlumZlOW 

Valghe 

io 

MIIBU  LOClt.1 

j Botoli,  Coti,  Fiumi,  Bo«oo  S.  Bei- 

Ettolitri 

1,136568 

EUoiilio 

Some 

0,879842 

Lo  Brento  di  Pìicenti  «i  divido  in  18  Pini», 

1»  Pinti  in  2 Bottali, 

il  Beccalo  in  2 Meati.  , , 

U Soma  di  Bettola  non  figura  nello  Tavolo  del  1861. 

PESI 

| Tutti  i Contivi  pei.  Ci»coep*»io 

«,3115)7 

I Chilogrammo 

tlWf* 

3,1  49435  : 

1 

U Libbra  di  Piacenza  si  divide  in  12  Once, 

FOncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  fanno  un  Pesi  o Babbo.  . ««. 

Gli  orefici  usavano  il  Marco  di  Milano  eguale  a grammi 
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CIRCONDARIO  DI  FIORENZUOLA 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DI^OWIUZlOvE 

VALORE 

Ih 

alieni  munì 

DCNOM1N  AZJOKE  1 

VALORE 

in 

artkc  LOCALI 

Tmi  i Comuni  del  Circondari»,  meno  1 

AliSLKE  DI  LUNGHEZZA 
Bracci#  mercantile 

M>  in 

0,675000 

“1 

lli'tre 

Ir*  «ia 
1,181*81 

i seguenti | 

1 Braccio  da  muro 

0,  *69563 

ld. 

*,129630 

1 Braccio  da  panno 

0,639300 

ld. 

3,563722 

Beseszoke  

* Braccio  da  seta 

0,587750 

<Id. 

1,701*04 

0,5*5167 

0,668000 

ld. 

4,83*301 

1, *97006 

i Braccio  da  panno 

ld 

0,618000 1 
0,28*000 

'ld. 

1,618123 

i 

Braccio  agrimensori» 

ld. 

2,066116 

Il  Braccio  mercantile  di  Piacenza  usalo  p.cisochè  in  lutti  i Comuni  del  Circondario,  il  Braccio  da  panno  e quello  da  seta  di 
Parma  usati  in  Bosco xu n e,  il  Braccio  da  panno  o quello  da  tela  di  Monticelli  d'Ongina  ai  dividono  in  MetA,  Tenit  Quarti 
Ottavi,  Ilodicesimi  e Sedicesimi, 

li  Braccio  da  muro  di  Piacenza  usato  in  prp?*nchè>  lutti  i Comuni  del  Circondario,  il  Braccio  da  muro  di  Parma  usilo  in 
Bosenzone  e flortemamnon  od  il  Braccio  igrixnensorio  di  Monticelli  si  dividono  in  I!  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Sci  Braccia  da  muro  di  Piacenza  fanno  un  Trabucco 
due  Trabucchi  fanno  una  Canna- 

Sei  Braccia  da  muro  Ili  Parma  fanno  ulta  Pertico. 


MISURE  DI  SUI’EKEICIE 


Tutti  i Comuni  dei.  Ci  «coìto  amo,  meno 

i scguenli 

BeSENZONE,  CoRTEMAGGIURE 

Monticelli  d’Ongina 


Pertica  di  Piacenza 

Biolca  di  Parma  . . 
Pertica 


*7,620 1 86 


Ettara 


30,81  *390  ' ld. 

8,093887 , ld. 


Prrtlche 

13,123039 


ut, 

8,2*3237 


Frillitvc 


12,351951 


La  Pertica  di  Piacenza  è di  % Trabucchi  quadrati  c si  divide  in  21  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi  o Braccia  agrarie, 
il  Braccio  in  12  Once, 

POncia  in  12  Punti. 

il  Punto  in  12  Atomi.  La  Tavola  o Canna  quadrata  è di  quattro  Trabucchi  quadrati. 
La  Bioira  di  Parma  è di  288  Pertiche  quadrate  e si  divide  in  6 Staia, 

10  Staio  in  12  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi, 

11  Piede  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Pertica  di  Monticelli  si  divide  in  21  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi, 
il  Piede  in  12  Punii, 

Il  Punto  fn  12  Atomi. 


MISURE  DI  VOLUME 


Quadrai  II 

9,668557 

'Minili 

0*044716 

Quadrelli 

6.171803 

8,8(9*05 


Tutti  i Comuni  dm.  Circondario,  meno  ) Quadrello  di  PiacenzR 

• seguenti » Pilolto 

Resenzone,  Cortemaggiore Quadretto  di  Parma  .. 

Monticelli Quadretto 


■airi  ckl 

0,103533 

22,363689 

I 

0,(62027 
0,(  13380 


Metro  cube 
•ld. 
ld 
ld. 
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Provincia  di  PIACENZA. 


Circondario  di  F10RE1ZIOI&. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  / 

1 seguenti ' 

Bardi,  Boccolo  dei  Tassi... Staio. 

Monticelli  d'Ongina  , Cohtemacgiore  . . . Staio . 


Ettolitri 

0,348200 

0,435250 

0,371413 


Lo  Staio  di  Piacenza  usato  in  quasi  tutti  i Comuni  del  Circondano  si  divide  in  2 Bino,  o in  15  Coppelli, 
il  Coppello  in  2 Metri  o in  4 Quarti. 

Lo  Staio  ai  Bardi  si  divide  in  2 Mine , 
la  Mina  in  6 Coppelli 

Lo  Staio  di  Monticelli  si  divide  in  2 Mine, 
la  Mina  in  8 Coppelli. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Totri  i Co*™,  del  Circondario  , mono  I „rcnta  dj  pjatenia “jj 

i seguenti 

Bardi,  Boccolo  dei  Tassi Soma I 

Cortemaggiore Brenta  di  Parma 0 

Monticelli  d'Ongina Brenta 0 

Morpasso Soma  di  Bettola 1 


Ettolitri 

0,757712 

Ettolitro 

1,000000 

Id. 

0,716720 

Id. 

0,474750 

Id. 

1,136568  i 

Id. 

La  Brenta  di  Piacenza  si  divide  in  48  Piote, 
la  Pinta  in  2 Boccali , 
il  Boccale  in  2 Mozzi. 

La  Soma  di  Bardi  corrisponde  osattamonto  all’Ettolitro,  e si  divide  in  f 08  Boccali. 

La  Brenta  di  Parma  si  divide  in  36  Piote, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi. 

La  Brenta  di  Monticelli  si  divide  in  75  Boccali, 

il  Boccale  in  2 Mezzi.  Due  Boccali  fanno  una  Pinta, 
i La  Soma  di  Bettola  usata  nel  Comune  di  Morfasso  non  ò riportata  nelle  Tavolo  del  1881. 

Nel  Comune  di  Beeenzone  si  usava  puro  il  Boccale  di  Parma. 


Tuttì  i Conisi  DEL  Circondario,  eccello  / Libl)ra  di  Piaccnza 

i seguenti \ 

Cortemagciore,  Bksenzore  I Libbra  

Monticelli  d’Ongina I Libbra 


Cbilof  rammi 

0,347547  (Àhilogramma 

0,330400  Id. 

0,309500  Id. 


Le  Libbre  di  Piacenza,  di  Oortemaggiore  e di  Monticelli  si  dividono  in  12  Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

25  Libbre  fanno  un  Peso  o Ruhbo. 

Gli  orefici  usavano  il  Marco  di  Milano,  eguale  a Grammi  231,097. 


Stili 

2,871913 


2,297530  ! 
2,692418 


1,000000 

Sr*u«* 

1,395245 

2,106372 

Som* 

0,879842 


Libbre 

3.149435 

3,026634 

3,234018 
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PROVINCIA  DI  PISA 


MI 


CIRCONDÀRIO  DI  PISA 


1 

MISTO'.  LOCAI! 

MISURE  METRICHE 

C 0 M U N l 

DEflOOTUZKME 

VALORE 

io 

«mai  pruno* 

DWiOMIN  *?.!/>«  E 

Valore 

■im  i*  LOCAI! 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  fiorentino 

M'iri 

0,5S36 

Metro 

Butrlt 

1,7)34 

1,4673 

ld 

PuwtU 

0,8667 

Cestir 

Canna  agrimensori.! 

3,91*1 

Id. 

0,3437 

4,6690 

ld. 

Petit 

0,2142 

■ Il  Braccio  fiorentino  si  divide  in  ?0  Soldi. 

> il  Soldo  in  12  Denari, 

il  Denaro  in  12  Punii. 

j II  Passetto,  misura  da  stoffe,  è eguale  a 2 Braccia. 

La  Canna  agrimensori*,  base  della  misura  dei  terreni,  è eguale  a 5 Braccia. 

| lina  misura  di  4 Braccia  dìcesi  Canna  mercantile. 

Il  Porto  di  Vico  Pisano,  misura  da  tela,  corrisponde  a due  ('anno  mercantili, 

ossia  otto  Braccia  legali. 

Nel  Comune  di  Pon lederà  per  la  compra  ilei 

marmi  n severi  il  Palmo  di  Soldi 

8 e Denari  4,  equivalente  a Metri  0,243?. 

Tutti  t Codina  net.  Ciscondaiiih  1 

MISURE  DI  SUPERFICIE 
Braccio  quadralo 

Metri  quadrati 

0,3406 

Metro  quadr. 

Smcl’U  quadr, 

3,9368 

Quadralo. 

‘"34,0619 

Ettari 

Quadrati  1 

3,9338 

Pisa,  Cascina,  Ponsacco,  Postuma.  La- 
i urico,  Piccioli,  Collesalvetti  

Stioro  

6,6303 

ld. 

Slh<n 

0,4779  1 

Il  quadrato,  misura  agraria,  ei  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  IO  Pertiche, 
la  Pertica  in  IO  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

Lo  Stioro  pisano,  usato  in  pressoché  lutti  i Comuni  del  Circondario,  è di  66  Pertiche, 
la  Pertica  di  25  Bracciola  o Broccia  quadrate. 

Tre  Stiora  fanno  una  Statata, 

3 Staiate  una  Saccata. 

24  Stiora  fanno  un  Mottgiolo. 

Nel  Comune  di  Colleealvètti  ei  usava  pure  una  Saccata  di  poggio,  cioè  pei  terreni  posti  in  collina,  eguale  a 10  Stiora, 

e la  Statata  di  poggio  che  ne  era  la  terza  parte. 

aN'oI  Comune  di  Pauglia  la  Saccata  equivaleva  a Stiora  pisane  9 in  piano,  e 10  in  poggio,  come* per  (Àolleea  Netti. 

. Lo  stewto  per  il  Comune  di  Hiparbella. 

MISURE  DI  VOLUME 
Traino 

Mavì  citisi 

0,3976 

Metro  cobo 

Traini 

2,5152 

0,1 9SR 

ld. 

Brarria  . ub*  [ 

6,0303 

Cai  »»1# 

0,3096 

Catasta 

4,77  14 

Id. 

Pisa,  Colle* ai.tetti  , Piccioli,  Ponsacco. 

| Scandititi 

S«fi 

3,1607 

Siero 

SeMHltflS 

0,3444 
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Provincia  di  PISA. 


Ctreoadam  di  PfSA. 


Il  Traino,  ni  inora  do!  legname  da  costruzione,  6 di  2 Braccia  cube. 

Il  Broncio  cubo  si  divide  in  6 Braccioli  0 Braccia  di  Traino, 
il  Bracciolo  in  12  Once  di  Traino. 
l'Oncia  di  Traino  in  Soldi  cubi  111  */§, 
il  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  in  16  Denari  cubi. 

Le  Catasta,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  è di  24  Braccia  cube,  c si  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti. 

La  Catasta  4 r? ^presentata  aa  un  parallelepipedo  rettangolo  avente  6 Braccia  di  lunghezza,  1 7»  di  larghetta,  « 2 di  altezza 

Lo  KoandigHo  di  r>iaa,  che  si  usa  pel  materiale  e per  la  legna  da  fuoco,  corrisponde  a 16  Braccia  cube. 

Nel  Connina  di  Vico  Pisano  si  usava  un  Fascio  por  la  legna  da  ardere  considerato  all’ìngrosso  di  ISO  Libbra  toscana. 


MISURE  Di  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tot;!  i Collutti  dhl  Cingotto aeio Staio...... 

Quarlucdo  . 

’PiINTKTMiRA Bussolo  .... 

■Vico  Pisano Pilata. 


Litri 

73,0886 


0,3807 

Litri 

0,2030 

fittiti  ri 

2,4363 


! 11  Sacco  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  2 M:ub1 
la  Mina  in  i Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzetta, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

OHo  Sacelli  fanno  il  Moggio. 

il  Bussolo  di  Pontedera  è la  trentesima  parto  del  Quarto  legala,  e si  usa  per  la  vendita  del  panico,  dai  fagiooli,  ad  altri 
generi  simili. 

La  Pilata  di  Vico  Pisano  è misura  da  olive,  e corrisponde  a 10  Staia  del  Sacco  toscano. 

.Nel  Comune  di  Collesalvctti  si  usava  un  Moggio  da  calcina  calcolato  del  peso  di  12»W  Libbra,  e si  misurava  a 16  Corbellini. 

MISURE  rii  CAPACITÀ  TEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario. 


Fiasco > da  vino  . 

Quartuccio. . ) 

Barile 1 

Fiasco > da  olio. . 

Quartuccio. . i 
Barile  da  olio 


t)  Barile  da  vino  al  divide  in  20  Fiaschi, 

H .lasco  in  4 Mezzette, 
il  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

LV  e Barili  fanno  una  Soma, 
i)  e Mezzette  fanno  un  Boreale. 

Il  Banij  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

J1  Barile  da  olio  di  Pisa  si  ragguaglia  in  pe«o  ad  88  Libbra  a si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  2 Boccali, 

Il  Boccale  in  2 Mezzette, 
ia  Mezzetta  in  2 Quartucci. 


Tutti  i Comuni  ml  Circondario  . 


(Ihilugrimnii 

0,3395  Chilograrama 
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Provincia  di  PISA. 


Circondario  ili  PIS4. 


C O M li  HI 

MISURE  LOCALI 

P t NOMI  V AZIO  VF 

| 

DENOMINAZIONE 

VaLOHE 

in 

«•u  n uncàu 

1 1 

1 

La  Libbra  ai  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 

la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale, 

150  Libbre  fanno  tm  Cantaro  comune. 

160  Ubbie  fanno  un  Cantaro  per  le  lane  ed  i salumi. 

1000  Libbre  la  Tonnellata. 

La  Libbra  mercantile  serve  per  gli  usi  farmaceutici. 

Il  ticpno  della  Libbra  servo  pure  per  gli  ort'jìci. 

Quattro  Grani  ranno  un  Carato,  peso  speciale  pei  gioiellieri. 

Nel  Comune  di  Vico  Pisano  chiamar.  Peso  da  calerne  una  quantità  corrispondente  a 68  Chilogrammi  circa,  ossia  un  peso 
di  200  Libbre  toscane.  I contraiti  ti  facevano  ordinariamente  a misura,  ma  sempre  ritenendo  la  base  del  peso  suddetto. 
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CIRCONDARIO  DI  VOLTERRA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


i Braccio  fiorentino 

Mairi 

0,5836 

Metro 

| Passetto 

1,1673 

Id. 

' Canna  agriroensoria 

2,9181 

Id. 

| Passino 

4,6690 

Id. 

BftecU 

1.713* 
0,8567  i 

Canue 

0,3427 

Puiiai 

0,21  42 


Il  Braccio  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Bonari, 
il  Denaro  in  12  Punii. 

Il  Passetto,  misura  da  stoffe,  è eguale  a due  Braccia. 
La  llanna  agrimensori»,  base  della  misura  doi  terreni 


La  danna  agrimensori»,  base  della  misura  doi  terreni , è eguale  a 5 Braccia. 
Una  misura  di  4 Braccia  dicesi  Canna  mercantile. 

Il  Passino  corrispondo  a due  Canne,  mercantili,  ossia  ad  otto  Braccia  legali. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Braccio  quadrato 

Metri  quadrati 

0,3406 

Metro  quadr. 

Braccia  quadr. 

2,9358 

Quadrato 

Are 

31,0619 

Eltara 

Quadrali 

2,9358 

Saccata 

50,5819 

Id. 

Saccaie 

1 ,9770 

Saccata 

54,0929 

Id. 

4,9572 

11  Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 

'la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

La  Saccaia  di  Bibbona  si  divido  in  tre  Staialo, 

la  Statata  in  tre  Stiora  pisane.  , _ . „ . . _ 4 

In  Montescudaio  e Guardiatallo  si  usa  anche  talora  dividere  la  Staiata  iu  4 Quartinate. 
La  Saccaia  di  Casale  iu  Val  di  Cecina  si  ragguaglia  a 15000  Braccia  quadrale. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Traino 

Braccio  cubo  . 
Catasta 


Mairi  cubi 

Traini 

0,3976 

Metro  cubo 

2,5152 

Braccia  cube 

0,1988 

Id. 

5,0303 

Cataatr 

4,771 1 

Id. 

0,2096 

Il  Traino,  misura  del  legname  da  costruzione,  6 di  2 Braccia  cube. 

Il  Braccio  cubo  si  divide  in  6 Braccioli  o Braccia  di  Tramo, 
il  Bracciolo  in  12  Once  di  Traino, 
l'Oncia  di  Traino  in  111  V,  Soldi  cubi, 
il  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 

il  Quattrino  cubo  in  16  Denari  cubi.  . . ..  . . . ..  t n...,*.; 

La  Catasta,  misura  por  la  legna  da  fuoco,  6 di  24  Braccia  cube,  o si  divido  in  Metà,  Terzi,  Quarti. 

La  Catasta  è rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettangolo  avento  6 Braccia  di  lunghezza,  1 */*  di  larghezza,  e 2 di  altezza. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  del  Cibcosdàbio 


Sacco  

Staio  

Quarluccio  . 


73,0886 
Si, 3629 
0,3807 


Ettolitro 

Id. 

Litro 


Saecbi 

1,3684 

SUI. 

4.1046 

Quarl  ucci 

2,6269 
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Provincia  di  PISA. 


Circondario  di  iOLTfflll. 


MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


valore 

in 

ttUCM  LOCALI 


Il  Sacco  si  divide  in  3 Staia, 

10  Staio  in  2 Mine, 
la  Mina  in  2 Quarti» 

11  Quarto  in  8 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 
Otto  Sacchi  fanno  il  Moggio. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


I Fiasco > da  vino. 

) Quartucccio . ) 

Torri  i Conisi  dil  Circondario t 

i Barile l 

I Fiasco > da  olio. 

* l Quar luccio . . ) 

Poma  astica I Staio  da  olio 


0,26(2 

20.8003 


Volterra,  e quasi  tutti  i Comuni  del  Cir-  | . 

condario  . j B»rl18  d*  ol'°- 


Il  Barile  da  Tino  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mozzetto, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Due  Mezzette  fanno  un  Barilo. 

Il  Barile  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Lo  Staio  da  olio  di  Pomarance  considera  vasi  del  peeo  di  56  Libbre. 

Il  Barile  da  olio  usato  in  Volterra  posa  Libbre  86. 


Barili 

2,4938 

Fi*»  !u 

0,4388 

QuArtuctl 

3,5100 

Barili 

2,9914 

rinchi 

0,4786 

Quartucci 

3,8290 


Tutti  i Comuni  del  Ciìconds&io I Libbra. 


Ckilognnuiit  I 

0,3395  I Chilogramma  | 


Iti  lire 

2,9454 


La  Libbra  si  divide  in  12  Oncie, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

150  Libbre  fanno  un  Cantaro  comune. 

160  Libbre  fanno  un  Cantaro  per  la  lana  ed  i salumi. 

1000  Libbre  la  Tonnellata. 

La  Libbra  morcantile  serve  pure  per  gli  usi  farmaceutici. 

Il  Grano  della  Libbra  serve  pure  per  gli  oreGci. 

Quattro  Grani  fanno  un  Carato,  peso  speciale  pei  gioiellieri 
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Le  esponente  per  determinare  i rapporti  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali  furono  eseguite 
in  Finenze  nell'anno  1808  da  una  Commissione  nominala  dalla  Giunta  Imperiale  straordinaria  che  reggavi  in 
quel  tempo  il  governo  della  Toscana. 

Quantunque  a comporre  la  piedetta  Commissione  fossero  chiamali  uomini  chiari  per  ingegno  e per  dottrina, 

e fosse  quindi  da  sperare  che  il  lavoro  riuscirebbe  commendevole  per  ogni  rispetto,  pure  dalla  Relazione  che 

venne  pubblicata  l'anno  seguente,  insieme  alte  Tavole  di  ragguaglio,  manifestamente  apparisce  che  la  Commissione 
non  pose  in  opera  tutte  le  cure  e tutti  i mezzi  che  anche  allora  avrebbe  potuto  impiegare,  e che  da  esperienze 
cosi  delicate  erano  richiesti.  Senza  voler  qui  enumerare  tutte  le  cause  di  imperfezione  o di  errore  che  nel  lavoro 
de'Commusarii  posson  notarsi,  diremo  soltanto  che  alcuni  de' tipi  di  confronto  da  essi  impiegati  erano  mal  definiti; 
che  adoperarono  strumenti  poco  alti  ad  esperienze  di  precisione,  e senza  sottoporli  alle  necessarie  verificazioni-, 

che  trascurarono  il  metodo  della  doppia  pesata  nel  determinare  la  quantità  d’acqua  che  riempiva  lo  staio  ed  i 

mezzi  barili  da  olio  e da  vino;  che  assunsero  per  temperatura  dell'acqua  contenuta  nei  predetti  vasi  quella 
dell'ambiente  in  cui  i vasi  stessi  trovavausi;  e che  infine  sperimentarono  a temperatura  cosi  elevata,  che  era  loro 
impossibile,  anche  con  istruuienli  e tipi  più  perfetti  c maggior  copia  d'osservazioni,  ottenere  un  grado  sufficiente 
di  precisione.  E come  se  ciò  non  bastasse,  nelle  varie  correzioni  numericho  che  dovettero  far  subire  ai  risultali 
delle  loro  esperienze  commiscro  errori  in  gran  numero  di  già  notati , uno  in  UD'opera  inedita  del  Commcmlaler 
Casini  relativa  alla  Metrologia  della  Toscana,  e molli  altri  in  uno  scritto  del  Professore  Govi  pubblicalo  nel  giornale 
Il  Monitore  toscano  del  giugno  1860. 

La  Sezione  della  Reai  Commissione  Consultiva  dei  Pesi  e delle  Misure  rimasta  in  Torino  per  curare  la  pubblicazione 
delle  presenti  Tavole  di  Ragguaglio,  iiod  volle  inscrivere  in  esse  i risultati  ebe  si  erano  ottenuti  nel  1808,  senza 
aver  prima  udito  il  parere  della  Commissione  Consultiva  resideute  in  Firenze  presso  il  Ministero  delle  Finanze, 
alla  quale  nell'anno  1 87 1 propose  ebe  prendesse  in  esame  il  lavoro  eseguilo  nel  1 808 , e riferisse  quindi  il 
risultato  de'suoi  studi  e delle  sue  deliberazioni.  Accintasi  all'opera,  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  dopo 
aver  fatto  delle  ricerche  preliminari  per  rinvenire  i campioni  delle  antiche  misure  e pesi  toscani,  che,  tranne 
per  il  campione  del  doppio  braccio  o passetto,  riuscirono  tulle  infruttuose,  fu  d'unanime  avviso  che  quand’anche 
i detti  campioni  potessero  essere  ritrovali,  si  per  il  lungo  tempo  di  anni  80  decorso  dalla  loro  costruzione,  e 
si  per  la  uiuna  cura  avuta  nel  custodirli,  sarebbero  stati  talmente  alterali  che  inutile  affatto  riescirebbc  qualunque 
esperienza  eseguila  con  essi,  e che  perciò  altro  alla  Commissione  non  reslava  die  calcolare  coi  dati  delle  esperienze 
del  1S08  i rapporti  delle  misure  toscane  a quelle  metriche  decimali. 

Nello  stabilire  le  formolo  per  dedurre  tali  rapporti  fu  ritenuto  che  la  temperatura  normale  delle  misuro  toscane, 
cioè  quella  temperatura,  alla  quale  le  misure  toscane  della  medesima  specie,  qualunque  sia  la  materia  onde  sono 
composte,  dovrebbero  risultare  tutte  eguali  fra  loro,  uon  potesse  essere  lo  zero  del  termometro  centigrado  o di 
Réaumur,  come  la  legge  dispone  per  le  misure  francesi;  ma  bensì  la  temperatura  media  di  Firenze  nelle  sole 
ore  in  cui  il  sole  vi  sta  sopra  l'orizzonte , che  dalla  Commissione  fu  trovata  prossimamente  di  1 8°,  5.  Nella  seguente 
tavoletta  sono  contenuti  i risultati  dei  calcoli  della  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  e quelli  corrispondenti  falli 
nel  1808.  È da  avvertirsi  che  il  rapporto  della  Libbra  al  Cbilogramma,  dovendo  essere  preso  senza  veruna  correzione 
qnale  si  ottenne  dall'esperienza,  non  è stato  qui  sotto  riportalo,  che  i calcoli  sono  stati  eseguili  anche  nella  ipotesi 
che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane  sia  zero,  e che  per  le  costanti  relative  alle  dilatazioni,  alle 
densità,  ecc.,  che  entrano  nelle  furinole  sopraddette,  sono  stati  prescelti  quei  valori,  ottenuti  dai  fìsici  moderni 
che  offrono  maggior  probabilità  di  precisione. 
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RAGGUAGLIO  delle  misure  toscane  alle  misure  metriche  decimali. 


MISURE 

RAPPORTI  CALCOLATI 

Toscane 

DbCIKaM 

Dalla  CtiHmihfiiMie  dd  1&08 
alla  temperatura  di 

Dalla  CoaioissiaBe  Consultiva  di  Finente  oc!  18*1 
■III  temperatura 

44 

0» 

0* 

16®,  5 

Braccio 

Metri 

0,5836  >6 

0,383416 

0,583610 

Staio 

Ettolitri 

0,243629 

0,244293 

0,244512 

Barila  da  olia 

Ettolitri 

0,334289 

0,335209 

0,335510 

Barile  da  vino 

Etlrlilri 

0,455840 

0,457127 

0,457539 

Non  ostante  che  da  quanto  & dello  di  «opra  possa  con  multa  probabilità  ritenersi  che  i numeri  della  prima 
colonna,  cioè  i rapporti  calcolali  nel  1808,  sieno  meno  prossimi  al  vero  dei  numeri  delle  altre  due  colonne, 
cioè  dei  rapporti  trovali  nel  1871,  pur  tuttavia  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze  considerando  che  si  pii  uni 
e sì  gli  altri  sono  erronei,  perchè  dedotti  da  medesime  ed  imperfette  esperienze;  che  il  divario  che  corre  tra 
essi,  notevole  dal  lato  scientifico,  sia  di  poco  o di  nino  conto  dal  lato  pratico  e commerciale;  C che  infine  i 
rapporti  del  1808  sono  da  molli  anni  osali  in  Toscana  nelle  private  e pubbliche  contrattazioni;  fa  unanime  nel 
proporre  che  nelle  tavole  officiali  dei  ragguagli  delle  antiche  misure  italiane  a quelle  metriche  decimali  fossero 
inscritti  per  le  misure  toscane  i risultati  ottenuti  dalla  Commissione  Imperiale  del  1808,  conservando  in  essile 
sole  prime  quattro  cifre  significative  a sinistra  e sopprimendo  tutte  le  altre , perchè  erronee  per  la  scienza,  inutili 
pel  commercio. 

Braccio  = Metri  0,5836 

Staio  = ettolitri  0,2436 

• Barilo  da  olio  = Ettolitri  0,3343 

Barile  da  vino  = Ettolitri  0,4553 


Vieto  e travato  m riforme  al?cri  <rrte 

il  Presidente 

t/f/.' r €om»tffitono  r£on  utrft no,  Astone  ed  Óé~ erme 

Prof.  SILVESTRO  GHLIIARDI. 
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PROVINCIA  DI  PORTO  MAURIZIO 


CIRCONDARIO  DI  PORTO  MAURIZIO 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Mandamento  di  Diano  Castello. 


Canua  

Palmo 

Cannella 

Palmo  o Piede 


M.lri 

*,988000 

.Metro 

0,  *49000 

lì 

3,330000 

lì 

0, *77500 

lì 

La  Canna  è di  12  Palmi.  Il  Palmo  ai  divido  in  12  Once, 

1 Oncia  in  12  Lineo, 
la  Linea  in  12  Punti- 

La  Canna  e le  suo  divisioni  servivanQ  no r la  misura  delle  stoffe,  delle  opero  d’arte,  e dei  torroni. 

In  questo  Circondario  si  usava  anche  la  misura  lineare  di  (ionova. 

Anticamente  deve  pure  essere  stato  usato  un  Palmo  speciale  proprio  della  Proventa,  corrispondente  a */*  del  Piede  francese  detto 
Piede  del  Re  ed  equivalente  a m.  0,324840. 

La  Cannella  di  Diano  Castello  si  divide  in  12  Palmi  o Piedi,  e serviva  unicamente  per  base  allo  misure  agrarie. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


Mandamento  di  Diano  Castello. 


l Canna  quadrata 

Aro 

0, 089*81 

Ara 

1 Palmo  quadralo 

0,06*001 

Metro  quadr. 

i Cannella  agraria 

0,1)0889 

Ara 

I Piede  quadrato  agrario  .... 

Moiri  uuaitraii 

0,077006 

Metro  quadr. 

La  Canna  quadrata  è di  144  Palmi  quadrati, 
il  Palmo  quadrato  di  144  Oncia  quadrate, 
l’Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

La  Cannella  agraria  ò di  144  Piedi  quadrati  agrari. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


t Cannella  di  volume 

Moiri  cuti 

4,146*16 

Metro  cubo 

1 Palmo  cubo 

0,015438 

ld. 

La  Cannella  di  volume  6 rappresentata  da  un  Parallelepipedo  rettangolo  che  ha  una  Canna  quadrata  per  base  e due  Palmi 
d'altezza. 

L’unità  lineare  con  cui  si  forma  questa  Cannella  di’  volume  la  Canna  di  metri  2,988. 

La  Cannella  di  volume  è di  288  Palmi  cubi; 
il  Palmo  cubo  è di  1728  Once  cube. 
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CIRCONDARIO  DI  SAN  REMO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  del  Cibcondamo,  meno 


(estimigli*  . 


. Cannella 

Metri 

3,360000 

Metro 

1 Palmo 

0,280000 

id. 

1 Canna 

1,995000 

Id. 

Palmo 

0,2(9375 

Id. 

Cannella 

3,265000 

Id. 

j Palmo 

0,272083 

Id. 

j Canna 

2,012000 

Id 

[ Palmo 

0,251 500 

Id 

| Cannella 

2,520000 

Id. 

C*no*>D 

0,297619 

Palati 

3,57  U29 

ClBU 

0,501253 

Palmi 

4,010025 

Caco  Ile- 

0,306279 

Mail 

3,675315 

Canee 

0,497018 

Palmi 

3.9761 43 

Ciliari  le 

0,396825 


La  Cannella  di  San  Remo  e le  sue  divisioni  servivano  di  base  alle  misuro  di  superficie  e di  volume.  La  Cannella  si  divide 
in  12  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once. 

La  Canna  si  divide  in  due  Mezze  Canne, 

e la  Mezza  Canna  ;n  quattro  Palmi.  La  Canna  serviva  per  la  misura  delle  stoffe. 

La  Cannella  di  Vontimiglia  serviva  di  base  alle  misure  agrarie  e di  volume,  e si  divido  in  12  Palmi, 
il  Palino  in  12  Once. 

I La  Canna  di  Y'entimiglia  serviva  per  le  stoffe  e si  divide  in  otto  Palmi.  Quattro  Palmi  fanno  la  Mozza  Canna 
La  Cannella  di  Taggia  ò di  9 Palmi;  il  Palmo  è lo  stesso  in  uso  in  tutto  il  Circondario. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Ci»cokdabio,  ni  poh  l Cannella  quadrala 

\ estimigli* j Palmo  quadralo . . . 

i Cannella  quadrala . 

Ventimicli* 1 

I Palmo  quadrato... 

Taggia I Cannella  quadrata  . 


i Cannella  quadrala  0,112896  Ara 

} Metri  quadrili 

I Palmo  quadralo 0,078(06  Metro  quadr. 

Art 

i Cannella  quadrala 0,106602  Ara 

) Metri  quidrati 

I Palmo  quadralo 0,074029  Metro  quadr. 

j An 

Cannella  quadrata 0,063504  Ara 


Cannelle  quadr 

8,857710 

Palmi  quadrati 

1 2,755102 

Cannella  quadr. 

9,380665 

Palmi  quadrati 

13,508158 

Cannelle  quadr. 

15,747040 


La  Cannella  quadrala  di  San  Remo,  misura  agraria,  si  divide  in  144  Palmi  quadrali, 
il  Palmo  quadrato  in  144  Once  quadrate. 

La  Cannella  quadrata  di  Venti  miglia,  misura  agraria,  si  divide  in  144  Palmi  quadrali, 
il  Palmo  quadrato  in  144  Once  quadrate. 

La  Cannella  quadrata  di  Taggia  si  divide  in  81  Palmi  quadrati;  il  Palmo  quadrato  era  lo  stesso  in  uso  nel  Circondario. 


MISURE  DI  VOLUME 


Titti  t Domini  dei.  Circondario,  meno 


Cannella  di  volume  da  muro 

Metri  «ubi 

3,55622( 

Melro  cubo 

Caranrlle  «Il  io  1 

0,281197 

Palmo  di  volume  da  muro. . 

0,0(3901 

Id. 

Palmi  di  » ul. 

22,776968 

Cannella  di  volume  da  le- 
gname  

0,1(8176 

Id 

Cimarli.-  di  ni. 

6.7(8731 

Palmo  di  volume  da  legname 

0,001829 

Decim.  cubo 

Pilli»  di  «et. 

0,5(66(7 
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Provincia  di  PORTO  MAURIZIO. 


Circondario  di  SM  SCIO. 


Vp.KTiMir.ua . 


Cannella  di  volumi-  da  muro 
Palmi;  di  Tolume  da  muro . . 

' < Cannella  di  volume  da  le- 
J guaine 

[ Palmo  di  volume  da  legname 


Metri  cubi 

11,11163039 

0,040384 


Metro  cubo 


0,135960  Id. 
0,001679  Decim.  cubo 


CaSMllt  01  ni. 

0,306464 

Palmi  Oi  ni. 

34,833567 

Ce  Dorile  ili  *»1. 

7,355131 

Palmi  di  toI. 

0,595766 


La  Cannella  di  volume  per  la  misura  dui  muri  -si  Rivide  in  81  Palmi  di  volume,  e questo  Palmo  di  volume,  pari  a due  Palmi 
cubi,  si  divide  in  144  Once  dì  volume.  L’Oncia  dj  volume  ò di  1Ì4  Once  cubo.  Questa  Cannella,  il  suo  Palmo  o la  sua  Oncia 


sono  rappresentati  da  tro  parale!  lupi  pedi  rettangoli  a base  quadrata  aventi  tutti  là 
delle  bas»  di  auesti  parallelepipedi  sono  per  la  Cannella  di  volume  9 Palmi,  pel  Pai 
di  volume  unrOncia. 

La  Cannella  di  volume  pei  legnami  si  divide  in  81  Palmi  da  legname, 
il  Palmo  da  legname  in  144  Once  da  legname. 


là  medesima  altezza  dì  due  Palmi.  I lati 
Palmo  di  volume  un  Palmo,  e per  l’Oncia 


volume  un'Oncia. 

La  Cannella  di  volume  da  muro  e la  Cannella  di  Volume  da  legname  di  Ventimiglia  si  dividono  in  81  Palmi  di  volume,  ed 
il  Palmo  di  volume  in  144  Once. 

La  Cannella  di  volume  pei  muri  e la  Cannella  di  volume  pei  legnami  di  Ventimiglia  si  compongono  relativamente  alla  Can- 
nella lineare  particolare  di  Ventimiglia  nello  stesso  modo  cfle  fu  indicato  per  le  Cannelle  di  volume  comuni  a tutto  il 
Circondario. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GI.I  ARIDI 


4 Bogliola  o Quarta  per  cereali  1,456647 

Tutti  i Comuni  del  Cibcokdario j 

I Quarta  per  olive  c castagne  ; 3,300000 

Ettolitri 

Emina  pei  cereali 1,417760 

Decalitri 

Sin  Remo,  Colla  Bogliola  pei  cereali 1,533300 

Bogliola  per  le  olive 3,044400 

l.ilri 

Apricals Motulare  pei  cercali 1,383800 

| Fi  • i>li1rà 

Preikaldo Corbino  per  olive  e castagne  ' 0,301440 

Pigna,  C.Asmvnroaio Staio  o Bogliola  J 0,366000 

n / per  olive 

Cebiana Quarta > c 0,345000 

Baubdo Quarta . . J c*s**8ne  0,355000 

C'luccoA:  PomCa"‘:  >,ONTA.LT0:  B*DA'  I Minella  per  olive 0.300000 

Badalucco,  Montalto Quarta  per  castagne 0,364700 

Taccia,  Castei.labo,  Bi-ssaka Minella I 0,400000 

/ per  olive  I 

LtKGUEouBTTA  , Buscomabe  . . . Quarta > c i 0,150000 

San  Lorenzo Quarta ' c®8*a8ne  0,168330 


Decalitri 

1,456647 

3,300000 

Ettolitri 

1,317760 

1 UT  J li  I n 

t, 533300 
3,044400 

l.ilri 

1,383800 

nioiìM 

0,301440 

0,366000 

0,345000 

0,355000 


Decalitro 


I per  olive  ! 
« 

\ castagne 


0,400000 

0.150000 

0,168330 


b»eii.i. 

0,686508 

Qu*rto 

0,454545 

Emine 

0,831180 

B.gliùU 

0,656944 
0,338473  | 

MoliiUrì 

0,733648 

Curimi 

0,338472 

SI  ma 

0,375940 

Quarto 

0,408163 

0,392157 

Milieu* 

0,500000 

Quarte 

0,377786 

M inelle 

0,250000 

Quarto 

0,666667  | 
0,594071 


altri  Comuni. 


Però  nei  Comuni  di  Badalucco,  Ceriana,  San  Stefano  al  Mare,  Boscomare,  Cipresso,  Cosi; irai  nera,  Linguegl  ietta,  Pompeiana, 
Riva  Ligure,  S.  Lorenzo  al  Mare,  e Terzorio  i cereali  si  contrattavano  preferibilmente  u peso. 


In  Pigna  otto  Quarte  formavano  la  Salmata. 

In  Tug&ia  otto  Quarte  formavano  l'Emina. 

L'Emina  dei  cereali  di  S.  Remo  si  divide  iu  duo  Sacchi, 
il  Sacco  in  duo  Stala, 
lo  Staio  in  due  Bogliole, 
la  Bogliola  iu  eei  Coppelli. 
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Pretoria  di  PORTO  MAURIZIO. 


Circondario  di  SM  Vili. 


La  Boritola  por  le  olive  di  S.  Remo  corrisponde  allo  Staio  dei  cereali,  ossia  al  doppio  della  Bogliola  che  sene  pei  cereali , 
e si  diride  in  12  Coppali.  25  Coppelli  formano  il  Corbino  per  le  olive. 

Il  Coltrino  di  Perinaldo  si  divido  in  12  Coppelli. 

Lo  Staio  di  Piena  e Cartel  vittori  o si  divide  in  8 Motulari. 

La  Quarta  di  Ceriana  si  divide  in  quattro  Motulari,  e quella  di  fiaiardo  in  12. 

La  Minetta  di  20  liLri  per  lo  olive  si  divide  in  sei  Motulari  nel  Comune  di  Pompeiana,  ed  in  10  Motulari  nei  Comuni  di  Ci* 
pressa,  Costarainera,  Montai to  e Badalucco.  Nei  Comuni  di  Cipressi,  Costarainera  e Pompeiana  la  Minctta  delle  olive  si 
usava  anello  per  le  castagne. 

La  Quarta  per  castagne  di  Rtodnlncco  e Montalto  è divisa  in  10  Motulari. 

La  Minetta  di  Taggia,  Bussane  e Castellare  si  divide  in  12  Motulari. 

Le  Quarte  di  LiuguegUeila.  Boscomnre  e San  Lorenzo  si  dividono  in  5 Motulari. 

In  Pigna  si  usava  anche  pél  cereali  una  Quarta  corrispondente  a Litri  16,412. 

IS'ei  Comuni  di  Badalucco,  Ceriana,  S.  Stefano  al  Mare,  Roscomare,  Cipresso,  Costarainera,  Lìngueglietta.  Pompeiana,  Riva  Li- 
gure, S.  !,orenzo  al  Mare  e Terrario  i cereali  si  contrattavano  a peso. 

Nei  Comuni  di  S.  Stefano  al  Mare,  Cipresso.  Pompeiana,  Riva  Ligure,  e Terzorio  anche  le  olive  e le  castagne  si  misuravano 
usando  il  peso.  * 

In  Badalucco  si  usava  pure  per  le  sole  castagne  una  Quarta  di  10  litri  divisa  in  8 Motulari. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


i Barile  da  vino  . 

Tetri  i Comuni  ofl  C.  incorni  a no ) Barile  da  olio  . 

! Libbra  d'olio  . . 
\ Barile  da  vino. 

Sas  Rfmo,  Coixa 

I Aiuola 


Kiiulltn 

0,320000 

0,649000 

Litri 

0,346000 

0,360000 

Litri 

4,425000 


Barili 

3,125000 

4,540832 

Li  tifar. 

2,890173 

V— .14 

*; 777778 
0*888889 


Il  Barile  da  vino  d'uso  in  tutto  il  Circondario  si  divido  in  32  Ainole,  corrispondenti  esattamente  al  Litro. 

11  Barile  da  olio  ai  considera  corrispondente  al  peso  di  Rubili  7 V,  ossia  Libbre  187  ’/t.  Però  la  corrispondenza  dolla  Libbra 
al  Barile  non  è più  esattamente  di  187  '/-perchè  le  antichissime  misure  locati  furono  alquanto  alterate  all'epoca  dei  do- 
minio francese  per  ridurle  alla  capacità  ai  un  determinato  numero  di  Litri  o frazioni  di  Litro,  e le  misure  cosi  modificate 


Però  la  corrispondenza  dolla  Libbra 


furono  poi  conservate  anche  dopo  il  ripristina  mento  del  vecchio  sistema.  I)a  ciò  dipende  il  fatto  delle  molte  misure  di  ca- 
pacità che  in  alcuno  parti  della  riviera  ligure  di  ponente,  come  quella  dio  ha  maggiori  relazioni  commerciali  colla  vicina 
Francia,  corrispondono  precisamente  allo  misure  decimali. 

11  Barilo  da  vino  di  San  Remo  si  divide  in  quattro  Rubbi.  ed  il  Rubilo  in  8 Aiuolo. 


11  Barilo  da  vino  di  San  Remo  si  divide  in  quattro  Rullili,  ed  il  Rubilo  in  8 Aiuolo. 

Nel  Comune  di  Dolceacqua  si  faceva  uso  di  una  misura  tripla  del  Barile  usato  in  tutto  il  Circondario,  c corrispondente  perciò 
a Litri  96. 

In  Tacgia  si  usava  un  Barde  corrispondente  n 40  Litri,  e diviso  in  40  Amole. 

In  Triora  ed  in  Pigna  si  usava  anche  la  misura  di  Dolceacqua. 

11  Barile  di  San  Remo  si  usava  anche  nel  Comune  di  Piena. 

Nel  Comune  di  Montalto  Ligure  sì  adonorava  anche  un  Barile  di  50  Amole,  corrispondenti  ciascuna  ad  un  Litro. 

Il  Barile  di  Taggia  si  usava  talora  anche  nei  Comuni  di  Oriana,  S.  Stefano,  Boscomare,  Cipresso,  Costarainera,  Linguegliella, 
Pompeiana,  Riva  Ligure,  San  Lorenzo  al  Mare  e Terzorio. 

Nei  Comuni  di  Dolceacqua,  Castel  Vittorio,  Perinaldo  e Pigna  la  misura  del  vino  si  facevo  a peso. 

Nei  Comuni  di  Rorgheito  S.  Nicolò,  Seboraa,  Sasso  di  Bordighera,  Camporosso,  Pigna,  Perinaldo  o Triora  l’olio  si  contrattava 
abitualmente  a Rubbi  ed  a Sol  mate  di  12  Rubbi. 


Tutti  i Comuni  prl  Circondario  . 


Miriifrttmnt  I 

0,794  875  I Miriagramma 


Libbra  medica 


Chilogrammi 

0,346750 

0,307400 


Chilogrammi 

Id. 


Rubi,, 

4,262826 

Ubbie 

3,457064 

Libbre  mrrfich* 

3,253092 


Il  Rubbo  è di  25  Libbre, 
la  Libbra  di  12  Onde. 
l'Oncia  di  8 Ottavi  o 24  Denari, 

il  Denaro  di  24  grani,  Una  Libbra  e mezza  di  cesi  Rotolo.  La  Libbra  medica  e farmaceutica  è quella  di  Piemonte. 
Il  Rubbo  e la  Libbra  mercantile  sono  pesi  alla  sottile  di  Genova. 
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PROVINCIA  DI  POTENZA 


CIRCONDARIO  DI  POTENZA 


msm  uKimciu: 

VAlUhT 


MISURE  DI  LUX(ìl|EZZA 

iluure  ledali  secondo  la  U'jye  del  1 8 i 0. 


Tctti  i Conisi  dii  Cui  os  da  no 


M*ln 

2,845503 

0,264550 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tom  i Comuni  dil  Circondario  . 


| Canna 

I Palmo 


■•Irl 

3,109360 

Melro 

0,363670 

IU. 

La  Canna  ledale  è di  10  Palmi  legali. 

11  Palmo  legale  si  divide  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  lo  Millesimi. 

700  Canne  legali  Tanno  il  Miglio  legalo. 

Per  le  misure  anteriori  al  1840  la  Canna  abusiva  si  divide  iu  8 Palmi , 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

IO  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  Tanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

fOO  Catene  fanno  un  Miglio- 

Come  base  delle  misure  agraria  si  usavano  anche  nei  diversi  Comuni  Passi  da  tsrra  di  Palmi  4,  4 V*.  5 Va*  7 7 Vii 

1 ‘k,  7 *1*.  8. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legati  secondo  la  legge  del  1840 


Titti  i Comuni  dll  Circondario  . 


l Moggio  

I Palmo  quadralo 


Al* 

6,998684  Ara 

M>  Irl  quadrali 

0.0i  9987  Metro  quadr. 


Misure  abusive  anteriori  al  1810 


Tutti  i Cumini  dil  Circondario j Palmo  quadralo  . 

Potenza,  Pignola  di  Basilicata.  Ca.tf.l- 
MEZZANO,  A VIGLIANO,  RUOTI.  T.IVIONO,  j 
Tito  . Anzi  , Calvello  , Cincellaia  , I 

Vicoiano,  Armento.  Tolte.  Gallicgdio,  I _ , . ......  I 

MoNTEHUMO,  LaUEENZANA  , PlETRAPEh-  > T°™‘'  ? ‘ S,00. '!?“!  ,'l“a_ 

tosa  . Vaglio  di  Basilicata  . Corleto  [ <"al'  7 dl  11,0  • I 

Pertica ra,  Albano  di  Lucania.  Brindisi  l 
Montagna,  Acerenza,  Campo. aociore,  i 
PlKT .AGALLA,  («ENZA NO,  PaLMI.A J 


M>-! il  quadrali  I 

0,089522  I Metro  quadr. 


Blllr* 

0,108789 
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Circondari»  dì  POTIMI. 


Tito,  Vimim  Potbnza,  Brienza,  Pietra-  , Moggio  di  900  Passi  quadrali  , 
fesa,  Saponara  di  Gromento,  Sasso  di  j di  Palmi  7 l/3di  lato  . ..( 


Castalda,  Missanello,  S.  Angelo  le 
Fratte,  Trivigno,  Massico  Nuovo,  Mar- 
sico  Vrtere,  S.  Cbirico  Noovo 


i Moggio  di  900  Passi  quadrali  , 
( di  Palmi  7 1/3  di  lalo 

I Vignale  di  1600  Passi  qua-  I 
' tirati  di  Palmi  0 1/2  dilato.  ( 


BalvaNo Tomolo  di  900  Passi  quadrali 

. di  Palmi  7 l/l  di  lato  . . . 

Pietrafesa Tomolo  di  1 200  Passi  qua- 

drati di  Palmi  7 1/2  di  lato. 

Trauotola Moggio  di  720  Passi  quadrati 

di  Palm*  8 di  lato 


Armento  , Galliccuio Moggio  di  900  Passi  quadrati 

di  Palmi  7 2/3  di  lato  . . . 

S.  Chirico  Noovo  Tomolo  di  1225  Passi  qua- 

drati di  Palmi  7 di  lato  . 

I Tomolo  di  900  Passi  quadrati 
I di  Palmi  7 di  lalo 


Vaglio  di  Basilicata 


Tomolata  di  Passi  quadrati 
2756  l/t  di  Palmi  4 di  lato. 

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
drati di  Palmi  4 1/5  di  lato. 

Tomolo  di  1000  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato  . 


Il  Maggio  legale  agrario  è di  (0000  Palmi  quadrati. 

MjO  Palmi  quadrali  legali  Tanno  una  Canna  quadrata  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1840  è di  64  Palmi  quadrati. 


MUr* 

0,336486 


0,328882 

0,469273 

0,320357 

0,367774 

0,417305 

0,306594 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  Ferendo  la  legge  del  4840. 


Tutti  i Comuni  dbl  Circondario Palmo  cubo 


Metri  cubi  I 

0,018515  I Metro  cubo 


Misure  a&itwr  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Mairi  cubi 

0,018331 


Ettara 

Motfia 

2,974893 

Id. 

Tomoli 

3,040605 

Id. 

2,130958 

Id. 

3,121520 

Id 

2,719085 

Id. 

ToomIì 

2,396329 

Id. 

3,264670 

Id. 

2,935503 

Metro  cubo 


Palmi  rubi 

54,010152 


Palmi  cubi 

54,552903 


. Secondo  la  leggo  del  1840  mille  Palmi  cubi  legali  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cut»,  e 51*  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
Tea  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco,  di  256  Palmi  cubi  abusivi,  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/>  fanno  la  Soma  per  l’arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo 


Ettolitri  ■ 

0,555454  Ettolitro 


Tonoh 

4,800338 
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Misure  abusive  anteriori  al  1810. 

Tutti  i Coxum  del  Circondario j Tomolo j ( 

11  Tomolo  legalo  e l'abusivo  ai  dividono  ogualmenta  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  stronfio  la  legge  del  4840. 


Ettolitri 

0,553189 


Tutti  i Contini  bel  Circondario  . 


j Barile 

I Caraffa  d'Once  37,143 


Potenza  , MonTEmmno  , Pistrafbrtosa  , , 
CaMPOMAGGIOBE,  Cobleto  Perticara  , ; 
Guardia  Perticara,  Albako  di  Lucania,  I 

PlRTR  AGALLA.  BRINDISI  MONTAGNA,  iU’OTI,  [ 

Vaglio  di  Basilicata,  Tito,  Balvano  , 
Vietri  di  Potenza,  Bbienza,  Pietbafesa, 
Abmola,  Anzi,  S.  Angelo  le  Fratte,  \ 
Armento,  Saponata  di  Giumento,  Vig-  i 
ciano,  Marsico  Nuoto,  Tranutola  , 
Massico  Vetere  ' 

AviGLtANo,  Baragiano,  Calvello,  Lav-  \ 
KENIANA  ) 


Barile  di  10  Piate  . 
Pinta  di  un  Rotolo 


Trivigno,  Cancellare 


S.  Chirico  Nuoto,  Tolvb,  Palkira 


Potenza  , Montlmcrro  , Pietrapertosa  , 
CorletoPerticara,  Guardia  Pluticara, 
Albano  di  Lucanu,  Brindisi  Montagna, 
Castelmezzano,  Trivigno,  Cancellare. 
Palm  ira,  Marsico  Nuovo,  Saponara  di 
Giumento,  Abriola  , Anzi  , Calvello, 
Ruoti  , Baragiano  , Pietrafesa  , Ar- 
mento. Avigliano,  Brienza,  Vietri  di 
Potenza,  Massico  Vitere  , Vigliano  . , 


( Cantaro  di  100  Caraffe 
I Caraffa  di  un  Rotolo. . . 
i Barile  di  43  Caraffe  . . . 
I Caraffa  di  un  Rotolo  . . 
j Barile  di  44  Caraffe  . . . 
I Caraffa  di  un  Rotalo  . . 
\ Barile  di  48  Caraffe  . . 

1 Caraffa  dun  Rotolo.... 
i Soma  di  384  Caraffe  . . 
I Caraffa  di  un  Rotolo  . . 
\ Soma  di  353  Caraffe  . . 
■ Caraffa  di  Once  38  1/2 

il  laure  tfa  elio. 


Slaio  di  20  Rotoli,  pari  a Chi- 
logrammi 47,820  


Ettolitri 

0,436280 

lUtri 

0,727084 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Uiaure  da  viao. 


Ettolitri 

0,195117 


Ettolitro 

Litro 


Ettolitri 

0,3574  58 

Ettolitro 

Litri 

0,893894 

Litro 

Ettolitri 

0,892894 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

0,37504  6 

Ettolitro 

Litri 

0.892894 

Litro 

Ettolitri 

0,392873 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

0,428589 

Ettolitro 

Lini 

0,893894 

Litro 

Ettolitri 

3,428714 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

3,687255 

Ettolitro 

Lini 

0,763435 

Litro 

Toaaoli 

4,807700 


e«iii 

2.292262 

Caraffa 

4,375357 


iarili 

2,799883 

Pinta 

1,119953 


Cantari 

1,119953 

C*  ralle 

1,119953 

Barili 

3,666556 

Caraffa 

1,119953 

lutili 

3,515349 

Caraffa 

1,119953 

Barili 

2,333336 

Caraffa 

1,119953 

Some  | 

0,3916^5 

Caraffa 

1,119953 

Some 

0,373137 

Garitte 

1,309887 


Stala 

5,135119 


Digitized  by  Google 
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Freniatria  di  POTENZA. 


Circondari»  di  PilHMi 


MTSIIKE  LOCALI 

COMUNI 

BEWMHàZIONE 

mm 

denomiN  azione 

Balvano,  S.  Assito  us  Fiutte 

Quarantina  di  Rotoli  20  1/3, 

fUtolitrt 

Quarantino 

pari  a Chilogrammi  <8,117- 

0,198359 

Elloldro 

5,041  tot 

Sasso  di  Castalda  

Coppa  di  Rotoli  0,335,  pari 

Litri 

a Chilogrammi  0,298  .... 

0,326822 

Litro 

3,059773 

Tolti  

Melaina  di  Rotoli  <0,  pari  a 
Chilogrammi  8,940  

9,755870 

ld. 

Molai»» 

0,102502 

11  Barile  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

I pesi  indicati  per  le  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  o non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volumo  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  perché  nel  sistema  metrico 
napolitano  Colio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

PESI 


Tutti  i Comuni  del  Chconda&io 


Rotolo 

Libbra 


Cb  ilo  (ramai 

0,890997 

0,320759 


Chilogrammo 

ld. 


Saloli 


1,1*233$ 

tilt  lira 

3,117605 


Secondo  la  legge  dol  1840  il  Rotolo  è di  Once  33  7*  e si  divide  in  1000  Trappoli. 

100  Ite  tùli  frullio  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappeai. 

Secondo  l'uso  anteriore  alla  legge  del  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccole. 

Gli  orefici  divìdono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 

Il  Trapper  in  20  Àcini. 

I gioiellieri  dividono  JOncia  in  130  Carati, 
ti  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli. 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramma  1 */t  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Botoli  fanno  una  Decina,  poso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  LAGONEGRO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misuro  legali  secondo  la  legge  del  I N40. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Sidri 

2,645503 

0,264550 


Misure  abusive  anteriori  al  4 840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Moiri 

2,100360 

0/203670 


LENOMI  NAZIONE  1 
1 

valore 

ili 

aiM'tt  UK1U 

! 

Canne 

Metro 

0,378000 

Palmi 

Iti. 

3,780000 

Canna 

M elro 

0,474077 

Paiiul 

ld. 

3,792619 

I.n  Canna  ledale  è di  10  Palmi  legali. 

11  Palmo  legale  si  divide  in  4jj  Decimi, 
il  Decimo  in  IO  Centesimi, 
il  Centesimo  in  fu  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Midio  legale. 

Per  le  misurò  anteriori  al  1840  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  tu  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

IO  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misuro  agrarie  si  usavano  pure  nei  diversi  Comuni  Tassi  da  terra  di  Palmi  4,  4 '/»• 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  sfrondo  Iti  legge  del  1S40. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


\ Moggio 6,908684 

. i | Udii  quadrali 

( l’almo  quadralo  0,069987  Mi 

Misure  abusive  anteriori  al  1810. 


Ara 

Irò  quadr. 


Suini , Teaxa  , S.  Severi.™  Locano  . 
Terranova  di  Pollino,  Kolcanova  . . 

Neiioli,  Rivelici,  Vicgianei.lo,  Mabatea, 
Treccbina,  Noepoli.  S.  Severino  Lu- 
cano, S.  Iìioroio  Lucano,  S.  Paolo 
Albanese,  Colobbaro,  Tursi  , Castro- 
nuovo  di  S.  Andrea,  Roccanova,  S.  Ar- 
carcelo, Nova  Siri  


Carbone  . Episcoeia  . Latronico  . Moli- 
tebno.  Sarcomi,  Cmabomonte.  Calura, 
S.  Martino  d’Agbi  , Senise,  Fardelli, 
Pavale  S.  Cataldo  


| Palmo  quadrato  

Metri  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr. 

i Moggio  di  900  Passi  quadrali 
( di  Palmi  7 1/3  di  lato  . . . 

1 Vignale  di  1600  Passi  qua- 
] tirati  di  Palmi  5 !/:*  di  lato- 

Eie, 

0,336486 

SlUra 

i Moggio  di  4200  Passi  qua- 
| drali  di  Palmi  7 di  lato  . . 

0,108789 

ld. 

1 Tomolo  di  4 200  Passi  qua* 
j diati  di  Palmi  7 1/3  di  lato. 

0,448648 

Id. 

0,1 12884 

Palmi  quadrati 

I 1,288400 


Palmi  quadrati 

14,38)963 


2,971893 


Tomoli 

2,228920 


Digitized  by  Google 


Proluda  di  POTENZA. 


Circtindarit»  di  LA60KEGH0. 


j 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

| 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

■m  ie  LOCALI 

CUIAROIIONTE , S.  COSTANTINO  ALBANESE  . - 

Tomolo  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 di  lato 

EtUra 

0,306591 

Etlara 

Temoli 

3,261670 

Il  Moggio  legalo  ò di  IU000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrala  legalo. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1840  è di  Gl  Palmi  quadrati. 


MISERE  Di  VOLUME 

Jtfwure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondalo Palmo  cubo  I 

Misure  abusive  atiUrtoii  al  1810. 
| Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo I 


Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  legali  fanno  la  Canna  cuba  legale, 
Secondo  l’uso  anteriore  al  INtO  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Perticai  cuba,  e 5f 


Meni  cubi  I 

0,048515  Metro  cubo 


Metri  culti  I 

0,018334  I Metro  cubo 


Secondo  l’uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  culti  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  i 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  du  fuoco,  di  256  Palmi  cubi  abusivi,  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/*  fanno  la  Soma  per  l’arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Ettolitri 

0,555451  Ettolitro 


Ettolitri  I 

0,353180  Ettolitro 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Tomolo  *.| 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
Tutti  i Comuni  ubi.  Chcohdaiuo I Tomolo  I 


1 '•inoli 

1,800338 


Tviaoli 

I ,«07700 


Il  Tomolo  legalo  u l'abusivo  si  dividono  rgnalmenl**  in  31  Misure. 

MISURE  III  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Covoni  bel  Cmcondabio 


\ Barile  

I Caraffa  d’Once  37,143 


| l.lt  "li  tri 

0,436230  Ettolitro 

j Litri 

0,727084  Litro 


Barili 

2,292302 

Cara  de 

1,37535 


Palliti  rubi 

54,010152 


Palimi  cubi 

54,552903 


Lagonegro 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

llkMirr  da  vino 


\ Barile  di  44  Caraffe 
I Caraffa  d’Once  28  . , 


Ettolitri 

0,330014  Eltolilrc 

iìi>. 

0,750031  Litro 


Barili 

3,030177 

CaraJfV 

4,333278 


t 


3H7 


Prminriii  di  POTENZA.  Citcìtsiiatio  di  UtOÌEGRO. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

MI  NAZIONE 

VALORE 

i* 

«itene  Metti K HE 

denominazioni: 

VALORE 

io 

Mincne  locali 

Barile  di  60  Caraffe  

Ettolitri 

0,466091 

Ettolitro 

Boriti 

?,  145505  1 

Nabatei  

Caraffa  d'Ooce  29  

Litri 

0,776818 

Litro 

Cara  It  i- 

1.287303 

Barile  di  48  Caraffe  ...... 

Et  itili  tri 

0,360015 

Ettolitro 

Boriti 

2,777662 

Laibia  

Caraffa  d’Once  28  

Litri 

0.730031 

Litro 

Ca  ralle 

1,333278 

Cantaro  ili  (00  Caraffe  . . . . 

Ettolitri 

0.804894 

Ettolitro 

Cantati 

t,  119933 

Casteuluccio  InrEnioaa 

Caraffa  di  un  Rotolo 

litri 

0,892894 

Litro 

Canili; 

1,119953 

! (1asit.i  i. uccio  Superiori:  , Rotonda,  Vie- 

Barilo  di  33  Caraffe  

Ettolitri 

0,494655 

Ettolitro 

Barili 

3,393798 

Litri 

Litro 

Caralfe 

(,t  19933  ; 

] Casthlsaraceno  . Kpiscopu  . Latronico  , 

Mouterno.  S Martino  d'Aom,  Sarconi, 
Chiaronokte,  Lardella,  Franca  villa  in 
Sinni,  Teak  a,  S.  Severino  Lucano,  Colo- 

Barili'  di  40  Caraffe  

Ettolitri 

0.357158 

Ettolitro 

Bariti 

2,799883 

oraro,  S.  Costantino  Albanese  , Nota 
Siri,  S.  Cuori, io  Locano,  Terranova 
di  Pollino.  Fatale  San  Cataldo,  Ro- 
! tondella,  S.  Paolo  Albanese 

Caraffa  di  un  Rotalo 

0,894894 

Litro 

t,l  19953 

Barile  di  44  Caralfe  

Ettolitri 

0,375016 

Elicli  Irò 

Bariti  | 

2,666356 

S.  Chirico  Raparo  

Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Caratili 

1,119953 

Barile  di  82  Caraffe  

Fu  olii  ri 

0,732173 

Ettolitro 

Rat  ili 

1.365797 

Senise,  Castronuovo  di  S.  Andrea 

Caraffa  di  un  Rotolo 

litri 

0,892894 

Litro 

Canile 

f.  119953  , 

Barile  di  64  Caraffe 

Ettolitri 

0,454305 

Ettolitro 

Barili 

4,401166 

Noepoli 

Caraffa  di  Once  26  t/2  .... 

Litri 

0,709851 

Litro 

Canile 

1,108746 

Barile  di  40  Caraffe  

Et  In  litri 

0.300014 

Ettolitro 

Barili 

3,333195 

Tursi  

Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0.750031 

Litro 

Caraffe 

1,333278 

Barile  di  45  Caraffe  

Ettolitri 

0,33751 1 

Ettolitro 

Barili 

2,962840 

1 Roccasova,  S Arcangelo 

Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0,750031 

Litro 

Cara  Ile 

. 4,333278  ! 

I.ac.onegro.  Lateonico 

Staio  di  Rotoli  10  f/3  , pari 

Ettolitri 

Stria 

a Chilogrammi  9,207  .... 

0,100811 

Ellolilro 

9,919586 

Mahatea 

Pignatta  di  Rotoli  2 t/t,  pari 

Litri 

Pignatte 

a Chilogrammi  2.005  .... 

2,195074 

Litro 

0,455566  1 

Lauria 

Pignatta  di  Rotoli  2.06.  pari 
a Chilogrammi  1 ,835  .... 

2,009709 

ld 

0,497584  ! 

Castellcccio  Inff.riobe,  Casth. luccio  So- 
peeiore,  S.  Severino  Lucano 

Caraffa  di  Rotoli  0.66 . pari 
a Chilogrammi  0.088  .... 

0,643887 

Id. 

Caraffe 

1,553066  ! 

Episcopia  

Pignatta  di  Botoli  2,72414  , 
pari  a Chilogrammi  4,4  rii 

2,656036 

Id. 

Pigolile  I 

0,376501  I 

Moliterno,  Sarconi  , S-  Martino  d'Agri  . 

Peso  ili  Rotoli  40.  pari  a Chi- 

IV  »l 

logratmni  17,840  

0,195117 

Ellolilro 

5,4451  19 

Calveiia  

Pignatta  di  Rotoli  4.  pari  a 

Litri 

PlgUoll» 

Chilogrammi  3,364 j 

3,904348 

Litro 

0,456456 

Digitized  by  Google 


Proviucia  di  POTENZA. 


encomiano  di  UNRNEl 


1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

VALORE 

VALORE 

DENOMINAZIONE  In 

DENOMINAZIONE 

Mitrnr  Merito* 

*:»cr,E  utcit.1 

Pignatta  ili  Mutoli  2,87,  pari  u,t. 

Pi(D<U( 

a Chilogrammi  2,557  . . . . j 2,799935 

Litro 

0,357151 

I!  Barilo  localo  *i  divide  in  60  Caralto. 

I;*  Barili  ranno  una  Bollo. 

1 pesi  indicati  per  le  nmure  da  vino  «ouo  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  per  le  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  devo  in  esso  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  o non  a capacità. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


( «ululo 0, #90997  Chilogrammi 

I Libbra i 0,320759  10. 


Rotoli 

1,1 221138 

Libbre 

3,1 47605 


Secondo  la  legge  del  1840  il  Rotolo  i»  di  Once  33  e si  divido  in  I0H0  TrappesL 

Ino  Fittoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trapper. 

Secondo  l'uso  anteriore  ni  1H10  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

( I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  Iti  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani 

Dramme  I V*  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  Li  calce. 

I 4 Rotoli  fanno  una  Decina  peso  da  lana. 

Secondo  la  varia  là  dei  luoghi  a della  ineni  si  usavano  puro  Rotoli  di  Onco  30,  36,  30,  42,  44,  8,  " 


Digitized  by  Google 
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CIRCONDARIO  DI  MATERA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misuri  legali  secondo  la  legge  IMO. 


I Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


\ Canna  

Metri 

9,615503 

Metro 

r Palmo  

0,264550 

1 * 

Misure  abusive  anici  turi  al  1810. 


i Tutti  i Comuni  del  Circondar» 


La  Canna  legale  ti  divide  In  10  Palmi, 
il  Palmo  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misuro  anteriori  al  1840  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  pure  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  1 */»•  7 */,. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


l Canna  

Metri 

2.109360 

Metro 

f Palmo  

0,263670 

M. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


1 Moggio  

Are 

6.998684 

li-ln  quadrali 

Ara 

) Palmo  quadralo  

0,069987 

Melro  quadr  j 

Misure  abusive  anteriori  al  4840. 


Tutti  i Contriti  del  Circondario  . 
Matbra 


GORGOGLIONE,  MlGLTONlCO  , PoMARICO  .... 

Montescag lioso  , Bernalda,  Montalbano 
Ionico,  Craco,  Pisticci  , Ferrandina, 
Sala.ndra,  Origliano.  Stigliano,  Accet- 
tila , Olivrto  Lucano  , Garaguso  , 
S.  Mauro  Forte,  Montepeloso,  Gras- 
sano,  Grottole.  Tricarico 


Tricarico 


Palmo  quadrato  

Me? ri  quadrali 

0,069522 

Melro  quatti*  | 

Vcrsura  di  3600  Passi  qu  i 

drali  di  Palmi  7 di  lalo  . 

1,226366 

Eilara 

Tomolo  di  1200  P.issi  qua- 

drali  di  Palmi  7 1/3  di  Inlo. 

0,418648 

ld. 

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 

i drati  di  Palmi  7 di  lalo  . . 

0,408789 

I.l. 

) 

f Tomolo  di  900  Passi  qua- 
i drali  di  Palmi  7 di  lalo  . 

^ Tomol.ita  di  2756  t/4  Passi 
quadrali  di  Palmi  4 di  lalo. 

' 

> 0.306591 

ld. 

Tomolo  di  2500  Passi  qua- 
I drali  di  Palmi  4 I/o  di  lato. 

[ 

' Tomolo  di  600  Passi  qua- 

1 drali  di  Palmi  7 di  lato  . 

0,201394 

ld. 

Canni1 

0,378000 


C»n«r 

0,474077 

Palmi 

3,792619 


0,142884 

J^liwi  quadrali 

14,288400 


Politi!  qU ululi 

14,38(96:1 

Wriurt 

0,815417 

Tomoli 

2,228920 


5,443252 


3,261070 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  POTENZA. 


Circondari®  di  IATE1U. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

1 valori: 

VALORE 

DENOMINAZIONE  | la 

DENOMINAZIONE  i» 

mania  mftjmchb 

MISURK  LOCALI 

Il  Moggio  legale  b di  10000  Palmi  quadrati. 

♦00  Palmi  quadrati  togati  fanno  la  tanna  quadrata  legale. 

I.a  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  loto  è di  64  Paini  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 

■ I ■•tri  rubi  I I Filmi  cab! 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  .......  I Palmo  cubo 0,01851*  Metro  fgho  J 54,010452 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


Metri  cubi 

0,01833» 


Metro  cubo 


Palmi  cubi 

54,552903 


! Secondo  In  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  legali  fanno  la  Canna  cuba  legale 

j Secondo  l'uso  anteriore  al  J84U  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

• La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  In  legna  da  fuoco  di  256  Palmi  abusili  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '/,  fanno  la  Soma  per  l’arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  4840. 

Il  Ettolitri  I I T* 

Tomolo  I 0,555454  I Ettolitro  | 1 


Tom., Il 

4,800338 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Il  EH 

Tomolo  0 

li  Tomolo  legale  e l'abusivo  si  dividono  egualmente  in  24  misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


Ettolitri 

0,553189  Ellolilro 


T.oboU 

1,807700 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


i Barile 

Ettolitri 

0, 136250 

Litri 

Ellolilro 

1 Caraffa  di  Once  27,»  43  ... . 

0,72708! 

Litro 

J Usure  almsirc  anteriori  al  1840. 

Miaur<-  do  lina. 


Matera,  Monteceloso  

Barile  di  48  Caraffe 

Ettolitri 

0,36004  5 

Litri 

Ellolilro 

Caraffa  di  Omo  28  

0,750031 

Ettòlitri 

Litro 

Micliorioo,  Serrami*  , Ferrasi, ina 

Barile  di  48  Caraffe  

0,428589 

Litri 

Ellolilro 

Caraffa  di  un  Rotolo 

0,892894 

Ettolitri 

Litro 

Montf.scàglioso 

Barilo  di  45  Caraffe  

0,33754  4 

Litri 

Ettolilio 

Caraffa  di  Once  28 

0,750031 

Ettolitri 

Litro 

Pomarico  

Barilo  di  40  Caraffe 

0,300012 

Litri 

Ellolilro 

Caraffa  di  Once  28  

0,75003» 

Litro 

Barili 

3,298861 

Carati* 

4,375367 


tulli 

2,777662 

Caraffa 

4,333278 

BariU 

2,333236 

Cor  affa 

4,4  49953 

Barili 

2,962840 

Caraffe 

», 333278 

Barili 

3,333195 

Caraffe 

4,333278 
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Montalrano  Ionico,  Pisttoci,  Stigliano,  ( Barile  di  40  Caraffe. 
àccettura,  G a rag uso,  Oi.iveto  Lucano, 

Grassano,  Tricarico \ Caraffa  di  un  Rotolo 


Craco,  C mugliano,  S.  Mauro  Forte 


Sa  LANDRA 


Gorgoglione  . 


G ROTTOLE 


\ Barile  di  45  Caraffe 
I Caraffa  di  un  Rotolo 
i Barile  di  60  Caraffe 
! Caraffa  di  un  Rotolo 
t Barile  di  50  Caraffe  . 
I Caraffa  di  un  Rotolo 
i Soma  di  256  Caraffe 
I Caraffa  di  Once  28  . 

Miiarr  <■  Olì». 


Ettolitri 

0,357158 

tini 

0,892894 

Ettolitri 

0,401802 

Lilri 

0,892894 

Di«tiiri 

0,535737 

Ulti 

0, 892894 

Li  lutti  ri 

0,440447 

litri 

0,992894 

Ettolitri 

1,920080 

Litri 

0,750031 


Montescaglioso,  PoBARICO 

Bernalda  

Montalrano  Ionico,  Ferranwna 
Bisticci,  Origliano 


Salatola  , Aliano  , Gorgoglioni:  , Sti- 
gliano, Accettcra,  Garacisu,  Oliveto 
Lucano  , S.  Mauro  Forte  , Grassano, 
Tricarico  


Monte  peloso 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


-Staio  di  Rotoli  10  2/3 , pari 
a Chilogrammi  9,504  .... 

Ettolitri 

0,104063 

Ettolitro 

Pignatta  di  Rotoli  5 j/3 , pari 
a Chilogrammi  4,752.... 

Litri 

5,203134 

Litro 

Staio  di  Rotoli  10  1/3,  pari 
a Chilogrammi  9,207  .... 

Ettolitri 
0,10081 1 

Ettolitro 

Staio  di  Rotoli  10  . pari  a 
Chilogrammi  8.910 

Litri 

9,755870 

Litro 

Peso  di  Rotoli  24,6,  pari  a 
Chilogrammi  19,246  

Ettolitri 

0, 210727 

Ettolitro 

Peso  di  Rotoli  20  , pari  a 
j Chilogrammi  17,820  

0,195147 

M. 

Peso  di  Rotoli  22,68,  pari  a 
Chilogrammi  20,208  

0,221263 

Id. 

Staio  di  Rotoli  12,24,  pari 
a Chilogrammi  40,906  ... 

0,119412 

ld. 

fluiti 

2.799883 
4, 41 9953 

boiiii 

2,488785 

Ctnfc 

4,  4 4 9953 

Barili 

4,866589 

Caraffe 

1,119953 

Ratilt 

2,239907 

Canile 

4,419953 

Some 

0,520842 

Caraffe 

4,333278 


Siala 

9,609599 

Ply«iUe 

0,192192 

itti. 

9,919586 


0,102502 

Poi 

4,745481 


5,125119 


4,519506 

Stata 

8,374378 


Il  Barile  legale  si  divide  in  60  Caraffe. 

Il*  Barili  Tanno  una  Botte 

I pesi  indicati  nello  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  ebe 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  nelle  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l’olio  si  misurava  a pese  e non  a capacità. 

PESI 


Titti  i Comuni  del  Circondario 


i Rotolo  

Ciiilofrainmi 

0,890997 

Chilogramma 

1 Libbra  

0,320759 

Id. 

Rotoli 

4,422338 

l.ilbtr 

3,4  47605 


Secondo  la  legge  del  1840  il  Rotolo  è di  Once  33  */»  « si  divide  in  1000  Trap peti. 
fUO  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  io  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trapper. 
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Provincia  di  POTENZA. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENQUINAZJOtfE 

vai  a mi. 
amai*.  manicar 

OEVOM  INA  MOKE 

VALORE 

ÌU 

aneti  locai 

• 

Secondo  I uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Oh  oreOci  dividono  l'Oncia  in  30  Trappoli, 
il  Trappolo  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  1G  Sedi  cesi  mi. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  IO  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli. 
l'Obolo  in  tu  Acini  o Grani. 

Dramme  t V*  fanno  il  Peno  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  da  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  rfn  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luojjjlii  e delle  merci  sì  i tornano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  30,  4?,  44,  48.  &?,  S6. 
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CIRCONDAI', IO  DI  MKLFI 


' 

MISURE  LORAU 

COMt'SI 

valore 

DCNOBIINA2IOVE 

è» 

1 

«MC&l  Mt.7R«UZ 

Tutti  i Conimi  ufi.  Circoudaiio 


Tutti  i Comuni  del  Ciucondasio 


1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

1 

1 I 

Misure  legali  secando  la  legge  1810. 

| Metri 

i Canna  2,645503 

Metro 

1 Palmo  | 

0,264550 

id. 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 
t Canna  

Melii 

2,100360 

I Melro 

1 l’almo  

0,263670 

Id. 

CuMI# 

0,378000 

Plinti 

3,780000 


Canne 

0,474077 

Palmi 

3,7*2619 


La  Canna  legalo  è di  10  Palmi  legali. 

11  Palmo  legalo  si  divido  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canno  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misure  anteriori  al  I$l0  la  Canna  abusivi  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

18  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misuro  agrarie  si  usava  pure  in  diversi  Comuni  un  Passo  da  terra  di  Palmi  7 '/»• 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840, 


Tutti  t Contisi  dei.  Circondario  . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Melfi,  R apolla.  Rionero  in  Volture  . . . 

Pescopagano  

R 4 PONE,  C.ASTELGR ANDE  , RlVO  DEI  MONTE. 
Muro  Lucano  


Palazzo  S.  Gervasio,  Bella,  S.  Tele  , 
ÀTELLA,  RlONF.RO  IN  VOLTURE,  BaRILE. 
Ripagandola,  Lavello,  Venosa,  Fomenta, 
Maschito,  Monte  Mito  ne  ' . . . 


, Moggio  

1 Palmo  quadralo  

Ar* 

6.098684 

Ara 

Moggi* 

0,142884 

Metri  qlMdrVi 

0,069987 

.Melro  qtindr 

Talnii  r|u».Ii »! i 

14,289100 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 
Palmo  quadralo  

Metri  ipi»  ti ai. 

0,069522 

Moiri.  quadr. 

Palmi  quadrai  i . 

t 4,383963 

Verso ra  di  3600  Passi  qua- 

Ettwr 

Veriur* 

drali  di  Palmi  7 di  lalo  . . 

1,226366 

Eilara 

0.8(5417 

Tomolo  ili  (000  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 1/3  dilato. 

0,373873 

Id. 

Ttmoli 

2,674704 

Tomolo  di  1000  Passi  qua- 

drali  di  Palmi  7 di  lalo  . . 

0,340637 

Id. 

2,935503 

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 

drali  di  Palmi  7 1/3  di  lato. 

0,419613 

Id. 

2,228920 

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 

[ drali  di  Palmi  7 di  lalo  . 

0,108789 

Id. 

2,446252 

quadrati. 
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Circondano  di  lit  i I I. 


MISURE  DI  VOLUME 

Uisure  legali  secondo  la  Ugge  4849. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  cubo 


M*lri  culti  P*l«i  ««LI 

0,04854  5 Metro  cubo  54,0404  52 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Misure  abusive  anteriori  al  4840. 

I Palmo  cubo  I 


Metri  cubi 

0,01 833 1 Melro  cubo 


P»l«nk  cubi 

54,552903 


Secondo  In  lpgge  del  1840  mille  Palmi  cubi  ledali  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba  *»  5(2  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanti  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco,  di  256  Palmi  cubi  abusivi,  equivale  ;t  mozza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  0 fanno  la  Soma  per  l’arena,  ebe  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  4840. 

I I Elio  I Uri  I I Ti 

Tutti  i Comuni  del  Circondario | Tomolo  | 0,555454  | Ettolitro 


Elio  I Uri 

0,555454 


Misure  abusive  anteriori  al  4840. 


Il  Ettolitri  I 

Tomolo , ....I  0,553189  1 Ettolitro 

Il  Tomolo  legale  e l’abusivo  si  dividono  egualmente  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  1840. 


\ Barile 

Ellobi  r. 

0,436250 

Ettolitro 

Conno  del  Circondario { 

Ulti 

Litro 

f Caraffa  di  Once  27,1  43  ... 

0,7*708* 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Misure  da  vino. 


I l.illlldiu  Ut 

Pescofacano,  Miro  Lucano,  Delia 

I Caraffa  di 
\ Barile  di 

Rapons J 

I Caraffa  di 


Barile,  Rifacandida 


Soma  di  200  Caraffe 

Ettolitri 

1 ,140*89 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  27 

'"o/723*** 

Litro 

k Cantaro  di  100  Caraffe  .... 

Ettolitri 

0,89239* 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  un  Rotolo 

0,89289* 

Litro 

^ Barile  di  50  Caraffe  

Ettolitri 

0,**6**7 

Ettolitro 

I Caraffa  di  un  Rotolo 

Uni 

0,89289* 

Litro 

\ Barile  di  *0  Caraffe  

ElliAilri 

0,357158 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

\ Soma  di  320  Caraffe 

Ettolitri 

2,857262 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  un  Rotolo 

Uri 

0,89289* 

Litro 
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Grwuhritì  di  1FUI. 


MISURE  I.0CALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

WSm. 

DBNOMINA7.il  »NE 

Soma  di  384  Caraffe 

Kttoli  ni 

3,42874  4 

Ettolitro 

**0,' 291 655 

Forbmu,  Palazzo  Sa»  Uibtaeio 

Caraffa  di  un  Rotolo  

Litri 

0,892894 

Litro 

Caraffe 

1,119953 

Soma  di  240  Caraffe 

Ettolitri 

2, 142946 

Ettolitro 

Some 

0,466647 

M.  scarto 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Caraffe 

1,149953 

Soma  di  256  Caraffe 

Ettolitri 

1. 920080 

Ettolitro 

SlMlIC 

0,520812 

Moktemilowi  

Caraffa  di  Once  38  

Litri 

0,750031 

Litro 

Caraffe 

1,333278 

Melei  . Riokebo  1»  Volti' io: , Atella  , 

Miiare  Ut  olio. 

Slaio  di  Rololi  20  3/3,  pari 

Ettolitri 

Stala 

IIarile  . IUmlla 

a Chilogrammi  18,414  ..  ■ 

0,201621 

Ettolitro 

, 4,959793 

Pescopaga  so  . Rivo  del  Monte  , Miao 

Metro  di  Rololi  20  , pari  a 

0,4951  47 

Litri 

Id. 

Mairi 

5,1251 19 

CiSTELGRAMlE 

Caraffa  di  Rololi  0,66  , pari 

Giraffe 

a Chilogrammi  0,588  .... 

0,643887 

Litro 

1,553066 

Nella  

Quarantino  di  Rololi  20  1/3 . 

Ettolitri 

Quinniiiii 

pari  a Chilogrammi  18.1 17 

0,198369 

Ettolitro 

5,041101 

Ripacasdida  

Staio  di  Rololi  5,4,  pari  a 

Litri 

Siila 

Chilogrammi  4,811  ... . . 

5,268170 

Litro 

0,189819 

Napello,  V esosa  

Slaio  dì  Rololi  26  3/3.  pari 
a Chilogrammi  23,71.0  . . . 

Ettolitri 

0,260157 

Ettolitro 

3,843840  ’ 

Mascprrn  . 

Quarta rolo  di  Rotoli  6.6,  pari 

Litri 

Litro 

O.nrliroli  j 

a Chilogrammi  <3,881  ... 

6,438874 

0,155307 

11  Barile  legalo  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  far.no  una  Rotte. 

I pesi  indicati  per  le  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillala  che  dovevano  contenere,©  non  servono  din  ! 

di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  per  lo  misure  da  olia  sono  quelli  del  volume  d'olio  che  devo  in  esse  con  tenersi,  giacchi*  nel  sistema  metrico 

nnnnhtano  1 olio  si  misurava  a peso  e non 

t 

a capacità. 

PESI 

Rotolo  

Cbilograiitmi 

0,890997 

Chilogramma 

Rololi 

1,122338 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Libbra 

0,320759 

id. 

Libbra 

3,447605 

Secondo  la  legge  del  18'.0  il  Rotolo  è di  Once  33  '/*  e si  divide  in  I0OU  Trappesi. 

100  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  li?  Once, 
l'Oncia  in  3l>  Trappeai. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  un  Cantaro  piccolo. 

(ìli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  ?0  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Scdir&Uni. 

1 Farm  icìsli  dividono  l’Oncia  in  IO  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli. 

PObolo  in  IO  Acini  o Grani. 

Dramme  I */#  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  por  la  calce 
4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e dolio  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  30,  12,  44,  48,  62,  56. 
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PROVINCIA  DI  RAVENNA 


U1RCONDAIUO  DI  RAVENNA 


W 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


ulnomikaiiom: 


MIHIkK  MtTmcUf: 


MISURE  METRICHE 


DL-NOMINaMONE 


Mlll'U  LOCALI 


MISI  RE  DI  LINUI4F7.ZA 


Ravenna  

Ravenna.  Alfonsink  . 
Alfonsine 


Rlssi  . 


Braccio  comune . . . ♦ 

Riui 

0,643138 

M eira 

Braccia 

1,55*877 

Braccio  da  1 tonarne 

0,3*7563 

Iti 

2,1(77177 

0,58*608 

0,63797* 

ld 

*,7105*9 

Brami 

1,567465 

Piedi 

Braccio  mercantile  

tii. 

Piede  da  legname 

0,  *100  52 

ut. 

2,138716 

Braccio  mercantile 

0,6665*9 

i<i. 

Biacvla 

1,50026* 

Piede  da  legnante 

0,3(6186 

«d. 

Fiedi 

2,888620 

Piede  agrimensori©  

0,6*9335  1 

io. 

(.5*0038 

Braccio  da  panno 

0,638190 

Id. 

Mncrb 

(,566(96 

Braccio  da  tela 

0,7197*3 

Id. 

( ,369386 

Braccio  da  legname 

0,  *831*8 

Id. 

2,061397 

Piede  agonie  usuii  o 

0,579**3 

id. 

Fi*dj 

f, 725794 

Il  Braccio  comuno  o quello  da  legname  di  Ravenna,  le  Braccia  mercantili  di  Alfonsine  e Cervia,  il  Piede  da  lediamo  di  Cervia, 
le  Braccia  da  panno,  da  tela  ò da  legname  di  Russi  ai  dividono  in  12  Once. 

I Piedi  agrimonsorii  di  Ravenna,  di  Cervia  e di  Ranni  si  dividono  in  fu  Once, 
l’Oncia  in  10  Punii  . 
il  Punto  in  10  Atomi. 

Dieci  Piedi  fanno  una  Car.ua. 


SUBIRE  DI  8CPKRFIUE 


Ravenna,  àlfonsivb. 

Cervia  

Ressi 


La  Tornatura  si  divide  in  100  Tavole, 
la  Tavola  in  100  Piedi  quadrati. 


Ravenna,  Alfonsine.  

Cervia 

Russi 

Il  Piede  cubo  è di  1000  Once  cube. 


Tornatura 

Ettaro 

0,3*1766 

Ellara 

Tornatura 

0,*2<635 

Id. 

Tornatura 

0,335755 

Id. 

MISURE  DI  VOLI  ME 
Piede  cubo  

M*4rl  cubi 

0,19979’J 

Metro  rubo 

Piede  cobo  

0,273782 

Id. 

Piede  cubo  

0,(9*551 

Id. 

Tot  dature 

9,9*5977 

2,37(717 

2,978360 


Piadi  cubi 

5,005027 
3,652535 
5,1 10048 
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Provincia  di  RAVENNA. 


Cirtoi.l;:ri#  di  RAYtXNV. 


.MISURE  LOCALI 


MISURE  il  LIRICHE 


vai  cuti:  I valore 

l»  DENOMINATONE  I» 


MISURE  ni  CAPACITA  per  gli  aridi 


Rubliio  (misura  aulica; . 


Ravenna  Sacco  di  Ire  slaia  colme  mi- 

j san  nuova} 

' Sacco  di  tre  slaia  rase  (ld.} 

Alfonsi*  e Sacco * 

Cebvia Rubbio 

Russi Corba 


Ettolitri 

2,873454 


1,711710 

1,708016 

2,86375* 

0,7*6335 


« i,i», 
0,347771 

5udii 

0,555031 


0,585475 

lli>LI>  ~i 

0,349)92 

Cwbn 

1,376776 


Il  Rubbio,  misura  antica  di  Ravenna,  ai  divide  in  5 Stala, 
lo  Staio  in  8 Ottave. 

11  Sacco,  misura  nuova  di  Ravenna,  si  divide  in  3 Staiti , 
lo  Staio  in  4 Quarte  ruolo, 
la  Quartoruola  in  25  Scodelle. 

Secondo  le  tavole  edite  in  Roma  nel  1855  per  cura  del  Dicastero  del  Censo,  il  Sacco  colmo  ili  Ravenna  sarebbe  eguale  a 
Litri  174,1353.  od  il  Sacco  raso  a Litri  1(2,5273.  Il  Municipio  di  Ravenna  però  afferma  elio  i Socchi  da  grano,  misura  nuova, 
usati  all  epoca  dell’introduzione  del  sistema  metrico  decimale  erano  del  valore  metrico  sopra  indicato. 

11  Sacco  di  Xlfonsine  si  divido  in  2 Corbe, 
la  Corba  in  2 Slaia. 

10  Staio  o Menino  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Qunrtaroli, 

11  Quartarolo  in  8 Scodelle. 

Il  Rubbio  di  Cervia  si  divide  in  4 Stata, 

10  Staio  in  2 Mezze  Staia, 

11  Mozzo  Staio  in  5 Bernardo, 
la  Bemarda  in  12  Scodelle. 

La  Corba  di  Russi  si  divide  in  2 Stara  o Mozzini, 
lo  Staro  in  4 Ottavo  o Quartarolo, 

I Ottava  in  2 Mezze. 

Secondo  lo  tavole  edito  in  Roma  nel  1855  per  cura  del  Dicastero  del  Coeso  la  Corba  da  grano  di  Russi  sarebbe  equivalente 
a Litri  69,  H76;  ma  il  Municipio  afferma  ohe  la  Corba  da  grano  ultimamente  in  uso  era  una  inaura  identica  alla  Soma 
da  viro 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Barile  da  vino . 
Libbra  da  olio. 
Corba  da  vino 
Libbra  da  olio . 
Soma  da  vino.  . 
Fiola  da  olio  . . 
Soma  da  vino  . 
Libbra  da  olio. 


Ettolitri 

0,541400 

Litri 

0,380020 

Clini, tri 

6,707589 

uu 

0,394230 

Eliolite 

0,669057 

Lini 

1,1 20800 
Ettoliiri 

0,726335 

Litri 

0,399180 


Il  Barile  da  vino  di  Ravenna  si  divide  in  40  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Nelle  tavole  ufficiali  edito  in  Roma  nel  1855,  corrispondenti  in  questa  parte  alle  tavole  edite  in  Milano  noi  1803,  il  Barile  da 
vino  di  Ravenna  figura  eguale  a Litri  53,7713.  Il  Municipio  di  Ravenna  però  afferma  che  il  suo  DerHe  da  vino,  aH’epocn 
della  introduzione  del  sistema  metrico  decimale,  era  della  capaciti  di  Litri  54,14. 

La  Corba  da  vino  di  Alfonsino  ai  divide  in  5U  Boccali. 

La  Soma  da  vino  di  Cervia  si  divide  in  54  Boccali 
lai  Soma  da  vino  di  Russi  ai  divìde  in  tìU  Boccali. 

Le  misure  da  olio  si  dividono  in  Melò,  Terzi  e Quarti. 
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CIRCONDARIO  DI  FAENZA 


IHfUItR  METRICHE  . 

T1UWS 

DEMmlNA/iOSZ  in 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Conisi  dei.  Circondamio,  mono  \ Braccio  da  panno 


^ Braccio  da  panno 


Castel  Bolognese j Braccio  da  loia  . 

Piede 

Bbisichella Piede 

Riolo,  Bhisiguella Braccio 

RlOLO  . Pinita 


Bagna».»,  Cisoia  Vanesio,  Castel  del  i Braccio. 
Rio,  Fontana  Elice j p.  . 

l Braccio . 

Tossissaso 

I Piede  . . 


■airi 

0,638490 

JMro 

0,719743 

Id. 

0,479774 

Id. 

0,724735 

Id. 

0.643481 

LI. 

0,479771 

Id. 

0,505022 

Id. 

0,640039 

Id. 

0,483730 

Id. 

0,639330 

Id. 

0,439661 

Id. 

0,638490 

Id. 

0,439661 

Id. 

Braci  U 

1,560190 

1,389.180 

P...0 

2,084329 
io...  i* 

1,379815 

1,551046 

Pi.  J, 

2,084329 
1,9801 12 

Braccia 

1 ,502406 

Pilli 

4,067268 

Braccia 

1,564088 

Piedi 

2.274481 

Bracci* 

1,566196 

IMI 

2.274481 


Lo  Oracela  mercantili  li  dividono  in  12  Once. 

I Piedi  li  dividono  in  IO  Once. 

I.e  tavole  edite  nel  1850  in  Roma  per  cura  del  Dicastero  del  Renio  attribuiscono  al  Comune  di  Castel  Bolognese  un  Piedp 


tura,  ed  il  Piede  cubo. 


MISI  RE  DI  SUPERFICIE 


Faenza,  Solamelo,  Castel  Bolognese  . . . j 'l'ornatura 

Bagnaea,  Casou  Valsenio,  Castel  pel  | T , 
Rio,  Fontana  Elice,  Tossiunano  ....  i 

Beimgiiilla Cornatura 

Riolo  Cornatura 

La  Tornatura  si  divide  in  100  Tavole. 


Faenza,  Solaeoi.o,  Castel  Bolognesi 


Rio,  Tossignano,  Fontana  Elice. 


| Tornalura 

*r« 

23,018002 

Ellara 

loriuture 

4,344426 

| Cornatura 

<9,330164 

Id. 

5,473263  ! 

Cornatura 

25,504742 

Id. 

3,920844 

Tornalura  

23,399486 

Id. 

4,273598 

Brisugi  iella  sarebbe  di  Are  25,82417}  1. 

MISURE  DI  VOLUME 

Urto  cuLi 

Piedi»  culi! 

Piede  cubo  

0,1 10434 

Mclro  cubo 

9,053214 

Piede  cubo  

0,128804 

Id. 

7,7637(1 

Piede  cubo  

0,443190 

Id. 

8,834674 

[ Piede  cubo 

0,0849*7 

Id. 

14,706486  | 

Piede  cubo  è di  IU9U  Once  cube. 
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Pro* Mieta  «li  RAVENNA. 


Circeailarift  di  FA8RU. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Faenza,  Solanolo Corba 0,’ 

Beisigbella Corba 0,' 

Castel  Bolognese Corba 0,' 

Tossignano,  Fontana  Elice Corba 0,1 

Bagnaka.  Casola  Valsenio,  Castel  del  rj>rKa  n 

Ilio,  Hiolo ’ 


Ettolitri 

0,726335 

0,690581 

0,786118 

0,870194 


Ettolitro 

Iti. 

Id. 

Id. 


4,376776 
4,448056 
4,271 340 
4,440169 

4,452044 


La  Corba  di  Faenza  si  divido  in  2 Stala, 

Io  Staio  in  -4  Ottave. 

Secondo  lo  tavolo  1855  edito  in  lloma  a cura  dol  Dicastoro  del  Denso,  concordi  collo  tavolo  ilei  1803,  la  Corba  da  grano  di 
Faenza  olirebbe  di  Litri  69,9876.  Il  Municipio  però  ha  dichiarato  che  la  Corba  da  grauo  in  uso  era  eguale  alla  Soma  da  vino, 
e quindi  egizio  a Litri  72,6335.  In  Faenza  usavasi  anche  una  Cassetto  pari  a Litri  33,15. 

La  tiorba  di  Brisighella  si  divido  in  4 Cassclle. 

La  Corba  di  Castel  Bolognese  si  divide  in  2 Stato, 
lo  Staio  in  8 Quartiroli. 

La  Corba  di  Solatolo  è indicata  nello  tavole  del  1855  eguale  a Litri  73,0716,  ma  il  Municipio  ha  indicala  come  di  uso  localo 
la  tiorba  di  Faonza. 

La  tiorba  di  Tossignauo  si  divido  in  3 Staio. 

La  Corba  di  Bagnare  si  divide  in  2 Staiu, 
lo  Staio  in  4 Quartiroli. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Bagnaea,  Castel  del  Rio,  Casola  Val- 
semi), Riolo - 


Bagnaea,  Casula  Valsenio,  Castel  del 
Ilio,  Tossignano,  Fontana  Elice,  Riolo 


Soma  da  Tino 

' Ettolitri 

0,726335 

Ettolitro 

Soma  da  vino 

0.7U32S 

Id. 

Corba  da  vino 

0,785931 

Id. 

Corba  da  vino 

0,731750 

Id. 

Corba  da  vino 

0,746758 

Id. 

Libbra  da  olio 

Litri 

0,395330 

Litro 

Libbra  da  olio 

....!  0,396130 

Id. 

Libbra  da  olio 

0,399180 

Id. 

Some 

1,376776 

1,318938 

Certa 

4,272376 

4,366587 

4,339123 

Libbre 

2,529532 

2,524424 

2,505436 


La  Soma  da  vino  di  Faenza,  o le  Corbe  da  vino  di  Castel  Bolognese  o Bagnare  si  dividono  in  60  Boccali. 
La  Soma  da  vino  di  Brisighella,  o la  Corba  da  vino  di  Tossignano  si  dividono  in  50  Boccali. 

Lo  tavole  romane  del  1855  atlribuiscouo  al  Comune  di  Solatolo  una  Corba  «nodale  da  vino  eguale  a Litri  73 


Lo  tavole  romane  del  1855  attribuiscono  al  Comune  di  Solatolo  una  Corba  spedalo  da  vino  eguale  a Litri  73,0746,  ma  il  Mu- 
nicipio afferma  invece  che  si  usava  una  Corba  eguale  a quella  di  Faenza,  che  in  Solatolo  si  divideva  in  50  Boccali. 

Le  Libbre  da  olio  si  dividono  in  Metà,  Terzi,  Quarti. 


Faenza,  Brish.uella,  Castel  Bolognese.  . [ 

I Libbra 

Bagnara,  Casola  Valsenio,  Castel  del  .... 

Rio,  Riolo,  Fontana  Elice,  Tossignano  LlUDra 

Solarolo  Libbra 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi. 

I farmacisti  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 

FOncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  24  Grani. 


Libbra  mercantilo 

ClilUipnii.ni 

0,361851 

Chilogrammo 

1 Libbra  medicinale 

0,325665 

Id. 

Libbra  

0,362583 

Id. 

Libbra 

0,365373 

Id. 

Libbre 

9,763572 

3,070636 

2,757987 

2,736931 
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CIRCONDARIO  DI  LUCO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Li  no,  Cosskuck,  Massa  Lomb.vbda,  Sant'A- 
gata sol  Santkhno Bracci 

Luco Piede 


CuTIGNOLA i 

I Piede 

Consilici I Piede 

i Braccio 

Visionano ' . 

I Piede  

Massa  Lombarda,  Sant' Agata  sdì.  Santeuno  j Piede . 

Le  Braccia  mercantili  si  dividono  in  12  Once. 

I Piedi.  misure  architettoniche  ^d  agrimensori© , si  dividono  in  10  Once. 

In  doligliela  ed  in  Sant'Agata  del  San  terno  si  usa  pure  il  Braccio  di  Bologna. 
In  Pusiguano  si  usa  pure  un  Piede  da  legna  eguale  a Metri  0,411. 

II  Diede  di  Cot’gnola  da  quel  Municipio  è indicato  eguale  a Metri  0,476507. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Braccio 

Mrlri 

0,637973 

Meiro 

Piede 

0,410052 

Id. 

Braccio  da  tela 

0,716816 

ld. 

Braccio  da  lana  e seta  

0,636596 

Id. 

Piede 

0,430709 

Id. 

Braccio 

0,642104 

Id. 

Piede 

0,475123 

Id. 

Piede 

0,530980 

)d. 

Braccio 

0,644514 

Id. 

Piede  

0,516438 

Id. 

Piede 

0,438628 

Id. 

j Lcco  Tornalura . 

! Ragna  cavallo  Tornalura  . 

Co.nselice Tornalura . 

| Cotignoi.a Tornalura . 

, FusicnaNQ Tornalura. 

Massa  Lombarda,  Sast'Ac.ata  sul  Santeuno  Tornalura . 


Li  late 

0,168143 

0,185510 

0,281940 

0,225742 

0,266708 

0,192394 


La  'l'ornatura  ri  divide  in  tuo  Tavole, 
la  t avola  in  100  Piedi  quadrali. 

La  Tornalura  di  l'.otignola  e da  quel  Municipio  indicala  eguale  ad  Are  22,71 165. 

MISURE  1)1  VOLUME 


| Luco  Piede  cubo 

! Bagnacavai.lo Piede  cube 

1 Conselice  Piede  cubo 

] Cotignoi.a Piede  cubo 

Fumgnaho Piede  cubo 


Piede  cubo 

Blewi  i labi 

0,068947 

Metro  cubo 

Piede  cubo 

0,079901 

id. 

Piede  cubo 

0,149704 

Id. 

Piede  cubo 

0,107255 

Id. 

Piede  cuho 

0,137738 

Id. 

Piede  cubo 

0,084390 

Id. 

1,883310 

Braccia 

1,551556 

Pi.di 

1,936341 


Tivfitaiure 

5,947335 


Pieii  rullìi 

1 4, 50;i860 


Il  Piede  cubo  6 di  1000  Once  cube. 

In  fio  tignola  27  Piedi  cubi  fanno  una  Meda  o Catasta  por  la  legna  da  fuoco.  Il  Municipio  indica  il  Piede  cubo  ccualo  a Metri 
cubi  0,108236. 
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Provincia  di  RWENNA. 


Circondai  io  di  LI  CO. 


MISURE  LOCALI 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Lugo,  Bagnacavallo,  Cotignola,  Fusi-  ( „ 

l hscc® ' 


gnano,  Sant’àgata  SCI.  Santebno i ‘ 

Massi  Lombarda,  Conselick I Corba 


708010  EUotilro 


0,838110 


Sacua 

0,585475 

Coib* 

1,193156  1 


Il  Sacco  di  Lugo  si  divide  in  2 Corbe, 
la  Corba  in  2 Staia, 

10  Staio  in  4 Quarto, 

la  Quarta  in  2 Quartiroli, 

11  Quartirolo  in  8 Scodelle. 

La  Corba  di  Massa  Lombarda  si  divide  in  2 Stara, 

10  Staro  in  4 Quarti , 

11  Quarto  in  2 Quartiroli. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Lugo,  Cotignola,  Fusigsano,  Sant'Agata, 
Conselice,  Massa  Lombarda 

Bagnacavallo  

I.ONSELICe 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno 
Bagnacavallo  

Bagnacavallo 


Corba 

Ettolitri 

0,707589 

Ettolitro 

Corba 

0,849107 

LI, 

0,738219 

Jd. 

! Libbra  da  olio 

litri 

0,394230 

Litro 

| Libbra  da  olio 

0,395330 

Id. 

C..I» 

1,413250 

U77708 

1,318880 

L«  libre 

2,536590 

2,529532 


Le  Corbe  da  vino  di  Lugo  o Conselice  si  dividono  in  50  Boccali, 
il  fioccale  in  4 Foglietto. 

La  Corba  da  vino  di  Bauuaca  vallo  si  divide  in  48  Boccali - 
La  Corba  da  vino  in  Massa  Lombarda  si  divide  in  fio  Boccali. 

Le  Libbre  da  olio  si  dividono  in  Quarti  od  Ottavi. 

In  Bagnacavallo  si  usa  pure  la  misura  da  vino  di  Lugo. 


PESI 


Lugo,  Conselice,  Cotignola,  Fusignano, 
Massa  Lombarda,  Sant’Agata 

Bagnacavallo  


Cbl  legr*  itimi 

Chilogrammi! 

( Libbra  

0,360834 

. 1 Libbra  

0,36  ISSI 

id. 

Libbre 

2,771357 

2.7G3572 


i La  Libbra  si  divido  in  12  Once,  i 

| l'Oncia  in  8 Ottave. 

! In  Fusignano  si  usa  puro  la  Libbra  di  Ferrara. 
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PROVINCIA  DI  REGGIO  DI  CALABRIA 


CIRCONDARIO  DI  REGGIO  DI  CALABRIA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


f Tutti  i Comuni  del  Circondalo 


Tutti  i Court*  del  Circondario 


V.W.ORE 

In 

MUt'Nt.  »nmr.w 

nrvOMIN  AZIONE 

1 

1840. 

M.trì 

4,045503 

Metro 

0,464550 

Id. 

Alùiirr  abusive  anteriori  al  1840. 


\ Passo  . 
Ì Palmo  . 


imi 

2,109360 

0,263670 


f.a  Canna  legale  è di  10  Palmi. 

llPtalmo  legale  ai  divide  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  tu  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misure  anteriori  al  1840  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanao  una  Pertica. 

7 Palmi  Tanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  un  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrario  si  usavano  pure  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  7 Vt.  7 ’/«♦  8* 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Cme 

0, 1178000 

P.to.1 

3,780000 


0,474077 

P.ll.1 

3,794019 


Moggio 

1 l’almo  quadrato 

Are 

6,998684 

W'  ili 

0,009987 

Ara 

Metro  qnadr 

M«||U 

0.142884 

Palmi  qua  lauti 

li, 488400 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 

Palmo  quadralo 

Mctii  <(’i-ilr  -si 

0,069522 

Metro  quadr. 

Pai  ani  fjl  Jslfali 

4 4,383963 

Quattromila  di  Passi  quadrali 
256  ‘/t  di  Palmi  8 di  lato 

D'ir» 

9,114147 

Ettari 

QiUllK'.iialr 

8,764101 

Tomolo  di  570  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

0.450485 

ld. 

Tomoli 

3,901900 

Migliaio  di’ 25<)  Passi  quadrati 
di  P'aìmi  8 di  lato  

0,111435 

Id. 

Migliaia 

8,989977 
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Provincia  di  REGGIO  DI  CALABRIA. 


Circoidario  di  REGGIO  DI  CUIBBIA. 


I 

MISURE  LOCALI 

MI  SUB  E METRICHE 

C 0 M 1)  NI 

| 

II 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

M'tA'nu  «uihii.m*: 

DENOMINAZIONE 

▼aioue 

In 

Mi»u*r  UX  ILI 

Migliaio  di 275  Passi  quadrali 

Òj  22358 
0,:I67075 

8,172726 

Campo  ni  Calabria,  Villa  S.  Giovarvi  , 
Lannitello.  S.  Roberto,  Salice  Calabro 

Moggio  di  825  Passi  quadrali 

ld. 

Wng*»* 

2,724235  : 

Tumulala  di  800  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lato . . 

1 

0,355952 

lil. 

2,809367 

Tomolala  di  816  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lalo. . 

0,363071 

ld. 

2,754282 

Moggio  di  850  Passi  quadrali 

2,644 14 1 

0,378199 

ld. 

Tomolala  di  784  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lato.. 

0,3(8833 

ld. 

2,866702 

Tomolala  di  Passi  q,  816  */4 

0,363405 

ld. 

2,751753 

Tomolala  di  972  Passi  qua 
diali  di  Palmi  7 ’/,  di  lata 

Tomolata  di  Passi  q.  656 

0,292103 

0,1(3905 

ld 

3,423449 

Samdatei.lo 

Quallronaladi  256  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lalo . . 

ld. 

QujItrooaU  i 

8,779274 

Santo  Stefano,  .Motta,  Prllabo,  Calanna 

Tomolala  di  768  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lalo.. 

0,341714 

ld. 

Tomulale 

2,926425 

Quallronaladi  Passi  q.272  */4 

rj-nt 

0,121135 

ld. 

8,255259 

Tomolala  di  725  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lalo  . 

0,322581 

ld. 

3,099992 

Mwgfta 

2,971893 

di  Palmi  7 '/•  di  lalo  . . . 

0,336(86 

ld. 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 '/,  di  lalo  . . . 

0,351954 

ld. 

2,841277 

1 II  Moggio  Icg.ilo  agrario  si  compone  di  JOOOO  Palmi  quadrali. 

! 100  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1810,  6 di  61  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840 

Tutti  i Comuni  dm.  Circondario 

| Palmo  cubo 

Metri  cibi 

0,018545 

| Metro  cubo 

Palati  cubi 

54,010152 

Misure  a basivo  anteriori  al  4840. 

1 Tutti  i Comuni  del  Circondario 

| Palmo  cubo 

Mairi  cubi 

0,018331 

| Mclro  cubo 

1 Palmi  rubi 

54,552903 

1 Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  l’ti«u  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  o 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costi! mania  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco,  di  256  Palmi  cubi  abusivi,  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva, 
i Palmi  cubi  abusivi  9 '/«  fanno  la  Soma  per  l'arena,  che  si  divido  in  7 Cofani. 
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MISURE  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


COMUNI 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Afilli  ri  legali  secondo  la  Ugge  del  <840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario I Tomolo 


l/ùuri  o/msire  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario I Tomolo 


Eltolilri 

0,555451  Ettolitro 


Cuoio  ri 

0,553189  Ettolitro 


Il  Tomolo  legalo  wl  abusivo  si  divide  egualmente  in  24  Misure. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840 


Misure  abusive  anteriori  ni  1840. 


MUar«  da  sino. 


Reggio  di  Calabria.  S.  Alessio  m Aspro-  ' Salma  di  100  Quarlucci 
monte,  Melito  di  Posto  Salto,  Gallico  j Q„artuccio  di  Once  40. 

. . i Salma  di  168  Quarlucci 

Cahdeto,  Obti  (Borgata  di  Reggio) 

I Quarluccio  di  Oncc  40. 


Campo  di  Calabria,  Salice  Calabro,  Fio-  I Soma  di  4 28  Caraffe 

maba,  Villa  S.  Giotakni,  S.  Roberto,  [ 

Villa  S.  Giuseppe,  Rosali | Caraffa  di  un  Rotolo 

^ i Quartara  di  8 Quarlucci . 

I Quarluccio  di  Oncc  33  . . 

,,  i Barile  di  40  Quartucci  .. 

Scilla , I 

I Quarluccio  di  Once  40  . . 


Bagkara  Calaoba 


Barile  di  50  Caraffe  . 
Caraffa  di  un  Rotolo 


CaiAmiA  ) Salina  di  Quarlucci  101 

I Quarluccio  di  Once  40  . . 

, \ Salma  di  <04  Quarlucci.. 

Laoakadi j 

f Quarluccio  di  Oncc  40  . . 

„ \ Salma  di  1 03  Quarlucci . . 

Podargoni  

I Quarluccio  di  Oncc  40  . . 


rii. ili,. 

1,071473 

Lari 

1,071473 

Ettolitri 

4,800075 

Litri 

1.074473 

Ellnlitri 

4.4  42905 

Utri 

0,892894 

ftloitlri 

0,070717 

Litri 

0,883965 

Ettolitri 

0,428589 

Litri 

1,071473 

Ettolitri 

0,446447 

Litri 

0,892894 

Timi, tri 

1,085759 

Litri 

1,071473 

Ettolitri 

1.4  14332 

Litri 

4,074  473 

Dtolitrì 

1,125047 

Litri 

(,071473 


Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


Tomuii 

4,800338 


Tomoli 

(,807700 


Ettolitri 

Barili 

_ i Barile 

0,130250 

Ettolitro 

2,292262  li 

(«OlfUKl  DF.I.  ClRCONDUUO j 

Litri 

Carati*- 

1 Caraffa  di  Once  27,143  .... 

0,727084 

Litro 

1,375357  i 

Salme 

0,933294  | 

Querlari  t 

0,9.13294 

Salme 

0,555532 

Qmaiiuró 

0,933294 

Some 

0,874964 

C*  ralle 

1,119953 

Quarlarc 

4 4,1 40826 

Qtiartwci  i 

1,131266 

Barili 

2,333236 

0.913*94 

Dotili 

2,239907 

CiraSe 

1,119953 

Salme 

0,921014 

Qaaitimi 

0,933294 

Salme 

0,897399 

Qutrlnrri  i 

0,933294 

0,888852 

Qll.ll  lucri 

0,933294 
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Provincia  ili  REGGIO  1)1  CiLABR  IV 


Motta,  Pellaro. 


Bagaladi,  S.  Lorenzo 


i.arria  Ultra  Piuma  . 


MISURE  LOCALI 

■M 

valore 

DEftOMUUZIONE 

ID 

MIAI.  4L  M1.12M.IIK 

Ettolitri 

^ Salma  di  144  Qualiucci. . 

1,851506 

Litri 

1 Quorluccio  di  Once  48  . 

1 ,285788 

■Molari 

( Barile  di  00  Quarlucci 

0,771461 

Miri 

1 QnarUiceio  di  Once  48  . . 

1,285768 

Ettolitri 

| Salma  di  120  Qaartacci  ... 

1,542921 

Litri 

) Qaarlnccio  ili  Oiice  18  ... 

1,285768 

llloliiri 

4 Carico  di  96  Cannale.  . . 

1,02861  4 

litri 

1 Cannala  di  Once  40 

1,071473 

1 Quarlucrio  di  Once  72  .... 

1,928652 

LUllItllt 

i Carico  di  Ci  Cannate  .... 

0,822891 

Litri 

1 Cannala  di  Qnce  48 

1,285768 

| Cannata  di  Once  48 

1,285768 

EUolilr» 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Lilro 

hi. 

Ettolitro 

Lilro 

lil. 


Salinr 

0,540101 

Quarturn 

0,777745 

■affli 

1. 296242 

Quintil  i i 

0,777745 

Cilwe 

0,648124 

Qua  ri  neri 

0,777745 

CftifcM 
0,97  21  Kì 

Ci  linai* 

0,935194 

Qimlttcìl 

0,518197 

tonchi 

1 .21 5227 

Caunlc 

0,777745 

0,777745 


Reggio  di  Calabria,  Motta,  Podabconi, 
Cardf.to,  Pellaio,  Sambateli.0,  San 
Lorenzo,  Merito  di  Porto  Salvo 


Campo  di  Calabria,  Cannitello,  Catona, 
Fiumara,  Salice  Calabro 


Villa  San  Giovanni  . 
S.  Roberto 


Rosali,  Villa  S.  Giuseppe. 
Santo  Stefano 


Cordofoni,  Rocbudi  , Rocciforte  del 
Greco 

Fossato  di  Calabria  Ultra  Prima 

Bagaladi 


Cafiso  di  Rotoli  16,2,  pari  a 
Chilogr.  1 4,134 

Ettolitri 

0,158045 

Ettolitro 

Cafiso  di  Rotoli  18,  pari  a 
chilogr.  16,038  

0,175606 

Id. 

Caliso  tli  Rotoli  12,96,  pari 
a Chilogr.  1 1 .517 

0,126436 

td. 

Cafiso  di  Rotoli  12,78,  pari 
a Chilogr.  11,387  

0,(24680 

Id. 

Cannata  di  Rotoli  3.55,  pari 
a Chilogr  3,163  

Litri 

3,463334 

Litro 

Cafiso  di  Rotoli  21 , pari  a 
Chilogr.  18.711 

Ululi  tri 

0,204873 

ettolitro 

Cafiso  di  Rotoli  12,699,  pari 
a Chilogr.  11,315 

0,123890 

Id. 

\ Cafiso  di  Rotoli  18,9,  pari  a 
j Chilogr.  16,840  

0,184386 

Id. 

Cafiso  di  Rololi  (0,6,  pari  a 
Chilogr.  11,227  

0,<2292i 

Id. 

Cafiso  di  Rololi  19,08,  pari 
a Chilogr.  17,000  

0, 186142 

Id. 

\ Cannala  di  Rololi  1,44,  pari 
1 a Chilogr.  1,283  

litri 

1,404845 

Lilro 

Cafiso  di  Rotoli  20,88,  pari  a 
Chilogr.  18,60  4 

Ettolitri 

0,203703 

Ettolitro 

Cafiso  di  Rololi  17,28,  pari 
a Chilogr.  15,396  

0,168581 

!d. 

Quartuccio  di  ltoluli  1,92, 
pari  a Chilogr.  1,711  .... 

litri 

1,873127 

Litro 

Cali  il 

6,327308 


5,694577 

7,909135 

8,020531 

Cannalo 

0,288739 

Glifi 

4,881066 

8,071690 


8,135110 

5,372243 

Carnute 

0,71(822 

Cairn 

4,909118 

5,931851 

QlWlU.C, 

9,533867 
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niittifcri*  di  REGftIO  DI  CAl  IMI  L 


m 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRiCUR 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

In 

NlM*R 

DI.  NOMINAZIONE 

mm 

11  Barile  legale  ai  divide  in  CO  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

I posi  indicati  por  lo  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  elio  dovevano  contenere,  e non  servono  che  di 
nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  per  le  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  devo  in  osso  contenersi,  giacché  nel  sistema  me- 
trico napoli  Lino  l'olio  si  misurava  a poso  e non  a capacità. 

PESI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


1 Rotolo 

ChilofniDinl 

0,890997 

Chilogrammo 

( Libbra  

0, 380759 

ld. 

Rotoli 

4,422338 


Libbra 


3,447605 


Secondo  la  legge  del  1840  il  Botolo  è di  Once  33  ’|*  « *•  divide  in  1000  Trappesi. 

100  Botoli  tanno  il  Cantaro. 

| La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 

I l’Oncia  in  30  Trappoli. 

I Secondo  l’uso  anteriore  ol  I8t0  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

I Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  T rasposo  in  20  Acini, 
j I gioiellieri  dividono  I Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
i il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

! I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
j la  Dramma  In  3 Scr'ooli, 

lo  Scrupolo  in  2 Oboli , 
l’Obolo  in  10  Acini  o urani. 

Dramme  1 V*  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  nn  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  poso  da  lana. 

Si  usavano  pure  Botoli  speciali  di  Once  40  e di  Once  50. 
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CIRCONDARIO  DI  GERACE 


Timi  i Contrai  bel  Circondario 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


t Canna « . . 

Metri 

2,645503 

Metro 

| Palmo 

0,564550 

hi. 

‘'mtsooo 

Palmi 

3,780000 


Misure  ab  usi  re  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondar. o 


U Canna  legala  à di  IO  Palmi. 

Il  Palmo  legale  ni  divide  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Contesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi, 


Metri 

2.109300 

0.263670 


700  Canno  legali  fanno  il  Minilo  tonale. 

Per  Io  misure. anteriori  al  !84it  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi. 


'0,474077 

Po  Imi 

3,792619 


il  Palmo  in  12  Once, 

I Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  pure  no  divorili  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4 , 4 *|.,  5,  5 '/*>  6,325,  7 •/•» 
? »/a,  8,  9.  10. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 


Moggio  

Palmo  quadralo . 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  quadralo 

dense  e Tomolata  di  900  Passi  qua- 

drali di  Palmi  6.325  di  lato 

i Tomolata  di  806  ’/»  Passi 
| quadrali  di  Palmi  8 di  lalo 
Gkrick,  SantTurio  del  Jomo,  Caiiolo.  . - 

Tomolata  di  400  Passi  qua- 
drali di  Palmi  9 di  lalo  . .. 


Ciiiinà,  Caraffa  del  Bianco,  Ardore  . 


*6,998684  Ara  "u.UiSSi 

Metri  qu  Mirri!  Palmi  quadrali 

0,069987  Metro  quadr.  1 4.58*400 


Metri  quadrati 

0,069522  Metro  quadr. 

Elitre 

0,250279  Eltara 


Tomolata  ili  400  Passi  qua-  1 
drali  di  Palmi  9 di  lalo  . . . ) 

Tomolata  di  2756  '/.  Passi  1 
quadrali  di  Palmi  4 di  lalo  I 

Tomolo  di  900  Passi  quadrali  ! 
di  Palmi  7 di  lalo  ..... .ì 

Tomolo  di  5500  Passi  quadr.  I 
di  Palmi  4 '/»  di  lalo .. . • ) 


0,555551 


0,306591 


Palali  ipildnli 

(4,383963 

Tooialil# 

3,995545 


4,419195 
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Provincia  di  REGGIO  Di  CA'ABRU. 


CirtoDiIario  di  GER1CE. 


Sidebno  Marina,  Grottrria , Svignano, 
Siilo,  Gioiosa  Jokica,  Magione,  Cai- 
lonla,  Placanica,  Bitongi.  Monestebaci, 
BbaNCALEONE,  PaZZANO,  lì'  'VALIMI  Feb- 

buzzano  , Casignana 

Hor.CM.LA  Ionica 


Giace.  Caeeei,  Benestabe 


Moggio  di  900  Passi  quadrati  : 
di  Palmi  7 ’L  di  lato  ....  I eh»™ 
t 0.3 

Vignale  di  1600  Passi  qua-  l 
•irati  di  Palmi  6 '/•  di  lato  1 


Tomolata  di  79*  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  iato  . . . 

Moggio  di  700  Passi  qua 
arali  di  Palmi  7 dilato  0,351954 


0,336486 


0.35*392 


Bianco.  ».  Agata  del  Bianco 


Puecacobc.  S I.uca,  Sbuzzano  Zeffibio, 
; Staiti,  Palizzi 


Maggio  di  6*5  Passi  quadr 
di  Palmi  8 di  lato 


Maggio  di  1600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  5 di  lato  . . . 

Tomolo  di  100  Passi  quadrali 
di  Palmi  10  di  lalo 


Tomolata  di  441  Passi  <■ 
Canne  quadrate  di  Palmi 
8 di  lalo 

Tomolnla  di  3600  Palmi  qua- 
drali   


0,278087 


0,196*19 


2,50*787 


MI8CRE  METRICHE 

VALORE 

DENOMINAZIONE  la 

J*Ml  UH  BOTILI 


Moggia 

2,971893 


3,595991 


fomublp 

5,09<»J59 


0,399555 


II  Moscio  localo  agrario  fc  di  10000  Palmi  quadrali. 

I0U  Palmi  quadrati  legali  fanno  In  Canna  quadrata  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  184U  ò di  Gl  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  serontl <>  ht  legge  del  1840. 


I Tutti  i Comuni  i»f.l  Circondario I Palmo  cullo 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Metri  rubi 

. 0,018515  I Metro  cullo 


Misure  abusive  an  ter  io  ri  al  I R 40. 


S^lri  ri. t>l  I 

0,018331  Melro  cubo 


Plinti  «ubi 

54,01015* 


P4IMÌ  culli 

51,552903 


H Secondo  la  logge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba  legalo. 

il  Secondo  l'uso" anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  In  Pertica  cuba,  n ,M?  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
1 La  Canna  di  costumanza  por  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  ridia  abusiva. 

1 La  Canna  por  la  legna  da  fuoco,  di  256  Palmi  cobi  abusivi,  equivale  a mozza  Canna  cuba  .abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 ’/,  fanno  la  Soma  per  l’arena,  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo 


Ettolitri 

0,555451 


| -fondi 

Ltlolilro  4,800338 


Misure  almsire  anteriori  al  4840. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario I Tomolo 


EUuRiri  I 
0,553189  I Ettolitro 


11  Tomolo,  legale  e l'abusivo  si  dividono  in  24  Misuro. 


Temoli 

1,807700 
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Provincia  di  RKC.f.lO  !>l  CALABRIA. 


Circondali»  di  CECACE. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


i 


l>l.\OVHV\/|o\E 


MISURE  METRICHE 


Din  ohi  n a /ione 


NUlAE  LUC ALI 


I 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  telali  secondo  la  legar  del  1840. 


Turn  i Comuni  dei.  Circondario 


Gerace 

Antonimina 

Camini 

Canolo,  Agkana 

CllllNÀ 

Sant'Ii.ario  del  Jonio 

Stionano,  S ideano  Marina,  S.  Giovanni 
di  Gerace.  Martonk,  Gioiosa  Ionica, 
Mammola,  Placanica 

Grotteeia 

Cauloma 


Roccella  Jonica  . 


Camini  , Stilo  . 


Monésteraci. 


Ardori  - 


Benestare.  Cakeri.  Phecacohe 


i Barile 

Ettolitri 

0,4  '6250 

Ettolitro 

Barili 

2.292262 

1 C a rafia  di  Once  37,443  .... 

Litri 

0,727084 

Litro 

Ctlett' 

4,375357 

Misure  abusive  <i nteriari  al  184 

Misure  da  via*. 

^ Salma  di  256  Misure 

1. 

Ettolitri 

1,097189 

KUolilro 

Salai* 

0,911420 

1 Misura  di  Once  16 

Liln 

0,4  28589 

Litro 

Miinre 

2,333236 

\ Mezzanella  di  6 Cannale  . . . 

BtlaltW 

0,070717 

Ellolilro 

M’ Il.ucllr 

14, 140826 

r Cannala  d’Once  44 

UUi 

4,178620 

Litro 

Conuite 

0.848450 

I Cannala  d’Once  90 . 

2,410815 

LI 

0,414798 

1 

i Salma  di  128  Cannate 

Elioliti  • 

1,097188 

Ettolitro 

Salme 

0,911420 

} Cannala  d'Once  32 

Lini 

0.857179 

Li  Irò 

Cali  alle 

1,166618 

1 Salma  di  208  Quarlucci . . . . 

Ettolitri 

2,674397 

Ettolitro 

Salme 

0,373910 

1 Quarluecio  d'Once  48 

Litri 

1,285768 

Litro 

Qiailuc.  • 

0,777745 

i M-z/anolla  di  4 Quarlucci. . . 
1 Quarluecio  d'Once  IR 

Etiolitri 

0,051431 

Kllolilro 

M'  * lattici*!* 

19,443635 

Litri 

1,283768 

Litro 

Quartale*  i 

0,777745 

1 Salma  di  i 28  Cannale  ...  . 

Ettolitri 

2,037228 

Kllolilro 

Salme 

0,486091 

\ Cannala  d'Once  60 

Litri 

1,607210 

Litro 

Coniate 

0,622196 

i Salma  di  128  Quarlucci. ... 

Ettolitri 

1,645783 

Ellolitro 

Saldir 

0,6076 1 4 

( Quarluecio  di  Once  48  .... 

Litri 

1,285768 

Li  Irò 

Qmrtacri 

0,777745  I 

\ Barile  di  20  Cannale 

Ettolitri 

0,321442 

Kllolilro 

Barili 

3,110982  ! 

r Cannala  d’Once  60 

Litri 

1,607210 

Litro 

Cim  mio  j 

0,642196  ! 

1 Mezzanella  di  4 Cannate  . . . 

6,428839 

Id. 

Me»  uiir  l;  ,•  | 

0,155549 

( Cannala  d’Once  60 

1,8072(0 

Id. 

Cannule 

0,622196 

i Salma  di  4 44  Cannale 

Ettolitri 

2,314382 

Ellolitro 

Salme 

0,432081 

1 Cannala  d’Once  60 

litri 

4,607210 

Litro 

Cannate 

0,622196 

I Fusto  di  2 Cannate. 

4,571536 

Id. 

Fwiti 

0,388873  ! 

< Cannata  d’Once  48 

1,285768 

Id. 

Cannate 

0.777745  ; 

1 Caraffa  di  Once  27,33 

0,732173 

Id 

UrilTe 

4,365797 

1 Salma  di  512  Quarlucci.... 

Ettolitri 

2,674397 

Ettolitro 

Salme 

0,373916 

1 Quarluecio  d'Once  19  ■/,. . . 

Litri 

0,522343 

Litro 

Qttarluori  1 

1,914450 

\ Barile  di  32  Caraffe 

Elt-itili! 

0,485726 

Ettolitro 

Bauli 

3,499854 

1 Cara  Ila  di  un  Rotolo. ...  . . 

Litri 

0,892894 

Litro 

Carati» 

I,  Il  9953 j 
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l’roriucia  di  REGGIO  IH  CALABRIA. 


Circondarla  di  CERICI! 


Busco,  Casuinana. 


Cium  Dei.  Busco  . 


S,  Aiuti  dei.  Busco . 


Quurlara  di  16  Qiiartucci. . . 

Quartuccio  d'Oncc  30 

Barile  di  32  Caraffe 

Caraffa  di  Once  36 

Soma  di  236  Caraffe 

Caraffa  di  un  Rotula 


S.  Luca Caraffa  di  Once  30 

Salma  di  120  Cannate 


Beancaleone . 


Bbczzino  Zernaio,  Staiti,  Fees virano. 


) Cannata  d'once  48 

i Quartara  di  8 Cannate  .... 
I Cannala  di  Once  18  


Barile  di  32  Caraffe  . 
Caraffa  di  Once  48. 


Quartara  di  16  Qunrtucci. .. 
Quarluceio  d’once  27,25. . . . 


Geatce,  Antonimia 


Canolo,  àosisa,  Stilo,  Bivosgi,  Ruce, 
Stimano,  Sideb.no  Munsi,  S.  (ìiovansi 
di  G brace  


Grottebu,  MiRtosf.  , Gioiosa  Ionici 


lliaure  dit  olio. 


Cnlim  di  Rotoli  12,13,  pari  a 
Cliilogr.  1 0,826 

Calisn  di  Rotoli  16,38,  pari 
a Chilogr.  14,595 

Caffso  di  Rotoli  41,88.  pari 
a Chilogr.  40,585  

Calisi)  di  Rotoli  12,  pari  a 
Chilogr.  40,692 

Caffso  di  Rotoli  43  d'Oncr  fi, 
pari  a Chilogr.  (4,7t:t... 

fatisi)  di  Rotoli  16,2,  pari  a 
Chilogr.  14,434  


Placanica,  Rrincai.eone.  Palizzi,  Bnnz- 
zamo  Zernaio,  Ferbuuano 

Roccella  Josica,  Mammola,  Cibala  del 
Bianco 


.Mosesteeaci,  Camini,  Pazzasd. 


Caffso  di  Rotoli  14,4,  pari  a 
Chilogr.  1 2,830  

Cannala  di  Rotoli  1,44,  pari 
a Chilogr.  1,283  

Caffso  di  Kololi  18,  pan  a 
Chilogr.  16,038  

Litra  d'Olice  420,  ossia  Rotoli 
3,6,  pari  a Chilogr.  3,208 

Caffso  di  Rotoli  41,52,  pari 
a Chilogr.  40,261 


Caffso  di  Rotoli  23,76,  pari 
a Chilogr.  21.170 


Klliililro 

Litro 


UlllllH 

0,428577 

Litri 

0,803605 

riu.uu, 

0,308584 

LAS 

0,964326 

Ettolitri 

2,285809 

Uni 

0,892894 

0,803605 

Ettolitri 

1,542921 

Litri 

4.285768 

Ettolitri 
0,102861 
Li)  fi 

1 .285768 

ElluJHri 

0.44  4446 

Litri 

4.285768 

El  u, Siri 

0,146791 

Lllri 

0,729941 


dlsElli 

0, 118534  ettolitro 


0,159804 


0,115900  Id. 


0,1  4 7070 


0,128582 


0,158045 


1,404845  Litro 

Elisili, i 

0,475606  Ettolitro 

Uri 

3,5424  43  Litro 

Ettolitri 

0,14  2388  Ettolitro 


0,231799  Id. 


Quarlaro 

0,777745 

Quartui  ri 

1,214393 

Barili 

3,240606 

Cstsir. 

4,036994 

{tuli** 

0,437482 

Cinirc 

4,419953 

1,244393 


Carni 

8,436411 


Digitized  by  Google 


fili 


Provincia  di  REGGIO  DI  CALABRIA. 


Circondario  di  liERACi. 


Secondo  la  loppe  del  1840  il  Rotolo  è di  Once  33  '/«  © si  di\ide  in  1000  frapposi. 

100  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  frapposi. 

Secondo  l'uso  anteriore  alla  loppe  del  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  frapposi , il  Trappeso  in  2u  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Greno  in  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 •/*  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Desina,  poso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  de' luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  e 36. 
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CIRCONDARIO  DI  PALME 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

VAIARE 

10 

muuu  nrri.ii.iis 

DENOMINAZIONE 

vai. ore 

la 

MtSL'HC  LOCALI 

"1 

1 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Misure  legati  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Canna 

Palmi» 


Moiri 

2,615503  Metro 

0,264550  Id. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Catone 

0,378000 


Paluii 


3,780000 


Titti  i Comuni  di  l Circondario 


Canna 

Palmo 


Sidri 

2,109360 

Metro 

0,263670 

Id. 

Ornile 

0,474770 


Palai! 


3,792619 


I.a  Canna  legala  è di  IO  Palmi  legali. 

Il  Palmo  legalo  ai  divide  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi  . 
i!  Centesimo  in  IO  Millesimi. 

700  Canno  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misure  anteriori  al  184u  la  Canna  .illusiva  ai  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  1?  Once, 

POncia  in  5 Minuti. 

IO  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catone  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delle  misuro  agrarie  si  usavano  anello  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  1,  1 4 */•»  5,  5 '/■.  6,  7 'L. 

7 Vi»  8»  9,  IO,  12, 


MISI  HE  DI  SUPERFICIE 


Misure  legati  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


j Moggio 

I Palino  quadralo. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondati  io  . 


Palme,  Gioia  Tauro,  Seminar»,  Hosarno.  . 


| Palmo  quadralo 

Vigna  di  1600  Passi  quadrali 
di  Palmi  4 '/a  <li  mo.  . . . 

Orto  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  6 di  lato 


Tumulala  di  506  '/*  Passi 
i quadrali  di  Palmi  8 di  lato 

I Tomolata  di  400  Passi  qua 
\ drati  di  Palmi  9 di  lato.. 

I Tomolo  di  900  Passi  quadrali 
l di  Palmi  7 di  lato 

MeucuccA Tomolata  di  2756  Pmj 


Tomolo  di  2500  Passi  quadr. 
di  Palmi  4 */,  di  lato.  . . . 


Ar# 

6,998684 

Malli  ipiaitu'ti 

0,069987 

0. 

Ara 

Metro  quadr. 

Uriti  quadrati 

0,069522 

.Metro  quadr 

EH... 

> 0,225251 

Kllara 

( o,ioes9i 

Id. 

Moggi* 

0.142884 

ballili  quatti  ali 

14,288400 


Pattili  fiaRnrtl 
< 4,383063 


Vi, a, 

4,139495 


Tomoli 

3,261670 
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Provincia  di  REGGIO  DI  CALABRIA. 


lirnuHam  di  Fili1?. 


•iiu 


JIISlIì  E LOCALI 

MISERE  METRICHE 

C 0 M l;  N I 

DF.XOMJMAZIOXE 

VALORE 

NIM  ftK  NKTNICM* 

DC(o»i>'AZ]on: 

VALORE 

in 

MIU  RII  LOCALI 

Tumulai»  di  1250  Passi  qua- 
drali di  Palmi  5 di  lato. . 

*0*217256 

Ettaro 

4,602863 

Limp.wA  m Borili  o 

Tomolata  di  750  Passi  qua- 
drati di  Palmi  5 di  lato. . 

Moggio  di  G25  Passi  qua 
drali  di  Palmi  8 di  lato. 

0,130351 

1 

Id. 

7,67 1 A 47 

Garidà.  S.  Pier  Fedeli 

! 

Moggio  di  1600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  5 di  lato.. 

Tomolo  di  400  Passi  quadrati 
di  Palmi  10  di  lato 

0,  *78087 

Ili. 

3,595991 

DERRATA 

Moggiu  ili  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 '/,  di  lato  . . . 

Vignaio  di  1600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 '/,  di  lato 

0,336486 

Id. 

2,971893 

Aioli,  0»ut»o,  Cinqueehundi , UirroKE, 
MaROPaTI,  l'OLISTINA,  Riuicom,  S.  Gli)»- 
cio  SloncETO,  Scino,  Iati  inoli,  Radi- 
CfcNA,  Molocbio,  Tf BRANOVA  Saipo  Mi- 
Nl'LIO,  Trisilico,  Oppino  Mamertina , 1 
Vakapodio,  S.  Costina  d’Aspuomonte, 
Cittanova  

Tomolata  dì  441  Passi  qua- 
drati di  Palmi  8 di  lato. . . 

Tomolata  di  784  Passi  qua- 
drali di  Palmi  6 di  lato . . 

0,1962)9 

ld. 

Il  molato 

5,096359 

Casoleto,  S.  Peocopio 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 '/,  di  lato  .... 

Moggio  di  729  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

0,324361 

Id. 

Mo**U 

3,082983 

Casoleto,  S.  Peocopio.  Sinopoli,  Pepa-  ( 
voli,  Paeacorio,  S.  Kueenia 

Giornata  di  600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  8 di  lato... 

Tomolo  ili  266  */,  Passi  qua- 
drali di  Palmi  1 2 di  iato. . 

0,266964 

Id. 

C «orti tir 

3.745824 

Il  Moggio  legale  agrario  è di  luOuO  Palmi  quadrati. 

UH)  palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  Quadrata  legale. 

I La  Canna  quadrati  abusiva  anteriore  al  1810  è di  64  Palmi  quadrati. 
1 

MISURE  DI  VOLUME 

.Visure  t t^jnl i seconda  la  legge  del  1640. 

Tutti  i Coiii  ni  dei.  Ciecondakio 

Palmo  cubo 

M*tM  cubi 

0,018515 

Metro  cubo 

Mai  colli 

54,010152 

1 Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Comuni  i»ll  Circondario 

Pillino  cubo 

Hrtrl  cubi 

0,01833) 

Metro  cubo 

Calmi  cubi 

54,352903 

Secondo  la  legge  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  Buso  anteriore  al  I8V»  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco,  dì  S;i6  Palmi  cubi  abusivi,  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '1,  fanno  la  Soma  per  1 arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 
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MISI  RE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  Ugge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  dil  Cibcondauo. 


| Tomolo | 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo . 


Ettolitri  l 

0,555451  I Ettolitro 


Etto  IR  li 

0,553189  Ettolitro 


11  Tomolo  togato  ad  abutivo  ai  dividono  in  24  Misuro. 

MISERE  DI  CAPACITÀ  PEI  I.IQDIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


J Barile 

ì Caraffa  di  Once  27,143. 


EttoliUi 

0,430250  Ettolitro 

Litri 

0,727084  Litro 


Misure  abusive  anteriori  al  1810. 

Kiisrt  Un  (iuo. 


Gioii  Timo 


Mp.Licrr.ci . 


C.ridà,  S.  Pipi  Fedp.le,  Gii.itro  . 


iuo,  Pf.divoi.1. 


S.  Giorgio  Morgeto,  Cisouepromii. 


T™»»M38 


ToUKlII 

1,807700 


i Barile  di  128  Cannate 

Ettolitri 

1,028614 

Ettolitro 

1 Cannata  d'Onee  30 

Uiri 

0,803605 

Litro 

i Salma  di  200  Quartucci .... 

Ettolitri 

3,214419 

Ettolitro 

) Quartuccio  d'once  60 

Ulti 

1,607210 

Litro 

i Salma  eli  141  Quartucci. . . . 

Ettolitri 

1,388629 

Eliolilro 

1 Quarlnccio  d'Onee  36 

Litri 

0,964326 

Li  Irò 

V Salma  di  64  Cannale 

Ettolitri 

1,097188 

Eliolilro 

1 Cannala  d’once  64  ........ 

litri 

1,714357 

Litro 

t Salma  di  1 28  Cannate 

Ettolitri 

2.057228 

Ettolitro 

1 Cannala  d'Onee  60 

Litri 

1,607210 

Lilro 

1 Salma  di  128  Q«arlucci. . . . 

Eliditi  ti 

1,645783 

Ettolitro 

! Quartuccio  di  Once  48 

Litri 

1,285768 

Litro 

t Salma  di  128  Quartucci. 

Ettolitri 

3,201566 

Ettolitro 

1 Quartuccio  d’Onee  90 

Litri 

2,571536 

Eilro 

1 Barile  di  32  Caraffe 

Ettolitri 

0,205723 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  24 

Litri 

0,642884 

l.ilro 

i Salma  di  128  Quartucci.... 

Ettolitri 

2.7  42971 

Eliolilro 

1 Quartuccio  d’Onee  80 

Litri 

2.112946 

Litro 

i Barile  di  30  Cannate 

Ettolitri 

0,383730 

Ettolitro 

J 

) Cannala  d'Onee  48 

Ulti 

1,283768 

Miro 

Diri  . 

2,292202 

(■ili 

1,375357 


Bacili 

0,972182 

CmdiIr 

1,241393 

Mm 

0,311098 

Quarlucci 

0,622190 

Baiala 

0.720135 

QlllltUCri 

1,030994 

Salme 

0.911420 

Camme 

0,383309 

Salme 

0,480091 

Cannile 

0,622196 

Salme 

0,607614 

Quart  urei 

0,777745 

Siime 

0,303807 

QiiartuCi  i 

0,388873 

Btnli 

4,860909 

CaralTa 

1,355491 

Salme 

0,364568 

Quarlucct 

0,166647 

Barili 

2,592485 

Cannale 

0,777745 
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- Proviaria  41  REGGIO  DI  CALABRIA.  Ciruodim  di  UHI 


1 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

. 

DEAOM1NAAIONE 

DEAOMINA7JONE 

VALGHE  1 

la 

«uar  locali 

1-  

Klloljlri 

Salme 

Terranova  Sappu  Mimliu 

Salma  di  436  Qaartucci 

1,748644 

141  ri 

Ettolitro 

0,571872 

Qiiariu«*i 

Quarluccio  d'Onre  *8 

1,285768 

KAtulllvt 

Litro 

0,777745 

Barili 

Ofpido  Mamertira,  Tinsi  Lieo,  Varapodio  J 

Barile  di  SO  Cannale 

0,353586 

L4U< 

Ettolitro 

2,838165 

Cinti»!* 

Cannala  d Once  66 

1,767931 

Divellili 

Litro 

0.565633 

Barili 

S.  Cristi»*  d' Aspromonte ! 

Barile  di  3S  Caraffe 

0,411446 

144  ri 

Ettolitro 

2,430454 

Caraflr 

Caraffa  di  Once  48 

1,285768 

niouiri 

Litro 

0,777745 

Barili 

Casoleto,  S.  Piocopio,  Sinopoli j 

Barile  di  G4  Quarlucci 

0,411446 

Litri 

Ettolitro 

2,430454 

y w*ri  lacci 

Quarluccio  d'Once  44 

0.644884 

Etlolilrl 

Litro 

1,555*91 

Carie  Ih 

Cittanova  J 

Carico  di  96  Cannale  

4,048614 

E*tn 

Ettolitro 

0,972482 

Cai.  o.l.' 

Cannata  d'Once  40 

Minare  da  olì». 

1,074  473 

Litro 

0,933294 

Palme,  Seminare 

Catiso  di  Rotoli  13,9,  pari  a 

ElloJjtri 

Gioia  Tauro 

Chilogr.  4 1.494  

Bolle  di  Rotoli  454  ’/„  pari 

0,1 45851 

Ettolitro 

7,9*5922 

Bulli 

Melicoccà 

a Chilogr.  405, 107  

Catiso  di  Rotoli  40,8,  pari 

4,435669 

ld. 

0,225445 

Cairi 

1 

Candidoni.  Laurf.ana  oi  Borello,  Hosawio. 

a Chilogr.  0.6S3 

Catiso  di  Uololi  (7.38,  pari 

0,105363 

Id. 

9.490962 

| Serrata 

Caridà,  (ìipfone,  S.  Pie»  Fedele 

a Chilogr.  1 5,396 

Calisi»  di  Rotoli  16,3,  pari  a 

0,168581 

Id. 

5,931851 

Feroleto,  Anoia,  Marinati,  Radicela... 

Chilogr.  1 4,434  

Calìio  di  Rotoli  18,  pari  a 

0,158045 

Id. 

6,327308 

ClNQUEPROMDI 

Chilogr.  16,038 

Slaio  di  Rotoli  17 ‘/**  pari 

0,175606 

Id. 

5,694577 

a Chilogr.  15,444 

0,169104 

Id. 

5,943599 

1 Gai. atro 

Lìtra  di  Rotoli  2,  73,  pari  a 

| 

Chilogr.  2,433 

4,663353 

Litro 

0,375467 

l Polisti»»,  Ritiiconi,  S.  Gio»gio  Morgeto, 

Bolle  di  Rotoli  450,  pari  a 

Chilogr.  400  949  , . 

4,390142 

Ettolitro 

0,227783 

! Terranova  Saffo  Min  uno 

Cafìso  di  Rotoli  13,2,  pari 

Molociiio  , Cittanova 

a Chilogrammi  11,761  ... 
Cafìso  di  Rotoli  14,1,  pari  a 

0,128777 

id. 

7,765332 

Chilogr.  4S.563  

Cafìso  di  Rotoli  23,53,  pari 
a Chilogr.  20,965  

Cafìso  di  Rotoli  21,6,  pari  a 

0,137558 

■a. 

7,269673 

l 

S.  Cristina  d’ Aspromonte,  Scido,  Feda- 

0,229556 

li. 

4,356243 

0,410727 

ld. 

4,745481  : 

1 'Frisi Lieo  

Calisi)  di  Rotoli  S4.S4.  pari 

Casoleto,  S Peocopio,  Sinopoli 

a Chilogrammi  21,598. . . . 
Cafìso  di  Rotoli  19,08,  pari  a 

0,236484 

Id. 

4,228616 

Chilogrammi  47,000  

0,186144 

ld. 

5,374443 

Digitized  by  Google 
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Premuoia  di  REGGIO  DI  CALABRIA.  Circonfcri»  di  PAUL 


r 

COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 
■ 151'HR  LOCALI 

Paiacouo 

Litra  di  Rotoli  4,32,  pari  a 

Lini 

Litfc 

Chilogrammi  3,849  

4,214536 

Lilro 

0,237274 

S.  Eufemia 

Caligo  di  Rotoli  9,54,  pari  a 

Caft»i 

Chilogrammi  8,500 

9,30710» 

ld. 

0,107445 

Il  Barilo  lentie  si  divide  in  fio  Caraffa. 

12  Barili  fanno  una  Botto. 

I pesi  indicati  pur  lo  misure  do  vino  sono  quelli  del  veturae  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  « non  servono  che 
di  nomenclatura  u istintiva. 

I pesi  indicati  por  lo  misure  da  olio  sono  quelli  dol  volume  di  olio  che  deve  inresse  contenessi,  giaochò  noi  sistema  me- 
trico napolitano  l'olio  si  misurava  a poso  e non^a  capacità. 

PESI 


i Rotolo 

limi  t Comuni  dei.  Cibcondaiuo 

f Libbra 


Secondo  la  legge  del  1840  il  Rotolo  A di  Once  33  '/»  e si  divido  in  mille  Trappoli. 

iUO  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Tiappeai, 
il  Trapposo  in  2u  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  TOncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  IO  Acini  o Grani. 

Dramme  I */§  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Poso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usa\ano  pure  Rotoli  di  Once  3l),  35,  39,  4C,  44,  48,  52,  5b. 


iilcpaniiiii 

0,890997 

0,320759 


Chilogrammi 

Id. 


Koluli 

1,122338 

Libbra 

3,117605 
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PROVINCIA  DI  REGGIO  NELL’EMILIA 


CIRCONDARIO  DI  REGGIO  NELL’EMILIA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Concili  del  Cibcohdaeio,  meno 

Braccio  mercantile.. 

di 

Metri 

0,641072 

Mei» 

i seguenti 

Braccio  agrimensori!) 

Reggio 

0,530898 

ld 

Castellammo,  Rreaieiu 

Braccio  mercantile.. 

! di 
\ Modena 

0,633133 

Id. 

Braccio  da  fabbrica. . 

0,533048 

Id. 

Campeggimi  . Gattatico  , Castelmoto  di 
sotto,  ClA»0  

Braccio  da  muro  di  Parma. . . 

0,643467 

Id. 

Ciano,  Gattatico 

Braccio  da  panno. . . 

di 

Parma 

0,639500 

Id. 

Braccio  da  seta 

0,587750 

Id. 

CoBHBQGIO 

Braccio  mereantiledi  Mirandola 

0,038490 

Id. 

L « R rafie  U di  Reggio,  di  Modena,  di  Correggio,  ed  il  Bracino  da  muro  di  Parma  ai  dividono  in  !f  Onci, 
ItJneia  in  12  Punti. 

Lo  Braccia  da  panno  e da  set*  di  Parma  si  dividono  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sesti  ed  Ottavi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i 
tegnenti » Bioira  di  Reggio . . 

CtSTiLU*Ajfof  RuBBttHA  - Bioica  di  Modena  . 

Ciano,  Gattatico Bioica  di  Parma  . . 


Citar* 

0,292225 

0,283647 

0,308144 


La  Bioica  di  Reggio  e quella  di  Parma  si  dividono  in  72  Tavola, 
la  Tavola  in  144  Braccia  quadrate, 
il  Braccio  quadrato  in  144  Once  quadrato. 

La  Bioica  di  Modona  si  divide  pure  in  72  Tavolo, 
la  Tavola  in  12  Dodicesimi  di  Tavola. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno 
i seguenti 

Cam? aurine  , Gattatico,  Castrlnovo  di 


Il  Braccio  cubo  di  Reggio  si  divide  In  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  in  1<28  Punti  cubi. 

11  Bruccfo  cubo  di  Panna  si  divido  in  12  Once  di  Braccio  cubo, 
l'Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  cubo 
Il  Braccio  cubo  di  Modena  si  divide  in  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  in  1728  Punti  cubi. 


Incela 

1.550888 

1,883600 

1,379396 

<,914869 


<,363798 

4.70U04 

4,566196 


BlaUba 

3,433030 

3,335506 

3,445337 


Urlìi  «ubi 

Braccio  cubo  di  Reggio 

0,149635 

Metro  cubo 

Braccio  cubo  di  Parma  

0,162027 

Id. 

Braccio  cubo  di  Modena  . , . 

0,1 43095 

ld. 

Rrirrij  ì>1*i 

6,683922 


0.171804 

6,988350 
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Profincii  di  REGGIO  NELL'EMILIA. 


fiittidant  à MOTO  SltfFlIUL 


MISURE  LOCALI 

BS|, 

COMUNI 

Li  E NO  MIN  A /IONE 

VALORE 
NlfCliB  MITMCn 

DENOMII», AZIONE 

VALORE 

I» 

■ licei  LOCACI 

M1SUI 

Tutti  j Co  «ini  dil  Cincokoaiio,  meno 

IE  DI  CAPACITÀ  PER  GL! 

ARIDI 

Ettolitri 

4,49*91 1 
4,274992 

4,26500» 

0,470*00 

4,295989 

Succhi 

0,836883 
0,7864  68 

Id, 

Castllt.  arano  , Dubbierà,  S»  Martino  in 

Id 

0,790512 

sui* 

2.4  25850 

Ciano  i Gattatico 

li. 

ia. 

Secchi 

0,77  4 64  i 

11  Sacco  di  negalo  si  divìde  in  2 Stala, 
lo  Staio  In  12  Quarlarole, 
la  Quartarolu  in  IO  Decimi. 

Il  Sacco  Scandiano  si  (livido  puro  in  t Staia, 
lo  Staio  in  12  Quartarule. 

Il  Sacco  di  Modena  ni  divido  hi  ? Siala, 
lo  Staio  in  2 Mino, 
la  Mina  io  4 Quarto, 
hi  Quarta  in  4 Coppelli. 

I.o  Staio  di  Panna  si  divida  in  2 Mina, 
la  Mina  in  8 Quariarole, 

In  Qnnrtaroh  in  4 Quartini. 

Il  Sacco  dì  Correggio  ai  divido  io  ! Staia, 

lo  Staio  in  12  Qaartaroli.  Si  divide  pura  in  4 Mina,  e la  Mina  in  4 Quartarole. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Titti  i Coulmi  d»l  Riscontino,  meno 
i seguenti 

SCASUIAKO,  ClMLOkUtltt,  VlAfiO 

CisTOumno , Regnim * 

ClAKO,  (ilTìlTlCO 


S,  Mutino  in  Rio 


La  Brenta  di  Reggio  li  divide  in  60  Boccali, 
il  Boreale  in  10  lineimi, 

La  Brenta  iti  Scandiano  ri  divide  in  54  Bossoli, 
il  Boccale  in  4 Fogìiette. 

11  Quarta ro  di  Modena  usato  in  Ballettarono  ai  divide  in  90  Boccali. 

La  Brenta  di  Parma,  usata  in  Ciano,  si  divide  in  75  Boreali. 

La  Misura  di  £ Martino  in  Rio  si  divido  in  60  Boccali.  Si  divide  pure  in  9 Pesi. 

Il  Sodio  da  uva  di  S.  Martino  in  Rio  equivale  a 7 Pesi  e 19  Libbra 

La  Brenta  di  Belgio  che  ri  usa  puro  in  Correggio  si  divido  in  questo  Comune*  in  72  Boccali, 

.1  Beccalo  in' 4 Foglietta. 

In  Reggio  si  usava  un  Soglio  equivalente  in  peso  a Chilogrammi  59,0633,  diviso  in  3 Blocchetti, 
ri  Brocchetta  in  tù  Decimi. 


PESI 


Tutti  i Comuni  dst,  Ciaco«DA»io  , meno 

i seguenti 

CisTeiLAtuno,  Rueait»*,  S.  Martino  in 
Rio 

Ciano,  Gattatico 

Coaaiccio 


Libbra 


Libbra  di  Modena . 
Libbra  di  Parma . . 
Libbra  di  Milano . . 


Chilogrammi 

0,32  454  4 

0,3*0457 

0,320000 

0,326793 


Chilogrammi 

Id. 

td. 

Id. 


lai  Libbra  ri  divide  in  12  Once, 
('Oncia  in  24  Denari, 
ti  Danaro  in  !»  Crani. 


Brenta  

Evoluì  i 

0,758981 

Ettolitro 

*7347559 

Brenta  

0,716996 

Id. 

4,39*708 

Quarlaro  

4,0484  47 

Id. 

Quarti  ri 

0,982205 

Brenta 

0,716720 

Id 

taiMile 

1 ,395345  i 

Misura 

0,763590 

Id. 

MI»  lire 

4,309603 

Soglio  da  uva 

0,638020 

Id. 

Sogli 

4,5673 W 

Libbre 

3,08  U39 


2,937231 

3,0*8780 

3,0600*4 
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CIRCONDARIO  DI  GUASTALLA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Guastali.!  . 


Mei  ri 

j Braccio  mercantile 0,671025 

I Braccio  agrimensorio 0,542604 


Bo»etto,  Brescello,  Fabbrica  , Campì-  | „ ■ „„ ...  ,,  • ,, 

gnola  Emilia  , R.o,  Novillau I Bracc,°  niercaDl,le  dl  ne««‘°  °' 

Bbbscbllo,  Bobbtto  | Braccio  agrioiensorio 0,1 

ClC0!,°.L.4  K!,ILU’.  N°,IU'Ì,1'|  Braccio agrimensorio di  Reggio  0,1 


Luzzara,  Bolo,  Reggiolo. 


I Braccio  mercantile  . , 

Gualtieri j 

I Braccio  agrimensorio 

i Braccio  mercantile  . . 

Luzzara,  Bolo,  Reggiolo ’ 

I Braccio  agrimensorio 

( Braccio  mercantile  . . 

Poviguo Braccio  da  Bela 


0,641072 

0,544670 

0,530898 

0,638490 

0,546736 

0,637973 

0,466860 

0,639500 

0,587750 

0,545167 


I Braccio  agrimensorio | 0,545167  | ld.  | 4,834301 

lai  Braccia  mercantilfdi  Guastalla,  Reggio,  Onaltieri,  Luzzara  o quella  agrimonnorie  di  Guastalla , Breacello,  Reggio,  Gualtieri, 
Luzzara  e Poviglio  si  dividono  in  Ir  Once, 
l'Oncia  in  Ir  Punti. 

Il  Braccio  mercantile  e quello  da  seta  di  Poviglio  si  dividono  in  MetA,  Toni,  Quarti,  Ottavi,  e Sedicesimi. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

I I Stura  | I SAoUUa 

Guastalla  Biolca 0,305254  I Ellara  3,275962 


Guastalla  Biolca 

Briscello  , Bonetto  Biolca 


Campagnola  Emilia,  Fabbrica,  Notkllara,  ( „ , 

Il  ir.  i »> 


Gualtibbi Biolca 

Luzzara,  Reggiolo,  Rolo Biolca 

Ponouo Biolca 


0,307583 


0,309920 

0,313860 

0,308144 


| La  Biolca  di  Guastalla  e quelle  di  Brescello,  di  Campagnola,  di  Gualtieri  a di  Poviglio  si  dividono  in  72  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Dodicesimi. 

I La  Biolca  di  Luzzara  si  divido  in  100  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Dodicesimi. 

MISURE  DI  VOLUME 


Braccio  cubo 

WHfl  Culti 

0,461585 

Metro  cubo 

Braccio  cubo 

0,4  49635 

ld. 

Braccio  cubo « 

0,401756 

Id. 

Braccio  cubo 

0,462027 

ld. 

Il  Braccio  cubo  di  Brescello,  come  quello  di  Campagnola  e quello  di  Luzzara',  sì  divide  in  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  in  1728  Punti  cubi. 

11  Braccio  cubo  di  Poviglio  e quello  di  Parma  ai  dividono  in  12  Oncs  di  Braccio  cubo, 

' l'Oncia  in  12  Punti  di  Braccio  cubo. 
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Provtntia  di  REGGIO  NELL'EMILIA. 


Circondario  di  GCASTALLd. 


I I I 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Guastalla Sacco 

Boretto,  Brescello.  Novellar* Sacco 

Campagnola  Emilia,  Fabbrica,  Rio Sacfo 

(ì  Calti  eri  Sacco  di  Modena. 

Lottare  , Ricciolo,  Rolo Sacco 

Poviglio Staio  di  Parma.. 


Ettolitri 

1,146000 

4,194914 

4,295989 

1,265004 

4,038155 

0,479400 


11  S.icco  di  Guastalla  si  divide  in  3 Staia , 
io  Staio  in  4 Quarti. 

11  Succo  di  Poggio,  usato  in  Boretto,  Brescello  • .Novellar»  ei  divide  in  2 itela, 
lo  Staio  in  12  Quartarolo, 
la  Quarlarola  in  IO  Ducimi. 

11  Sacco  di  Campagnola  ni  divide  in  4 Mine, 
la  Mina  in  4 Quartarolo. 

11  Sacco  di  Modena  usato  in  Gualtieri  ci  divide  io  2 Staia, 
lo  Staio  in  2 Mine, 
la  Mina  in  4 Quarto. 

Il  Sacco  di  Luzzara  si  divide  in  3 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quarto. 

Lo  Staio  di  l'arnia  usato  in  Poviglio  si  divide  io  2 Mine, 
la  Mina  in  8 Quartarolo, 

Ja  Quarlarola  in  4 Quartini. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

I in» 

Gitasi  alla  I Brenta 0, 

Boretto,  Brescello,  Fabbrica,  Gualtieri,  / „ . , . 

Novellar*,  Rio ’ j Brenta 0, 


Ettolitro 

id. 

Id 

Id. 

. ,J- 

Id. 


0,874600 

0,836883 

0,771614 

0,790514 

0,963417 

Alita 

4,145850 


Ettolitri 

0,785124 

Ettolitro 

Brenta  

0,758981 

Id. 

Brenta 

0,763590 

Id. 

Soglio 

0,546818 

Id. 

Misura 

0,744457 

Id. 

Brenta  

0,716740 

Id. 

Brcott 

1,473684 

1,317555 

1,309603 

■mM 

1,848764 

W.»i. 

1,380745 

Brani. 

1,395445 


Lo  Brente  di  Guastalla  e Poviglio  ni  dividono  in  72  Boccali.  ...  . .... 

La  Brenta  di  Reggio,  usala  in  Boretto  ed  altri  Comuni,  quella  di  Campagnola,  ed  il  Soglio  di  Luzzara,  ai  dividono  in  6V 
Boccali. 

La  Misura  di  nolo  ai  divido  in  78  Boccali. 


Guastarla,  Boretto,  Campagnola  Emilia, 

Rio,  Brescello,  Novellara Libbra  di  Reggio  . 

Fabbrica,  Gualtieri Libbra  di  Milano  . 

Luzzara,  Reggiolo,  Iìolo Libbra  di  Mantova 

Poviglio Libbra  di  Parma . . 


Cbil'v*r*n»mi  Libbre 

0,324524  Cahilogramma  3,081439 

0,326793  Id.  3,060041 

0,314769  Id.  3,476929 

0,328000  Id  3,048780 


La  Lìhbra  si  divide  in  12  Onco, 
l'Oncia  in  24  Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

.Volle  citta  di  Guastalla  o Brescello  si  usava  pure  una  Libbra  speciale  dogli  Orefici,  eguale  a Grammi  234,9973. 


Digitized  by  Google 


PROVINCIA  DI  ROMA 


CIRCONDARIO  DI  ROMA 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

VALORE 

VALORE 

nSNOMI.VA/JORK 

io 

1>»UM)*A110*E 

in 

■ ML1C  MI.  I»ICH( 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Wr»ri 

Braccio  o Pas*ello 

0,670165 

Me  Ir* 

1,(919(6 

1,991897 

1,10(118 

Id. 

Id. 

0,501034 

0,(47584 

Canna  archìlclloniea 

(,184675 

Id. 

0,778(07 

Il  Braccio  o Passetto,  si  divide  In  tre  Palmi 

romani. 

1 La  Canna  architettonica  è di  dieci  Palmi  romani. 

il  Palmo  pi  divido  in  12  Once, 
1 l’Oncia  in  5 Mimiti. 

I1  Cinque  Canne  fanno  la  Catena  architettonica. 

I La  Canna  mercantile  si  divide  in  otto  Palmi 

I II  Palmo  di  questa  Canna  è diverso  da  anello  della  Canna  architettonica. 
I Lo  Staioio,  base  di  misure  agrario  #•  di  Palmi  romani  5,75. 

Dieci  Staioli  fanno  la  Catena  agrimensori?. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Roma,  Castel  Canholto,  Caetelniioto  di 

Porto,  Piano.  Schifano,  Pou,  Marino, 
Castel  S.  Pietro.  Gallicano,  Zagarolo, 

Ella» 

1,8(8(88 

Ettaro 

Roti,  (a 

0,540997 

Montkrotondo,  Mentana,  Mandamenti 

0,164063 

Id. 

Ftur 

3,786973 

di  Albano,  Bracciano,  Genzano,  Cam- 
tagn.no,  Palokbara,  Francati  

Nazzano,  Fiano,  Cititella  S.  Paolo.  Fi- 

lacciano,  S Oreste,  Leprignano,  Tor- 
rita  , Morlupo,  Ponzano . . 

1,8(8(38 

Id. 

0,540997 

1,8(8(38 

Id. 

0.5(0997 

Scbiaco,  Civitella,  Rocca  S.'  Stefano, 

Roiate , Samblt.i , Saracinesco,  Arsoli. 
ÀNTicoli  Corrado  , Cantalupo  Bar-  1 
della  , Riofreddo  , Roviano  , Scarpa  , 

1,198015 

Id. 

0,83(71  ( 

Vivano  , Vallinfreda,  p Mandamento 
di  Stronco  

**5,008389 

Rubila 

S.  Viro,  Capbanica,  Pisciano,  Olevano.  . 
Tivoli,  Monticelli,  S.  Angelo  in  Capoccia. 

0,199669 

Id. 

S.  Gregorio,  S.  Polo  dei  Cavalieri  . . 

4,8(8(38 

Id. 

0,540997 

Castel  Madama  , Vicovaro,  Canape,  Cici-  j 
liano,  Licenza,  Rocca  Giovine,  Perche 

4,8(8(38 

Id. 

4,797013 

4,347767 

(.3(3(18 

Id. 

0,556476 

0,741968 

0,7(4370 

Rubino 

Id. 

Id. 

Digitized  by  Google 
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11  Rubbie  romano  si  divido  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Sconi, 

10  Srorzo  in  4 Quarlucci, 

it  Quartuccio  in  175  Statoli. 

La  Pezza,  misura  dello  vigno,  ni  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  40  Ordini , 
l’Ordine  in  10  Statoli. 

Il  Rubbio  di  Ramno,  lo  stosso  del  rumano,  si  divido  in  2 Mezze  Rubbia, 

11  Mezzo  Rubbio  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezzo  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  2 Scorzi . 

10  Scorzo  in  2 Mezzi  Scorzi . 

11  Mezzo  Scorzo  in  4 Scodelle, 
la  Scodella  in  Statoli  87,50. 

I.o  stesso  Kubbio  in  Riguano  si  divide  in  8 Mezzo, 
la  Mezza  in  2 Scorzi, 

10  Scorzo  in  3 Quarlucci. 

11  Quartuccio  è di  Canne  quadrate  77  e Piedi  quadrali  14,583333. 

La  Canna  quadrata  è di  ino  Piedi  quadrati. 

1!  Rubino  di  Subiaco  si  divide  in  12  Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarlucci, 
il  Quartuccio  in  50  Canno  quadrato, 
la  Canna  quadrata  in  lOU  Piedi  quadrati. 

La  Soma  di  San  Vito  si  divide  in  8 Coppe, 
la  Coppa  in  50  Canon  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  romano  in  Tivoli  o Comuni  vicini  si  divido  in  4 Quarto, 

Li  Quarta  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarlucci, 
il  Quartuccio  in  4 Quarto  di  Quartuccio, 
la  Quarta  di  Quartuccio  in  Statoli  43,75. 

I.o  stesso  Rubbio  per  gli  orti  vitati  si  divido  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarlucci, 
il  Quartuccio  in  4 Quarti  di  Quartuccio. 

11  Quarto  di  Quartuccio  è di  Canne  quadrate  14  e Palmi  quadrali  46,484375. 
l.a  Canna  quadrata  è di  cento  Palmi  quadrali. 

In  Caste!  Madama  il  Rubbio  romano  si  divide  in  12  Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarlucci. 

11  Quartuccio  6 di  Canno  quadrate  77,  e Palmi  quadrati  14,5833. 

Li  Cnnna  f*  .di  Palmi  quadrati  100. 

In  Vicovaro,  Ciciliano  o Canape  il  Rubbio  romano  si  divide  in  12  Coppe, 
la  Coppa  in  4 Qu*rtocci , 
il  Quartuccio  in  4 Quarte. 

La  Quarta  b di  Canne  quadrate  19  e Palmi  quadrati  28, 615833. 

Rei  Comuni  di  Licenza  o Roccagiovane  lo  stesso  Rubbio  si  divido  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartetti, 

il  Quartuccio  è di  Canne  quadrate  77  o Palmi  quadrati  14,5833. 

La  Canna  quadrata  b di  100  Palmi  quadrati. 

In  Porcile  lo  stesso  Rubbio  si  divide  in  12  Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarlucci. 

11  Quartuccio  b di  Canne  quadrate  77  e Palmi  quadrali  14,5833. 

Il  Rubbio  di  Genazzano  si  divida  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarlucci, 
il  Quartuccio  in  2 Mezzi  Quarlucci- 

Il  Mezzo  Quartuccio  o di  Canne  quadrato  28  o Palmi  quadrati  12,50. 

La  Canna  è di  100  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Cave  si  divide  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  Coppo  4 Vi- 
ta Coppa  in  4 Quartetti, 
il  Quartuccio  in  Canne  quadrato  37  Vg, 
la  Canna  quadrate  in  100  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Palestrina  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  10  Boccali, 
il  Boccale  in  Statoti  07,80. 

MISURE  1)1  VOLUME 


il 

ti 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  | Canna  cuba 

La  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divido  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cubo, 
l'Uucia  cuba  in  125  Minuti  cubi. 


Utlrl  «ibi  | Ciri*  euW 

1 1,1 5Ì6IG  Metro  cubo  0,0M665 
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MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

— 

ARIDI 

— 

Tutti  i Comuni  del  C incorro  amo,  meno  i j „ , , . 

! tegnenti  { Hubbio 

BUoHtri 

2,944651 

Ellolilro 

Subbia 

0,339599 

( Seduco  . Ami.» , Canterano  , Gebako  , i n , , . 

Jenni, Ponza, Rocca  Canterano.  Roun  ) ,'UBBI° 

3,4*8690 

Id. 

0,3496*3 

Il  Rubbio  romano  fecondo  la  misura  antica  si  divideva  in  2 RubUiatelle, 

la  Rubbiatdla  in  2 Quarte, 

la  Quarta  in  3 Stala, 

lo  Staio  in  I Quartucci  dette  Dodici. 

Lo  8 tosso  Rubbio  si  divideva  anche  in  4 Quarte, 
fa  Quarta  in  4 Stala  o Coppo  o Stórcili, 
lo  Staio  o Starollo  o ('oppa  in  4 Quartucci  delle  Sedici. 

Lo  stesso  Rubbio,  secondo  l i. misura  nuova,  si  divide  in  22  Storsi, 
lo  Sconto  in  4 Quartucci. 


Nei  Comuni  di  Anticoli  Corrado,  Camerata,  Cerrara,  Ciciliano,  Monteflavìo,  Montolibretti,  Monticelli,  Montorio  Romano, 
Moncone.  Rocca  Giovine,  Rocca  Santo  Stefano,  Roviano,  Sambuchi,  Sant'Angelo  in  Capoccia,  S.  Polo  dei  Cavalieri, 
Saracinesco,  Scarpa,  Valle  Pietra,  il  Rubbio  romano  ai  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 

Nei  Comuni  di  Sollazzano,  Cave,  Pisciano,  Poli,  Rocca  di  Cavo,  $.  Vito  il  Rubbio.  romano  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 


iu  ftenUna  u nuuuio  rwiidtiu  ai  ama*  in  i yuaue, 
la  Quarta  in  2 Sconti, 

Io  Scorzo  in  4 Quartucci. 

In  Nerols  si  usava  il  Rubbio  romano,  a misura  nuova. 

11  Rubbio  di  Sabiaco  si  divìde  in  4 Quarur, 
la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Misure  li  vice. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i | c 

seguenti 4 s,om* 

Mazxano,  Oriolo Soma 

Rotiamo Barilo 


Mi.ur.  da  «il». 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario,  meno  i | „ . 

seguenli I Barile  • ■ 

Scbiaco,  Canterano,  Rocca  Canterano,  ( „ , 

Rosati i Bocclle  • 


rn  .litri 

1 .10083%  Ellolilro 

0,8761*4  Id. 

0,688446  Id. 


ErtriltM 

0,674807  Ellolilro 

Litri 

*,***446  Litro 


Soma 

0,86792* 
1,4  42696 

Battìi 

4,7(4043 


e. riii 

1,739716 

Boreali 

0,449961 


La  Soma  romana  da  vino  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  4 Quaslaroli, 
il  Quartarolo  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 

11  Mezzo  in  2 Foglietto. 

16  Bariti,  ossia  otto  Some,  fanno  la  Rotte. 

La  Soma  da  vino  di  Mazzano  si  divide  in  32  Boccali r 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Pogliette. 

La  stessa  Soma  da  vino  in  Oriolo  ti  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali  romani, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 
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H Dorile  da  vino  di  Hoviuno,  eguale  al  Barile  ruttino,  si  divide  in  4 Coiciio, 
la  Conca  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Barile  romano  da  olio  si  divide  in  28  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quaituccie. 

Quattro  Boccali  fanno  una  Cogitateli». 

Dieci  Cognatelle  fanno  un  Uastoflo,  detto  anche  Pelle. 

Due  Pelli  o Mastelli  fanno  QM  Soma. 

Il  Boccolo  da  olio  di  Subiaco  bì  divide  in  4 Foglietto. 


Tom  i Comuni  del  Ciecondiiuo  . 


Libbra  romana. 


ChJlWBMi  I 

0,339473  I Chilogrammo 


La  Libbra  romana  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottave. 
l’Ottava  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  tanna  un  Quintale. 

10(k)  Libbre  fanno  un  Migliaio. 

La  b tessa  Libbra,  per  gli  usi  medicinali,  si  divido  In  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  24  Urani. 
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CIRCONDARIO  DI  CIVITAVECCHIA 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  i 

COMUNI 

m 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  o Passetto 

r 

Moiri 

0,670265 

Metro 

Arteria 

1 49194*  1 

Canna  architettonica 

2,234218 

Id. 

Cattili» 

0,447584 

Tetti  i Comodi  del  Circomaeio 

Canoa  mercantile 

t, 991897 

Id. 

0,502034  ! 

i 

Staiolo 

1,284678 

ld. 

«utea 

0,778407 

Il  Braccio  o Passetto  si  divida  fn  3 Palmi  romani. 

La  Canna  architettonica  si  divide  in  10  Palmi  romani, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Mintili. 

Cinque  Canno  Tanno  la  Catena  architettonica. 

La  Canna  mercantile  si  divide  in  otto  Palmi. 

11  Palino  di  questa  Canna  6 di  verno  da  quello  della  Canna  architettonica. 
Lo  Staiolo,  base  di  misure  agrarie  w di  Palmi  romani  5,75. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circìndamo  . 


^ Ruhbio  . 
j Pezzi  . . 


EtUr» 

1 .84*488 

Filerà 

0,264063 

id. 

HvbhU 

0,5*0997 

8*786975 


Il  dubbio  romano  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi , 

10  Scorzo  in  4 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  (75  Stnioli. 

La  Pezza,  misura  delle  vigno,  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  40  Ordini, 
l’Ordine  in  10  Staioli. 


MISURE  DI  VOLUME 


Il  M*lri  cubi  I 

Canoa  cuba ...I  11,454646  I Metro  cubo 

La  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divide  in  (000  Palmi  «ubi, 
il  Palmo  cubo  in  1726  Once  cube, 
l’Oncia  cuba  in  (25  Minuti  cubi. 


C4«n*  cubi» 

. O.OS9665 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  C.L1  ARIDI 
Tutti  i Contini  del  Cucomuuo I Rubbio 


Ettolitri 

2,944654 


Ettolitro 


RuUi« 

0,339599 


Il  Itubbìo  romano,  come  misura  antica,  si  divide  in  2 Rubbiatelle, 
la  Rubbiatella  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quartucci  delie  Dodici . 

Lo  stesso  Rubbio  ai  divideva  anche  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Staia,  o Coppe,  o Starelli, 

Io  Staio,  o Starello,  o Coppa  in  4 Quartucci  delle  Sedici. 

Lo  stesso  Rubbio,  come  misura  nuova,  ai  divide  in  22  Scorzi, 
lo  Scorzo  in  4 Quartucci. 

Rei  Comune  di  Cornato  il  Rubbio  si  usava  cella  sola  divisione  di  misura  nuova. 
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Cuwidario  di  C1VITM1COU. 


MISI  RE  DI  CAPACITA  PFJ  LIQUIDI 


Minar»  4a  'irò 


Turo  i Commi  dw.  C»rx>!nu*to. . . — Som». 
Cornei o Soma. 


Ei  toll  ari 

4,166834 

0,875144 


Sono 

0,857044 
4,4  44696 


■fiairt  4a  «Ha. 


Tutti  i Concili  ori.  Circowurio,  meno  i _ .. 

seguenti Banle 

Civiteveccbu,  Allumiere Boccale.  . . 

Corketo Soma.... 


EUolitai 

0,574807 

litri 

2/260000 

BUolil/ì 

4,084800 


(tirili 

4,739746 

toccali 

0.444478 
0,921 829 


La  Soma  romana  da  vino  ai  divido  in  2 Borili, 
il  Barilo  in  4 Quartaroli. 
il  Quariarolo  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

16  Barili  ossia  8 Some  Tanno  la  Botte. 

La  Soma  da  vino  di  Cornato  sì  divide  in  48  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  alesa*  Soma  da  vino  di  Corneto,  usata  miticamente  in  Civitavecchia,  ri  divideva  in  2 Copelloni, 

il  Capellone  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

11  Barile  romano  da  olio  ai  divide  in  28  Boccali, 

$1  Boccale  io  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quartuccie. 

Quattro  Boccali  fanno  una  Oognatella. 

Dieci  Cognata! le  fanno  un  Mantello  o Pelle. 

Dne  Pelli  o Mastelli  fanno  una  Soma. 

]l  Boccale  da  olio  di  Civitavecchia  si  divide  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quartuccie. 

La  Soma  da  olio  di  Corneto  si  divide  in  48  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto , 
la  Foglietta  in  4 Quartucci. 


Tutti  i Comuni  pel  CmcoNPAiuo I Libbra  romana 


ChlffffjMnml  I 

0, 3159072  C.hilogratmna 


Libbr* 

2,949227 


La  Libbra  romana  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave, 
l'Ottava  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  fanno  il  Quintale. 

1000  Libbre  fanno  il  Migliaio. 

La  stessa  Libbra,  per  gli  usi  farmaceutici,  ai  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli , 
lo  Scrupolo  in  24  Grani. 

In  Civitavecchia  1UÙ  Libbre  fanno  il  Cantaro  a Peso  sottile,  e 104  Libbre  fanno  il  Cantaro  a Paso  grosso. 
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CIRCONDARIO  DI  PROSINONE 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Braccio  o Tassello 


Tetri  i Commi  bei.  CmcoNDAiuo < Canna  architettonica 


I Canna  raercanlile. , 
I’ipebm),  Roccacokga,  Roccasecca ! Canna  agrimensori» 


Metri 

0,670265 

2,234218 


2,010798 


Braccia 

1,491946  i 

Cjisiwb 

0,447584 

0,502034 

0,497315 


11  Braccio  0 Passetto  si  divido  in  3 Palmi  romani. 

La  Canna  architettonica  si  divide  in  10  Palmi  romani 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

Cinque  Canne  Tanno  la  Catena  architettonica. 


Cinque  Canne  ranno  la  Catena  architettonica. 

La  Ca  nna  mercantile  si  divide  in  otto  Palmi.  Il  Palmo  di  questa  Canna  diverso  da  quello  della  Canna  architettonica. 
La  Canna  aqrimensoria  di  Pi  perno,  Roccagorga  e Roccasecca  si  divide  in  soli  9 Palmi  romani. 


Nel  Comune  di  Sounino  l’Oncia  del  Palmo  romano  si  divido  in  10  Minuti. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Conisi  del  Ci»co!*>abìo,  meno  i i „ ... 
seguenti ! I Rttbbl«  • 

G vaccino.  Articoli,  Filettino,  Torre,  j d ... 

TuEvi.TRrviGLuwo,  S errore i Kubbio 

aM  lenza 14  ubbìa 

Paliano Rubbio 

Piperno,  Koccacorra,  Roccasecca Kulihio 

Sonnino  Rubbio 

Vico «...  Rubbio 


Citar* 

1,848438 


1,498015  j 
2,875237 


3,594046 

1,317817 


nubtu 

0,540997 


0,834714 

0,347797 


0,278238 

0,758831 


Il  Rubbio  di  Frodinone,  usato  nella  maggior  parte  dei  Comuni  del  Circondario  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 

Il  Quarluccio  è di  Canne  quadrato  77  e Palmi  quadrati  14,58333. 

La  Canna  quadrata  si  divide  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  8 tosso  Rubbio  nei  Comuni  di  Bauco,  Amara  e Ripi  si  divideva  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  i Quartucci. 

11  Quarluccio  «•  di  Canne  quadrate  57  e Palmi  quadrati  85,9375. 

I a Gonna  quadrate  ò di  cento  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Valleeorsa,  Castro,  Coprano,  Falvaterra,  Polì,  8.  Lorenzo,  5trango!agal!i  si  divideva  in  4 Tomboli, 
il  Tombolo  in  \ Quartelle, 
la  Quartella  in  6 Scodello, 

la  Scodella  è di  Canne  quadrate  38  e Palmi  quadrati  57,29166. 

La  Canna  è di  IO)  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Ceccano  si  divideva  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci. 

II  Quartuccio  è di  Canne  quadrate  5?  o Palmi  quadrati  85,9375. 

Nei  Comuni  di  Giuliano  e S.  Stefano  lo  stesso  Rubbio  si  divideva  in  8 Quartelle, 
la  Quartella  in  8 Boccali  o Scodelle. 

11  Boccale  o Scodella  è di  Canno  quadrate  57  e Palmi  quadrati  85,9375. 

La  Canna  è di  Palmi  quadrati  fi  HI. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Monte  S.  Giovanni  si  divideva  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  .6  Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci. 

11  Quartuccio  6 di  Canne  quadrate  38  e Polmi  quadrati  57,  291672, 

La  Canna  quadrata  6 di  1QO  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Palrica  si  divideva  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  20  Bocoali, 
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Circondari#  di  F10S190I8. 


la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

11  Rubbio  di  Maenza  s»i  divide  in  8 Quartarelle, 
la  Quartarella  in  li?  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  15  Canno  quadrate, 
la  Carina  quadrata  in  100  Palmi  Quadrati. 

Il  Rubbio  di  l'aliano  ri  divide  in  12  Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quarlucci, 
il  Quartuccio  in  75  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Pmertio  si  divido  in  8 Opero, 

1 Opera  in  4 Bacili , 

il  Bacilo  in  225  Canne  quadrate. 

la  Canna  quadrata  in  81  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Roccagorga  si  divideva  in  8 Quartarelle, 
la  Quartarella  in  lU'Scodelle, 
la  Scodella  in  90  Canne  quadrato, 
la  Canna  quadrata  in  81  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comuno  di  Roccasecca  sì  divideva  in  8 Opere* 

J Opera  in  12  Boccali , 

il  Boccale  in  75  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrala  in  81  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Sonnino  si  divide  in  8 Opere, 
l’Opera  in  4 Quartucci  , 
il  Quartuccio  in  225  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrati  in  1U0  Palmi  quadrati. 

Nel  Comune  di  Sonnino  si  usava  anticamente  la  Canna  di  Palmi  9,  ed  allora  il  Rnbbio  locale  era  eguale  a quello  di  Piperno, 
diviso  in  8 Opere, 
l’Opera  in  4 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  225  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  81  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  vico  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  55  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Kel  Comune  di  Vico  si  usava  pure  il  Rubbio  di  Fresinone. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Canna  cuba 


Mptri  cubi  Canni  cube 

44,45**46  Metro  cubo  0,089665 


La  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divide  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  in  125  Minuti  cubi. 


MISURE  DI  CAPACITI  PER  GLI  ARIDI 


SttaUlrl  I labbia 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario Rubbio *,944654  I Ettolitro  0,339599 


11  Rubbio  romano  si  divideva,  qual  misura  antica,  in  2 Robbia  ielle, 
la  Rubbintella  in  ? Quarte , 
la  Quarta  in  3 Sto», 
lo  Staio  in  4 Quartucci  tirile  Dotiict. 
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Circuiiinc  tii  nueuint. 


MISCHIE  LOCALI 


Lo  stosso  Rubbio  si  divideta  poro  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Stata  o Starelli  o Coppe, 
lo  Staio  o Storcilo  o Coppa  in  4 Quartucci  delle  Sedici. 

Lo  stesso  Rubbio,  qual  misura  nuova,  si  divide  in  22  Scorzi, 

10  Scono  in  4 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Anagni,  Acuto,  Alatri,  Anticoli,  Amara,  Collepardo,  Ferentino,  Filettino,  Fumone,  Giuliano 
Paliano,  Piglio,  Stipino,  Torre,  Travi,  Trivigliano,  Veroli,  Vico,  si  divide  in  *4  Quarte, 
la  Quarta  in  3 Copre, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Vallecorsa  e Castro  si  divide  in  4 Tomoli, 

11  Tomolo  in  4 Quarti, 

Ounrto  in  4 Scodello. 

Lo  Rebbio  nel  Comune  di  Ceccano  si  divide  in  4 Quarte , 
la  Quaits  in  2 Tinelli, 
il  Tinello  in  6 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Coprano  si  divìdeva  in  4 Quarte, 


la  Quarta  in  2 Mezze  Quarto, 
la  Mezza  Quarta  in  2 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  Scodello  1 V** 

Lo  stesso  Rubbio  noi  Comune  di  Falvatorra  si  divideva  in  4 Tomoli  o Quarte, 
il  Tomolo  in  24  Scodelle. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Maenza  e Santo  Stefano  si  divideva  in  4 Tomoli,! 
il  Tomolo  in  2 Quartarelle, 
la  Quartarella  in  12  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Monte  S.  Giovanni  si  divideva  in  4 Quarta, 
la  Quarta  in  6 Coppette. 

4 Coppette  fanno  un  Tombolo. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Morolo  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  6 Celate. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Patrica  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglielte. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Pipemo  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Ottavi  o Quartarei!©, 
la  Quartarella  in  2 Bacili. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Polì  si  divide  in  4 Tomboli, 
il  Tombolo  in  4 Coppe, 
la  Coppi  in  4 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Prossedi  si  divide  in  2 Some, 
la  Soma  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  12  Boccali. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Ripi  si  divide  in  4 Quarto, 


la  Quarta  in  4 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 
i stesso  Rubbio  in  Roccagoi 


Lo  stesso  dubbio  in  Roccagorga  si  divide  in  8 Quartarelle, 
la  Quartarella  in  4 Cocci, 
il  Coccio  in  2 Scodelle. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Roccasecca  si  divide  in  8 Quartarelle, 
la  Quartarella  in  8 Boccali. 

Lo  stcs.-o  Rubbio  in  San  Lorenzo  *i  divide  in  8 Quartarelle, 
la  Quartarella  in  8 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Sgurgola  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 
il  Quartuccio  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglielte. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Sennino  si  divide  in  8 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze  Quarte, 
la  Mezza  Quarta  in  2 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Strangolagli  si  divida  in  4 Quarte, 


la  Quarta  in  6 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Quartucci. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


■Itare  Sa  vieo. 


seguenti ) omua‘ 

Cifrano I Soma. 


Ettolitri 

<,<<><>832 

Eltolilro 

1,186752 

lil. 

Som* 

0,857022 


il 
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Prnrlnn.i  di  ROBA. 


Faltatehra Cannala 

Moxte  S.  Giovassi Barilo  . 

Mobolo  Barile  . . 

Soldino Soma . . . 

Supino Barile  . . 

Vallkcoka Soma... 

Vtaou Soma... 


Tutti  i Covi  coi  del  Circondario,  meno 


bice,  Tbivigluso,  Vesolt, 


Cepbaso Misura 

Falvatebba Misura 


Smso Misura 

Vallecorsa  ...  Misura 


Circondario  di  FK0SI501B. 


MISURE  METRICHE 

VALORE 

DENOMINATONE  Ih 


llUurc  di  oli». 


Ettolitri 

0,911587  Ettolitro 
0,37X979  Id. 

0,656343  Id. 

0,7X9X70  Id. 

0,614848  Id. 

1,166830  ld. 

0,71X05!  ld. 


il  Barile  in  4 Qoariaroli, 
il  Quariarolo  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  X Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglieite. 

(6  li  arili  Tanno  una  Botte. 

Nel  (lomunu  di  Anagni  ai  usava  por  il  mosto  una  misura  dalla  Cavallo,  divisa  in  24  Cognatclle. 

Noi  Comune  di  Castro  il  Barile  romano  da  vino  rì  divìde  in  42  Fogliette. 

Nei  Comuni  di  ('oceano  od  Amara  il  Barile  romano  si  divide  in  36  Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Mezze  Foglietto, 
la  Mezza  Foglietta  in  2 Quarti  di  Foglietta. 

Nel  Comune  di  Ferentino  lo  stesso  Barile  si  divide  in  32  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

In  Ferentino  128  Boccali  Tanno  un  Cavallo.  Si  usava  puro  la  Cioccata  ili  Boccali  5 e Foglieite  1’  V, . 

In  Prosinone  per  le  vendite  a minuto  il  Barilo  romano  da  vino  si  divìdeva  in  10U  Foglietto. 

Noi  Coimmo  ili  l'alrica  la  Soma  romana  da  vino  ri  divide  in  30  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Nel  Comune  di  Poli  il  Barile  romano  da  vino  si  divide  in  25  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglieite. 

In  Boli  8 Barili  fanno  un  Cavallo. 

Nel  Comuuo  di  Bipi  lo  stesso  Barile  per  le  vendite  a minuto  si  divido  in  50  Foglietto. 

25  Foglietto  fanno  tin  Bariletto. 

Nel  Comune  di  Torrice  la  Soma  romana  da  vino  si  divide  in  50  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto.  La  Foglienti  dicosi  anche  Campione. 

Nei  Comuni  di  Vico,  Coll^pardo  e Trevi  la  Soma  stessa  si  divide  in  2 Bariti , 
il  Barile  in  21  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 


Carnute 

1,00698» 

MI 

0,681 4 15 
1,523595 

Some 

1,371235 

Senti 

1,626  Al  8 

Soma 

0,857023 

1,401394 


i Barile 

Ettolitri 

tarili 

0,574807 

Ettolitro 

1,739716 

I Soma 

4,642304 

ld. 

0,608901 

J Orciaia 

0,226048 

ld. 

4,425841 

Orciaia 

0,484898 

ld. 

5,497589 

Misurella 

0,184757 

ld. 

5,4125X9 

Misuri- 

Misura 

0,174057 

ld. 

5,745216 

Misura 

0,469112 

ld. 

5,913235 

Misura 

0,213615 

ld. 

4,681311 

Orciola 

0,198922 

id. 

5,027090 

Cu(lt 

Coglia 

0,211920 

ld. 

4,718764 

Carnute 

Cannala 

0,248653 

ld. 

4.021672 

Misura 

0,189495 

ld. 

5,277173 

Misura 

0,484759 

ld. 

5,412450 

Misura j 

arili, 

0,184762 

ld. 

5,412368 
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Provincia  di  ROMA. 


Circi>n<lario  di  FROSRMI. 


La  Soma  da  vino  di  Coprano  si  divido  in  10  Cannatoni, 
il  Cannatone  in  20  Foglietto. 

8 (Jannatoni  fanno  una  l'annata. 

La  Cannata  da  \ino  di  Falvaterra  sì  divide  in  50  Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Mezze  Foglietto. 

Il  Barite  da  vino  di  Monte  San  Giovanni  ai  divide  in  40  Foglietto. 

Il  Barile  da  vino  di  Muralo  ai  divide  in  72  Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Sonnino  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boreali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Barilo  ila  vino  di  Supino  si  divido  in  64  Foglietto. 

La  Some  da  vino  di  Vallecorsa  si  divide  in  2 Cannato, 
la  Cannata  in  48  Foglietto 

La  Soma  da  vino  di  Veroli  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile,  o Bariletto  in  15  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

11  Barile  romano  da  olio  si  divido  in  28  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto , 
la  Foglietta  in  4 Quarlitccio. 

La  Some  romana  da  olio  si  divide  in  2 Pelli, 

la  Pollo  o Mastello  in  40  Boccali.  Il  Mastello  si  divido  anche  in  10  Cognate!!*  di  4 Boccali  ciascuna. 

.Noi  Comuni  di  Anagni,  Ferentino  e Piglio  la  misura  romana  da  olio  si  usava  por  le  vendite  a minuto,  e por  le  vendite  all’in- 
grasso il  Boccale  romano  da  olio  si  divide  in  4 Misurelle. 

Dieci  Boccali  fanno  un’Orciola. 

Nel  Comune  di  Mordo  la  Soma  romana  da  olio  prende  nome  di  Carico,  e si  divide  in  8 Misure, 
la  Misura  in  10  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 

la  Foglietta  si  divide  in  2 Mezze,  oppure  in  3 Terzarolo,  oppure  in  4 Quartuccie. 

La  Soma  romana  da  olio  nel  Comune  di  Patrica  si  divide  in  40  Boccali, 
il  Botati*  in  4 Foglietto. 

La  stessa  Soma  nel  Comune  di  Sonnino  6i  divide  in  80  Bocoali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Dieci  Boccali  fanno  una  Misura. 

L’Orcìola  da  dio  di  Alatri  si  divide  in  10  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Nel  Comune  di  Boceagorpa  la  Soma  romana  da  olio  si  divide  in  70  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 


L’Orciola  da  olio,  detta  anche  Misura  di  Amara,  si  divide  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  Foglietto  12  ’/t» 
la  Foglietta  in  2 Mezze  Foglietto, 


la  Mezza  Foglietta  in  2 Quarti. 

La  Misurella  da  olio  di  Castro  si  divide  in  24  Foglietto. 

La  Misura  da  olio  di  Cercano  si  divido  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  14  Foglietto t 
la  Foglietta  in  3 Terzetti. 

La  Misura  da  olio  di  Coprano  si  divide  in  Foglietto  28  *|,  . 

La  Misura  ria  olio  di  Falvaterra  si  divide  in  7 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

L’Orciola  da  olio  di  Fresinone  si  divido  in  32  Fogliette. 

La  Gogna  da  olio  di  Maenza  si  divide  in  10  Boccali.  Si  chiama  anche  Gogna  una  misura  di  soli  5 Boccali.  Il  Boccale  si  di- 
vide in  4 Fogliette. 

La  Cannata  da  olio  di  Monte  San  Giovanni  si  divido  in  40  Foglietto. 

La  Misura  da  olio  di  Polì  si  divide  in  Boccali  9,5235, 
il  Boreale  in  3 Foglietto, 
la  Foglietta  in  2 Mezze  Foglietto. 

Lo  Misura  da  olio  di  Supino  si  divide  in  9 Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Misura  da  olio  di  Vallecorsa  si  divide  in  9 Boccali  romani,  oppure  in  24  Fogliette  locali. 


Cfailu  (radimi 

Libbra  romana 

. . ..  0,339072  Chilogrammi 

IJMw* 

S, 949227 


La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave, 
l'Ottava  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  fanno  il  Quintale. 

1000  Libbre  fanno  il  Migliaio. 

La  stessa  Libbra -per  gli  usi  farmaceutici  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  24  Grani. 
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MISURE  DI  LUNGHEZZA 

“1 

Moiri 

Braccio  o Passetto 

0,678*65 

Metro 

A ,406  9 16  j 

2,234218 

ld 

Canne 

Canna  mercantile  ......... 

1,991837 

Id. 

0,50203  i : 

Bassiano,  Careineto,  Nonna,  Sermoneta 

Canna  agrimensoria  . 

*,010796 

ld. 

0,197315  i 

Veixetbi 

Canna 

0,996000 

ld. 

1.Q010IC 

Il  Braccio  o Passetto  fi  divide  in  3 Palmi  romani. 

La  Canna  architettonica  «i  divido  in  10  Palmi  romani, 
il  Palmo  in  1*2  Once, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

Cinque  Canne  fanno  la  Catena  architettonica. 

La  Canna  mercantile  si  divide  in  8 Palmi.  Il  Palmo  di  questa  Canna  è diverso  da  quello  della  Canna  architettonica. 
La  Canna  agrimensori»  di  Bassiano  e Carpinete  si  divide  in  9 Palmi  romani. 

La  Canna  di  Velletri  si  divide  in  4 Palmi  locali. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tetti  i Comuni  del  Ciuconoario,  meno  i 
seguenti 

Bassiano,  Osannerò,  Norma,  Seimoneta. 

MotfTErOUTIKO 

Montelamco,  Segni  . . - 

Sazi» 

Vai.montone,  Legnano 

Vnxmi  


Rubbio 

Filare 

1,818138 

Ettara 

Rubbio 

1,456589 

ld. 

Rubbio 

1,8**481 

ia. 

Rubbio 

1,99669* 

la. 

Misura 

0,363897 

la. 

Rubbio 

1,597354 

la. 

Capezzo  

0,039681 

ìa. 

Subbie 

ii,-.  ; 1097 

0.6K7  007 
0,31870) 
0,5008*8 

Mini  re 

2,748030 

Ha  ,1-1.  i» 

0.626035 

Caprai 

25,200978 


Il  Rubbio  romano,  usato  in  gran  parte  dai  Comuni  del  Circondario,  si  divide,  nei  Comuni  di  Cisterna,  Cori,  Terracina,  in  4 Quarte 
la  Quarta  in  4 Scorzi,  r * 

10  Scordo  in  4 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  175  Staioli. 

Per  le  vigne  si  usa  una  Pezza  divisa  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  49  Ordini, 
l' Ordine  in  10  Slaioli. 

11  Rubbio  romano  noi  Comuni  di  Gavìgnano  e Gorga  ai  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Coppo, 
la  Coppa  in  4 Quàr lucci , 

il  Qnartuccìo  in  Canne  quadrate  77  e Palmi  quadrati  14,583333, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Roccamassirna  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  .Scorzo  in  4 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  Canno  quadrale  57  e Palmi  quadrati  85,9375, 
la  Canna  quadrala  in  100  Palmi  quadrali. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  dì  San  Felice  si  divide  in  8 Gallale, 
la  (lattala  in  4 Quartucci, 
il  Quartuccio  in  8 Ottavi, 

l'Ottavo  in  Canne  quadrate  14  e Palmi  quadrati  46,484375, 

la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrali.  L’Ottavo  si  chiama  anche  Boccale. 

Il  Rubino  dì  Bassiano  sì  divide  in  4 Tumuioli, 
il  Tuinrnolu  in  \ Callaia, 
la  Celiata  in  £iù  Canne  quadrate, 
la  Canni  quadrala  in  81  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comuno  di  Carpinolo  si  divide  iu  8 Tinello, 
la  TineMa  in  6 Rase , 
la  Rasa  in  75  Canne  quadrale , 
la  Canna  quadrata  in  8 Palmi  quadrali. 
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Il  Rubbio  dì  Montofortino  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci , 

11  Quartuccio  in  Canne  quadrato  57  e Palmi  quadrati  4,6875, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Montolanico  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  Canne  quadrate  62  e Palmi  quadrati  50, 
la  Canna  quadrati  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Segni  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  6 Boccali, 

11  Boccale  in  Canne  quadrate  41  e Palmi  quadrati  66,60666, 

In  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

La  Misura  di  sezzè  si  divide  in  10  Scodelle, 

la  Scodella  in  Canne  quadrate  72  e Palmi  quadrati  90, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

H Rubbio  di  Valmontone  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  50  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

In  Valletti  il  Rubbio  romano  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  57  Canne  quadrate  e Palmi  quadrati  85  V,, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

n Capezze  di  Velletri,  misura  pei  terreni  vignati,  sì  divide  in  50  Solchi, 
il  Solco  in  8 Viti, 
la  Vite  in  16  Palmi  quadrati. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Canna  cuba 


M.trt  r.M 

• <,152616 


Metro  cobo 


Cabd#  nib* 

0,089665 


I.a  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divide  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cube, 
l'Oncia  cuba  in  125  Minuti  oubi. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI. 


Tutti  i Comuni  ubi  Circondario I Rubbio 


Ettolitri 

2, 944651 


Ettolitro 


Rateila 

0,339599 


li  Rubbio  romano,  nei  Comnni  di  Velletri,  Cisterna,  Gavignnno,  Gorga,  Montolanico,  .Norma,  sì  divido  sotto  la  denomina^ 
ziono  di  Misura  antica  in  2 R ubbiatei !e, 
la  Rubbiatella  in  2 Quarto, 
la  Quarta  in  3 Stala, 
lo  Staio  in  4 Quartucci  delle  Dodici. 

Lo  stesso  Rubbio  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Staia  o Coppe, 
lo  Staio  in  4 Quartucci  delle  Sedici. 

Lo  stesso  Rubbio  sotto  la  denominazione  di  Misura  nuova  si  divide  in  22  Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quartucci. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Bassiano  si  divide  in  8 Caliate, 
la  Gallata  in  2 Quartarnlle, 
la  Quartarolla  in  2 Canicci, 

11  Cassicelo  in  2 Scodelle. 

I,o  stesso  Rubbio  in  Carpineto  si  divide  in  8 Tinelli, 
il  Tinello  in  2 Quarte. 

Lo  stesso  Rubino  in  Cori  si  divide  in  4 Quarte , 
la  Quarta  in  2 Gallate, 
la  Calla  la  in  2 Scorzi. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Terracina,  Lugnano,  Roecamassima,  Valmontone  sì  divide  in  4 Quarte  o Tomoli, 
la  Quarta  o Tomolo  in  4 Scorzi, 
lo  Scorzo  in  4 Quartucci. 
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Lo  stes.ro  Rubbio  in  Moniefortino  si  divide  in  4 Quarte, 


li  Quarta  in  2 Trillato , 
la  Gallata  in  2 Mene  o Scorzi, 
la  Mezza  Gallata  in  4 Quartucci. 

Lo  Mosso  Rubbio  in  San  Polire  ai  divide  in  8 Gallato, 
la  Gallata  in  4 Quartucci, 
il  Quartuecio  in  8 lutavi  o Boccali. 

Lo  «tesso  Rubbio  in  Segni  si  divido  in  4 Quarte, 
la  Qua  ria  in  2 Gallate, 
la  Gallata  in  2 Scorzi  ; 

10  Scorzo  in  6 Morrai i. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Scrmoneta  si  divide  in  4 Tomoli, 

11  Tomolo  in-  2 Gallate, 
la  Gallala  in  2 Scorzi , 

10  Scorzo  in  2 Gasateci. 

Lo  stesso  Rubbio  in  Sozzò  sì  divido  in  4 Tinelli, 

11  Tinello  in  2 Quarta  rei  le. 

la  Quartarellu  m IO  Scodello.  La  Quartarella  si  divide  anche  in  8 Scodelle. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Mi. art  A.  vi... 


Tetti  i Coment  del  Circondario,  meno  il  i _ 

seguente  i somi  : 

Sui  Felice  I Barile  . 


Miiurc  «a  olla. 


Tutti  t Comuni  del  Circondario,  meno  il  l 
seguente I "ar,'e 

Secni I Soma  . 


EH.HIri 

(.166831 

0,436118 


Elt.iliH 

0,574807  Ettolitro 

1,814034  ld. 


0,857029 

forili 

1,192276 


Airi  II 

1,739716 

fot»» 

0,651257 


La  Soma  romana  da  vino  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  4 Quartaroli. 
il  Quartarolo  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mozzi, 
il  Mezzo  in  2 Fogliette. 

Otto  Some  fanno  la  Botto. 

Il  Barile  di  San  Felice  sì  divide  in  83  Foglietto  ed  Once  4. 

Millo  Foglietto  o 12  Barili  fanno  la  Botte. 

La  Soma  romana  da  vino  nel  Comune  di  Sozzò  si  divide  in  2 Bariioni  c 3 Terzaroli, 
il  Baritono  in  32  Boreali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

11  Barile  romano  da  olio  si  divide  in  28  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 
la  Foglietta  in  4 Quartuccie. 

Quattro  Boccali  fanno  una  Cognntclla. 

Dieci  Coen  atei  lo  fanno  un  Mastello  detto  anche  Pelle, 

Bue  Pelli  o Mastelli  fanno  una  Soma. 

Xcl  Comune  di  Bassiano  la  Soma  romana  da  olio  si  divide  in  70  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

La  stessa  Soma  nel  Comune  di  Cori  si  divide  fn  80  Boccali  o in  10  Cogni, 
il  Boccale  in  4 Fogliette, 
la  Foglietta  in  4 Quartucci. 

La  stessa  Soma  nel  Comune  di  Sezzè  si  divide  in  70  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Quartucci. 

La  stessa  Soma  prendo  anche  nome  dì  C.arieo  e si  divide  in  14  Cognatelle, 
la  Cognatella  in  5 Boreali. 

La  Soma  da  olio  di  Segni  si  divide  in  80  Boccali , 
il  fioccalo  in  -I  Fogliette. 
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DC«OlU5  AZIONE 

VALORE 

(• 

MUUIIK  LOCALI 

PESI 

r 

! 

Tutti  i Cohoni  d*l  Cibcmtdauo 

Libbra 

C1iiln,rmmT»l 

9,939»'  \ 

Chilogrammi 

L>nn 

2,9i9ìS7 

Li  Libbra  si  divide  io  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Ottave, 
l'Ottava  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 

100  Libbre  fanno  il  Quintale. 

10O0  Libbre  fanno  il  Migliaio. 

La  stessa  Libbra  Der  gli  usi  farmaceutici  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  24  Grani. 
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CIRCONDARIO  DI  VITERBO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Braccio  o Passetto  

Melri 

0,670965 

Metro 

Tetti  i Commi  bel  Circondario 

Canna  architettonica 

2,934918 

ld. 

Canna  mercantile 

1,991897 

Id. 

Acquapendente,  Latera  

Canna 

3,79817t 

ld. 

Citi  TECLA  d’ Auliamo,  Graefiusa.no 

Canna  

9,681069 

Id. 

Canna  

3,854096 

Id. 

Geottb  S.  Lorekxo 

Canna 

4,091593 

ld. 

Momtepiascome 

Canna  

2,91 4 <33 

ld. 

Omaso  

Canna  

3,630605 

Id. 

Vacentamo,  Capo  di  Monte,  Giudoli  , 

Canna 

3,760934 

ld. 

Marta,  Punsano 

Canna  per  le  vigne 

4,091593 

ld. 

Il  Braccio  o Passetto  ai  divide  in  3 Paimi  romani. 

La  Canna  architettonica  si  divide  in  10  Palmi  romani, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

Cinque  Canne  fanno  la  Catena  architettonica. 

La  Canna  mercantile  si  divido  in  8 Palmi.  Questo  Palmo  fc  diverso  da  quello  della  Canna  architettonica. 

La  Canna  di  Acquapendente  si  divide  in  17  Palmi  romani. 

La  Canna  di  Givitella  d'Agliano  si  divide  in  1?  Palmi  romani. 

In  Grotto  S.  Lorenzo  si  usavano  due  Canne  agrarie,  una  di  Palmi  romani  17  *|5,  l'altra  di  Palmi  romani  18. 

La  Canna  di  Montefiascone  si  divide  in  Piedi  G,  606372 , 
il  Picdo  in  Once  18  ‘JL, 

l'Oncia  in  5 Minuti.  Talora  il  Piede  si  divide  anche  in  Onco  14. 

La  Canna  di  Oliano  si  divide  in  Piedi  16,25, 
il  Piede  corrisponde  a!  Palmo  romano. 

La  Canna  di  Valentano,  come  misura  antica,  si  divide  in  Piedi  12,625, 
il  Piede  in  Once  16, 
l’Oncia  in  5 Minuti. 

La  stessa  Canna,  come  misura  nuova,  si  divide  in  17  Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

La  Canna  di  Valentano  pei  terreni  vignati  o cannetati  si  divide  in  Piedi  IS,  50. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Viterbo  e tdtti  i Comuni  del  Circon- 
dario, meno  i seguenti 


Canino,  àrlena,  Tessknnano. 


Cellere,  Farnese,  Civitella  d’Agliano, 


Bm«1i 

<,49l9ir 
0,447594 
0,509034 
0,963995 
0,379987 
0,959469 
0,948658 
0,451644 
0,975436 
0,965891 
0,9486  58 


Dubbio 

Eltirt 

1,848438 

Etlara 

Rabbia 

0,540997 

Dubbio 

1,731132 

Id. 

0,577657 

Opera 

0,037438 

Id. 

Opera 

26,710829 

Pena 

0,057764 

Id. 

17*31 1821 

Rubbio  senese 

1,581380 

Id. 

Babbi» 

0,632359 

i Rubbio  comunitalivo 

1,707172 

Id. 

0,585764 

Opera 

0,441446 

Id. 

Oj»r* 

7,069836 

Rubbio 

4,497519 

ld. 

Rubli  la 

0,667774 

Rubbio 

1,725142 

ld. 

0,579662 
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VALORE 

DE  NOMI  NAZIONE  in 

■ivi;»*  locaci 


Grotte  S.  Lorenzo  . 


Ischia,  Onano,  Proceno,  Cei.lf.re | Rubbio 

\ Opera  pei  vigneti  . 

Ischia ) 

1 Opera  pei  canneti. 

Marta « Opera 

Montefiascone Opera 

Onano,  Proceno Zappa . . . . 

RoNCIG  LIONE Rubbio 

Valbntano,  Marta,  Capodimonte,  Pian-  n ... 

SANO.  GlADOU Rabh'° 


Valentano,  Piansano,  Gradoli Opera . 

Vetralla Zappa . 

Viterbo,  Bassano  in  Teverina,  Bohabeo, 
Carbognano,  Castel  S.  Blu.  Casti- 
glione in  Teverina,  Gallese,  S.  Mai-  Opera. 
tino,  Grotte  S.  STRfANo,  Soriano, 

Viano,  Vitorcsuno 


Eu«r« 

1,3.36817 

0,040433 


0,098860 

0,065906 

0,070723 

0,046211 

0,032953 

1,277883 

1,697355 


0,097339 


Il  Rubbio  romano  si  divide  in  1 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scono  in  1 Quartucci, 

11  Quartuccio  in  175  Suiioli. 

Nei  Comuni  di  Nassau  di  Sulri,  Canapina,  Capranica  di  Sutri.  Civita  Castellana,  Nessi,  Toscanella,  i quali  seguivano  la  co- 
stumanza di  Roma,  usami  pure  pei  terreni  vignati  una  misura  detta  Pezza,  divisa  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  40  Ordini, 
l’Ordine  in  10  Statoli. 

Il  Rubbio  romano  nei  Comuni  di  Ragnorea  e Labnano  si  divide  in  8 Staio, 
lo  Staio  in  8 Misurelle, 

la  M burella  in  Canne  quadrale  57,  e Piedi  quadrati  85,  9375, 
la  Canna  quadrata  si  divide  in  100  Piedi,  o Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  barbarono  si  divìde  in  4 Quarte, 

In  Quarta  in  4 Stata, 

lo  Staio  in  8 Coppe,  la  Coppa  in  Canne  quadrate  28  e Piedi  quadrati  92,96875, 
la  Canna  quadrata  si  divide  in  100  Piedi,  o Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  romano  nei  Comuni  di  Hassanello,  Fabrica,  Sutri,  si  divide  in  8 Mezzo, 
la  Mezza  in  8 Misurelle, 

la  Misurella  in  Canne  quadrate  57  e Piedi  quadrati  85.U375, 
la  Canna  quadrata  si  divide  in  100  Piedi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Dieda,  S.  Giovanni  di  Bieda,  Vetralla,  sì  divide  in  16  Stala 
lo  Staio  in  6 Misurelle, 

la  Nisurella  in  Canne  quadrato  38  o Piedi  quadrati  57,2916667, 
la  Canna  quadrala  si  divide  in  100  Piedi  o Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Bolzena  si  divido  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  8 Coppe, 

la  Coppa  in  Canne  quadrale  57  e Piedi  quadrati  85,9375, 
la  Canna  quadrata  si  divide  m 100  Piedi  o Palmi  quadrali. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Castel  Cellese,  Cellcno,  Roccalvecce,  si  divido  in  8 Mezze, 
la  Mezza  in  12  Misurelle, 

la  Misurella  in  Canne  quadrate  38  e Piedi  quadrati  57,29167, 
la  Canna  quadrata  si  divide  in  100  Piedi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Orte  si  divide  in  8 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Coppe, 
la  Coppa  in  4 Otlaioli, 

l'Ottaiolo  in  Canne  quadrate  57  o Piedi  quadrati  85,9376, 
la  Canna  quadrala  in  100  Piedi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  in  S.  Lorenzo  Nuovo  si  divido  in  8 Staia, 
lo  Staio  In  4 Provenne, 

lo  Provenna  in  Canne  quadrato  115  e Piedi  quadrati  71,875, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  o Palmi  quadrati. 
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Lo  stesso  Rubbio  in  S.  Michele  si  divido  In  8 Sui  a, 
lo  Staio  in  10  Misurelle, 

la  Misurelln  in  Canne  quadrate  46  e Piedi  quadrati  98,  75, 
la  Canna  quadrata  in  1UO  Piedi  o Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Stabbia  e Calcata  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze, 
la  Mozza  in  2 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Quar Lucci, 

11  Quartuceio  in  Canne  quadrate  57  e Piedi  quadrati  85,  9375, 
la  Canna  quadrala  in  100  Piedi  quadrati. 

Lo  stesso  Ruhbio  nel  Comune  di  Vallerano  si  divide  in  12  Staia, 

10  Staio  in  8 Misurelle, 

la  Misurella  in  Canne  quadrate  38  o Piedi  quadrati  57,2917, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  o Palmi  quadrati. 

Lo  stosso  Rubbio  noi  Comune  di  Vignanello  si  divide  iu  8 Mezze, 
la  Mezza  in  16  Quartucci, 

11  Quartuceio  in  Canne  quadrate  28  e Palmi  quadrati  92,96875, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Viterbo,  Bagnala,  Passano  in  Teverinn.  Romano,  Carbognano,  Castel  S.  Elia,  Castiglione 
in  Teverina,  Gallese,  Grotto  S.  Stefano,  S.  Martino,  Soriano,  Viano,  Vitorchsano  si  divide  in  8 Mezze, 
la  Mezza  in  10  Misurelle. 

la  Misurella  in  Canne  quadrate  46  o Palmi  quadrali  28,  75 
la  Canna  quadrala  in  100  Piedi  o Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Acquapendente  si  divide  in  6 Staia, 
lo  Staio  in  150  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  289  Piedi  o Palmi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  balera  si  divide  in  12  Staia, 
lo  Staio  in  100  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  289  Piedi  quadrati. 

L'Opera  di  Bagnata , misura  da  vigne  e canneti,  si  divide  in  75  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  o Palmi  quadrati. 

La  Pezza  di  Bassan  di  Sulri,  misura  per  lo  vigno  e pei  canneti,  si  divide  in  Canne  quadrate  115  e Piedi  quadrati  71.875, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

Per  gli  altri  terreni  in  Bassan  di  Sutri  si  usa  il  Rubbio  romano. 

Il  Rubbio  romano  nei  Comuni  di  Canino,  Arlona  o Tessennano  si  divido  in  16  Staia, 
lo  Staio  in  4 Scorzi, 

lo  Scorzo  in  Canne  quadrate  57  e Piedi  quadrati  85,9375, 
la  Canna  quadrata  in  (00  Piedi  o Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  senese  usato  noi  suddetti  Comuni  ai  Canino,  Àrlena  e Tessennano  si  divide  in  12  Staia, 
lo  Staio  in  4 Scorzi , 
lo  Scorzo  in  66  Canne  quadrato, 
la  Canna  quadrata  in  IU0  Piedi  o Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  comunitativo  di  Canino  si  divido  in  12  Staia, 
lo  Staio  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  Canne  quadrate  71  o Piedi  quadrati  26, 
la  Canna  quadrala  in  100  Piedi  o Palmi  quadrati. 

L’Opera  dì  Capo  di  Monte,  misura  da  vigne,  si  divide  in  100  Canne  quadrate, 
la  Canna  in  Piedi  quadrati  159,390625. 

Il  Rubbio  di  Caprarola  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Mezze, 
la  Mezza  in  2 Quartucci, 

11  Quartuceio  in  4 Misurelle, 

la  Misurella  in  Canne  quadrato  46  e Palmi  quadrati  87, 5C^ 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

Il  Rubbio  di  Celierò  si  divide  in  12  Staia, 
lo  Staio  in  288  Canne  quadrato, 

la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati.  , 

Lo  flesso  Rubb'o  di  Celierò  nei  Comuni  di  Civltolla  d’Agliano  e Graffignano  si  divide  in  8 Mezze, 
la  Mezza  in  3ù0  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  144  Piedi  quadrati. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comuno  di  Farnese  si  divide  in  Some  1,50, 
la  Soma  in  8 Staia, 

10  Staio  in  4 Quartucci, 

11  Quartuceio  in  72  Canne  quadrate, 

la  Canna  quadrata  in  1U0  Piedi  o Palmi  quadrati* 

Il  Rubbio  di  Grotte  S.  Lorenzo  si  divido  in  12  Staia, 
lo  Staio  in  4 Baccinolle, 

la  Raccinella  in  Canne  quadrate  18  e Piedi  quadrati  223,171875, 
la  Canna  quadrata  in  Piedi  quadrati  297,5625. 

L’Opera  di  Grotte  $.  Lorenzo,  misura  da  terreni  vignati,  si  divide  in  25  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  324  Piedi  quadrali. 

Il  Rubbio  di  Ischia  si  divide  in  12  Staia, 

10  Staio  in  4 Quarti, 

11  Quarto  in  Canne  quadrate  66  e Piedi  quadrati  1,5625, 
la  Canna  quadrata  in  100  Piedi  quadrati. 

IJ  L'Opera  da  vigneti  di  Ischia  si  divide  in  Canna  quadrata  198  e Piedi  quadrati  4,6875, 
la  Canna  quadrata  in  ItX)  Piedi  quadrati. 
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L'Opara  da  canneti  di  Ischi»  si  divido  in  Canno  quadrata  132  e Piedi  quadrali  3,1250, 

la  Canoa  quadrata  io  100  Piedi  quadrati. 

Nel  Coki  uno  di  Ischia  si  usava  pure  la  misura  agraria  di  Valcntano,  col  uomo  di  misura  coymnitativa. 

Il  Rubbio  di  Ischia  nei  Comuni  di  Oliano  e Proceno  si  divide  in  12  Staio, 
lo  Staio  in  IO»)  Canne  quadrate» 
la  Canna  quadrata  in  Piedi  quadrati  751,0625. 

L’Opero  di  Marta»  misura  da  vigne,  si  divide  in  50  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  iu  Piedi  quadrati  159, 390625. 

L’Opera  di  Montefiascono,  misura  da  terreni  vignati,  si  divido  in  280  Statoli  t 
lo  Statolo  in  Piedi  quadrati  14,  6!il44. 

Pei  terreni  cannatati  sì  usava  in  Montefìascone  un’Opera  speciale  di  175  Suioli.  Pei  terreni  seminativi  uaavasi  il  Rubbio  romano 
diviso  in  8 Misure, 
la  Misura  in  IO  Misurelle, 
la  Misurella  in  140  Staioli, 
lo  .Statolo  in  Piedi  quadrali  14,69444. 

La  Zappa  di  Onano.  misura  da  vigne,  si  divìdo  in  25  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrala  in  Piedi  quadrati  26 1,1*625. 

Il  Rubbio  di  Ronciglione  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Scorzi, 

10  Scorzo  in  4 Qn artucci, 

11  Quartuccso  in  40  Canne  quadrate, 

h Canna  quadrata  in  IOU  Piedi  o Palmi  quadrati. 

11  Rubbio  dì  Valentino  si  divide  in  12  Staia, 

Io  Staio  in  4 Quarte, 

la  Quarta  in  2$  Canne  quadrato, 

la  Canna  quadrata  in  Piedi  quadrati  159,990625,  oppure  in  Palmi  quadrati  289. 

L’Opera  di  Vafematto,  misura  da  vigne  e canneti,  si  divide  in  50  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  Piedi  quadrati  182,25. 

La  Zappa  di  Vetralla,  misura  da  vigne,  si  divìdo  in  108  Canne  quadrate, 
la  Canna  quadrata  in  100  Palmi  quadrati. 

L’Opera  di  Viterbo,  misura  da  vigno,  si  divide  in  195  Canne, 
la  Canna  in  100  Piedi  o Palmi  quadrati. 


MISURE  1)1  VOLUME 

| cubi  I | C»nn«  tubi 

Tutti  i Comuni  dll  Circondario Canna  cuba 11,152616  ! Metro  cubo  0,089665 


La  Canna  cuba  architettonica  romana  si  divido  in  1000  Palmi  cubi, 
il  Palmo  cubo  in  1728  Once  cubo, 
l'Oncia  cuba  in  125  Minuti  cubi. 


MISURE  DI  CAPACITI  PER  CU  ARIDI 


Titti  i Comuni  nei.  Circondario,  meno  i I 
seguenti I 


Robbio  romano 


Canino  , Arrena,  Valentino  , Farnese, 
Ghadoii,  C.apodiuontb,  Grotte  S.  Lo- 
rp.nio,  Ischia.  Latsra,  Marta,  Onano, 
Pussano,  Tessennano,  Proceno 


Rubbio  caslrense 


Elialiul 

S,9«65t 


RUoli  Irò 


Rabbia 

0,339599 


4,766823 


ld. 


0,361425 


Il  Rubbio  romano  secondo  l’uso  di  misura  antica  si  divide  in  ? Rabbia  Ielle, 
la  Kuhhiatelln  in  2 Quarto, 
la  Quarta  in  3 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quartucci  dette  Podici. 

Lo  stesso  Rubbio  si  divido  ancho  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Staia, 

lo  Staio  o Starello  o Coppa  in  4 Quartucci  delle  Sedici. 

Lo  stesso  Rubbio  secondo  l'uso  di  misura  nuova  si  divide  in  22  Scorzi, 
lo  .Scorzo  in  4 Quartucci. 

Il  Rubbio  romano  nei  Comuni  di  Acquapendente,  Celierò,  Celione , Cradolì,  Graffignano  sì  divide  In  8 Staia, 

10  Staio  in  2 Mezze  Staia, 

11  Mezzo  Staio  in  2 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Misurelle. 

Lo  stesso  Rubbio  nei  Comuni  di  Bagnorea  e S.  Lorenzo  Nuovo  si  divido  in  8 Stala, 
lo  Staio  in  4 Quartarole. 

Lo  stesso  Rubbio  nel  Comune  di  Barbarono  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Staia, 
lo  Staio  in  8 Coppe. 
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Civita  Castellana,  Carbogkano,  Gallese,  ì 
Ferrica,  Roncigiionb,  Bagnorea,  Bar-  I 
barano  , Bassaneuo,  Bassan  di  Siitri,  / 

Bieda,  Caprarola,  Canepina,  Procrno,  ! „ 

| S.  Giovanni  di  Bieda,  Vallerano,  Vi-  [ S0ID1 
torchiano.  Soriano,  Siitri,  Calcata, 

Vuno,  Vetralu,  Castel  S.  Elia,  Cor- 
cuiano,  Neri 

Civitella  d'Agliano.  Barbano  in  Teverina,  j „ 
Bomarzo,  S.  Lorenzo  Nuovo I ®olna 

Farnese,  Capodinontb . Castel  Cellcsr,  J 
Celleno,  Cellere,  Gradoli,  Grami-./ 
onano,  Ischia,  Lvbriano, Onano,  Hoccal-  > Soma 
vecce,  TissehnaNO,  Valentano.  Grotte 
S.  Lorenzo,  Latera,  Marta,  Piansano. 

Montemascone,  Arlena,  Stabbia Soma 

Onte Soma 


Eli  olii  ri 

0, *75424 


0,935979 

4,047245 

4,49*054 

0,802497 


*7*4  42690 


4,068399 

0,983073 

0,834687 

4.246577 


Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i { 
seguenti 4 


Farnese.  Capodimonte,  Cellbre,  Gradoli, 
Grotte  S.  Lorenzo,  Iscbia,  Latera, 
Marta,  Piansano,  Valentano,  Onano  . . 


Orte I Soma 


Stabbia I Soma 


Civita  Castellana,  Vignanello,  Sutri, 
Calcata 


l Boccale  

Litri 

2,203967 

Litro 

Soma 

Eltclitri 

0,858982 

Ettolitro 

Soma  . . 

3,3*5509 

!d. 

Soma 

1,186751 

Id. 

Soma 

1,271519 

Id. 

Soma 

1,5935*8 

Id. 

Soma 

1,80653* 

Id. 

Boccale  

Litri 

3,054  650 

Litro 

Soma 

Ettolitri 

1,586856 

Ettolitro 

Soma 

1,898802 

Id. 

Barile 

0,57*807 

Id 

La  Soma  romana  da  vino  usata  in  Viterbo  ed  altri  Comuni  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  4 Quarlaroli. 
il  Quartarolo  in  8 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

16  Barili  fanno  lina  Botte. 

Nel  Comune  di  Soriano  questa  Soma  el  divido  in  2 Barili, 
il  Barile  in  32  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglie  ite. 

La  Soma  da  vino  ili  Acquapendente  ai  divìdo  in  2 Barili, 
il  Barile  in  20  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  vino  di  Bacano  di  Sutri,  misura  antica,  si  divido  in  36  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

La  Soma  da  vinq  di  Bolscna  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barilo  in  25  Boccali , 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 


Boccili 

0,453727 

Som» 

1,164109 

0,298908 

0,8*2637 

0,786*61 

0,627530 

0,5535*6 

Boccali 

0,327692 

Some 

0,630177 


Parili 

1,730716 
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Cùcontó*  di  OHM®. 


MISURE  LOCALI 


La  Soma  da  vino  di  fastidiano  in  Tevorina  si  divida  in  2 Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in.  2 Meriti, 
il  Mosso  in  2 Fogli  ette. 

La  Soma  da  vino  di  Civilu  Castellana  si  divide  in  48  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  stessa  Soma  nei  Comuni  di  Roncigliono.  Bagnoren,  Barbarono,  Ravanello*  Rawno  di  Sntrì.  Soriano.  Bifida,  Sottri, 
falcata,  Viano,  Gaprarola,  Canepina,  Truceno,  $ Giovanni  di  Biella,  Valiereno,  VecraUa,  fasici  Sant'iihu,  torchiano, 
Kepi.  Vitorchiano,  rabrica,  si  divide  in  2 Barili, 
il  Barile  in  24  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foeliette. 

La  Soma  da  vino  di  Civìteila  d Agitano  si  divido  in  50  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  Farnese  si  divide  in  50  Boccali, 

Il  Boccale  in  4 Foglietta. 

La  Soma  da  vino  di  Montetiascone  si  divide  in  €4  Boccali, 
il  Boccate  in  4 Fogl tette. 

La  Soma  da  vino  di  Orto  si  divido  in  2 Barili, 
il  Barile  in  22  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliane. 

11  Boccale  da  olio  di  Viterbo  usato  in  molti  Comuni  del  Circondario  si  divifa  in  4 Foglietto. 

Nei  Comuni  di  Bagnorea  e Civile! la  d 'Agitano  dicci  Boccali  fanno  una  fflèzzma  da  olio. 


Nei  Comuni  di  Bieda  c Vallerano  48  Boccali  fanno  la  Soma  vecchia  da  olio. 

Nei  Comuni  di  Castiglione  in  Tovertna,  Celleno,  Gratlìgnano,  Roccalvecce,  Tessonnano  50  Boccali  fanno  la  Soma  da  olio,  il 
Boccale  si  divide  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

Nei  Comuni  di  Corchiano,  Ravanello,  Bussano  in  Teverino  60  Boccali  fanno  una  Soma  da  olio,  il  boccale  si  divide  in  4 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  dì  Acmiapftndn.ite  ai  divida  in  40  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi," 
il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

La  Soma  da  olio  dì  rubrica  si  divide  in  80  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogl  tette. 

La  Soma  da  olio  di  Famoso  si  divido  in  50  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette. 

La  Soma  da  olio  di  Gallese  si  divide  in  2 Otri, 
l'Otre  tu  5 Mozzili , 
il  Mezzile  in  6 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzi. 

La  Soma  da  olio  di  Nepi  si  divide  in  Boccali  77  ’/§  e Misurelle  2, 
il  Boccale  in  4 Foglietto, 
la  Foglietta  in  4 Misurelle. 

La  Soma  da  olio  di  Orto  si  divìde  in  88  Boccali, 
il  fioccalo  in  2 Mezzi, 
il  Mozzo  in  2 Fogliutte, 
la  Foglietta  in  «Misurelle. 

11  Boccale  da  olio  di  Roncigliono  si  divido  in  2 Mezzi, 
il  Mezzo  in  2 Foglietto. 

Nei  Comuni  di  Roncigliono  ©Bussano  di  Sulri  Tulio  si  contratta  aU’ingrosso  a Libbre,  ed  a minuto  si  misura  a Boccali. 

La  Soma  da  olio  di  San  Martino  sì  divide  in  72  Boccali, 
il  fioccalo  in  4 Fogliette. 

La  Soma  da  olio  di  Stabbia  si  divide  in  80  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Foglietto. 

Il  Barile  romano  da  olio, ‘usato  in  Civita  Castellana  e Vignauello,  si  divide  in  28  Boccali, 
il  Boccale  in  4 Fogliette, 
la  Foglietta  in  4 Quartuccie. 

4 Boccali  fanno  una  Cognatella. 

10  Cognatelle  un  Mastello. 

2 Mastelli  fanno  la  Soma. 

Nei  Comuni  dì  Sutri  e Calcata  si  usa  più  specialmente  il  Boccole  romano  da  olio  diviso  in  4 Foglietto 


Tutti  i Comici  pej,  Circondario  . 


La  Libbra  sì  divide  in  12  Once. 

1‘ Oncia  in  8 Ottave  o Dramme. 
l'Ottava  in  3 Denari  o Scrupoli, 
il  Denaro  in  24  Urani. 


Libbra  

Ct  il  «granulai 

0,339074 

Chilogrammo 

Libbra  

0,339044 

ia. 
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MISURE  LOCALI 

^ 1 

COMUNI 

denominazione 

valore 

In 

MIAL'RC  METEICHE 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  da  panno  ........ 

Metri 

0,669820 

1 

Metro 

Braccia 

4,492939 

Distrelli  di  Ronco.  Lendinaua,  Poli- 

Braccio  da  seta 

0,634809 

ld. 

1,580456 

selli.  Comuni  di  Fiesso,  Gavullo,  Pok- 

Piede  da  fabbrica 

0,347735 

ld. 

Piedi 

2,875754 

Piede  atirinienscrio  ........ 

0,384430 

Id. 

4,604609 

Braccio  da  lana 

0,669840 

ld. 

Hra  c.  aa 

1,494939 

Comuni  di  Badia,  Crocetta,  Casba.  Ciac- 

Braccio  da  seta 

0,035000 

ld. 

t, 574803 

ciano,  Salvatlhsa,  Villa  d'Adige 

0,347735 

Iti. 

4,875754 

4,604609 

Piede  agrimensorio 

0,384430 

ld 

Braccio  da  panno 

0,673607 

ld 

Bf4r.ii 

1,484545 

Distretti  di  Massa  ed  Asiano,  Comuni 
di  Bagnolo,  Giacciano,  Thecksta,  Oc- 

Braccio  da  seta 

0,634358 

ld. 

1,576397 

CDIOBELLO,  FiCabOLO.  Ga|Ba,  SlIBNTA, 
Crespino,  Villa  Mabcuesana,  Papoaib  . 

Piede  agriniensorio 

0,403854 

ld. 

4,4761  40 

Piede 

0,347735 

ld. 

4,875754 

Braccio  da  panno 

0,653000 

ld. 

Inerì» 

1,531394 

0,616000 

0,347735 

ld 

1,643377 

mai 

4,875754 

Piede  agrimensorio  

ld. 

Tanto  lo  Braccia  mercantili  quanto  i Piedi  agrimensorti  si  dividono  in  12  Once. 
5»  Piedi  fanno  un  Passo. 

6 Piedi  fanno  una  Pertica. 

Il  Braccio  mercantile  si  divide  puro  in  1 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Quartini. 

Mille  Passi  veneti  fanno  un  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Distretti  di  Ronco,  Ariano  e Polesella, 
Comuni  diS.  Bellino»  Castelguglielxo, 
Fratta,  Lusia,  Fasana 


Distretti  di  Ariano,  Adria  {meno  i Co-  I 
illuni  di  Papozzf.  e Fasana),  Comuni  di 
Porto  Tolle,  Taglio  di  Po \ 

Distretti  di  Massa,  Occhiobello,  Ariano,  J 
(meno  i Comuni  di  Porto  Tulle  e Taglio  ( 
di  Po),  Comuni  di  Papozze,  Bagnolo  e i 
Trecenta  I 


Distretto  di  Badia  (meno 
gkoì.0  e Trecenta)  . . . 


Comuni  di  Ba- 


Campo 

Ar« 

44,644077 

Ettara 

Cinipi 

4,439939 

Campo 

38,645746 

ld. 

4,588948 

Biolca 

65,439360 

ld. 

Bauli  he 

4,534817 

Campo  d'estimo 

Ehm* 

0,612260 

ld 

Campi 

1,633493 
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MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DEMOM1N.17.IONK 

VALORE 

io 

MUTUE  MTTftlCVI 

DENOMINAZIONE 

valore 

mikei  laicali 

Distretto  di  Lkxdikara  (meno  i Comuni  di 
Castelguglirluo,  Fratta,  S Bellino  c 
Lusia) ' 

Campo  

Pittare 

0,398960 

Eltara 

Campi 

1,669728 

11  Campo  di  Rovigo  ai  divìde  in  840  Tavole.  Si  divido  anche  in  12  Quarte  • la  Quarta  in  70  Tavole. 
Un  Campo  e mezzo  forma  la  Bjplca. 

11  Campo  di  Padova  usalo  in  Aaria  si  divide  in  840  Tavole. 

La  Biolca  ferrarese  usata  in  Massa  si  divide  in  400  Tavole, 
li  Campo  d'estimo  di  Badia  si  divide  in  1152  Tavole. 

11  Campo  di  Lendinara  si  divide  pure  in  1Ì52  Tavole. 

MISURE  DI  VOLUME 

Distretti  di  Rovigo,  Lendinara,  Occmo- 
BF.u.0.  Adria,  Ariano,  Badia,  Polesslla, 

Piede  cubo  veneto 

Metri  eitkl 

0,04*0t8 

Metro  cobo 

Piedi  cubi 

23,782383 

Distretti  di  Rovigo,  Badia 

Piede  cubo 

0,056725 

Id. 

(7,628942  ! 

Distretti  di  Ariano,  Occbiohello,  Massa  . 

Piede  cubo  ferrarese 

0,065868 

Id. 

15,(81925 

Comuni  di  I.oeio  , Conta  bina  , Donada  , 
Rosolina 

Piede  cubo  padovano  

0,045630 

Id. 

21,905728 

Il  Piede  cubo  6 di  1728  Once  cubo. 

125  Piedi  cubi  fanno  un  Passo  cubo. 

36  Piedi  veneti  cubi  fanno  una  Tavola  da  lavoro. 
72  Piedi  cubi  fanno  il  Passetto  per  la  legna. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Distretti  di  Rovigo,  Lendinara,  Crespino,  I 
Polesella,  Badia,  Comuni  di  Fiesso  Sacco, 
ed  Adria I 


ettolitri 

0,994393 


Comuni  di  Lenoinara  e Lusia Sacco 


0,833843 


Comuni  dì  Badia,  Ceocetta,  Saltatene  a,  i „ . „a,„QA 

Villa  d Adige ! Sacco  0,9**680 


Distretti  di  Massa  ed  Occbiohello,  Co-  j 
munì  di  Bagnolo,  Giacciano,  Trecf.nta,  ì Sacco 
Canaro,  Villa  Marcbesana,  Crespino..' 


1,443717 


Distretti  di  Adria  e Ariano j Sacco. 

Coreo,  Coktarina,  Donada.  Rosolina,  ( „ 
Taglio  di  Po,  Porto  Tollr ^ Sacco  . 


0,939800 

0,833t72 


[|  Sacco  di  Rovigo  si  divide  in  3 Slaia, 
lo  Staio  in  i Quarto , 


I 


Siccbi 

1,005639 


1,171*50 
1 ,083800 


0,801012 


1,061036 

1,200232 


la  Quarta  in  * Quartoroli, 
il  Quarterolo  in  3 Scodelle. 

Il  ragguaglio  sopra  indicalo  del  Sacco  di  Rovigo  ò quello  dolio  Tavole  ufficiali  del  1809.  La  Camera  provinciale  di  Commercio, 
ed  h Prontuario  del  Prof.  Sutto  diedero  al  Sacco  il  valore  di  Ettolitri  0,90381*5. 

Il  Sacco  di  Lendinara  ai  divido  in  3 Slaia, 
lo  Staio  in  * Quarte, 
la  Quarta  in  4 Qunrtaroli. 

Il  Sacco  di  Badia  ni  divido  in  3 Staia, 
lo  Staio  in  * Quarte. 

In  Badia  li  usa  pure  il  Sacco  di  Legungo  di  Ettolitri  1,14 12. 


Digitized  by  Google 
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li  Sacco  di  Mussa  (quello  di  Ferrara)  si  divide  in  4 Stala, 
lo  Staio  in  4 Giurie. 

20  Staia  tanno  un  Moirgio. 


20  Staia  tanno  un  Moggio. 

Il  Sacco  di  Adria  si  divido  in  3 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Quarteroli. 

Il  Sacco  di  torco  si  divido  in  3 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quarto. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Distretti  di  Ronco.  Lendinana,  Polesella,  ,,  , 

Comune  di  Fibsso Mastello 

Comuni  di  Lendinara,  Losia,  Ramo  di  Palo  Mastello 

Comuni  di  Badia,  Crocetta,  Salvatebba, 

Villa  d'Adige Mastello 

Comune  di  Canoa Mastello 

Distretti  di  Massa,  Occdiodello,  Adhia, 

Amano  (meno  i Comuni  di  Posto  Polle 
e Taolio  di  Po),  Comuni  di  Bagnolo,  > Mastello  ferrarese 
Giacciano,  Tsecenta,  Csesmno,  Canaio,  i 
Gavello,  Villa  Marchesana 1 

Villa  d’Adige Krento  veronese. . . 

Comune  di  Asiano Mastello 

Comuni  di  Ponteccuio,  Gavello,  Pole-  | , n 

sella,  Bosaso,  Guarda ( 

Pbttorazza  Gsimani,  Loseo,  Contasela  , I Maste||0 
Donada  c Rosolina \ 


nielli,! 

4,047902 

Ettolitro 

0,931500 

Id 

0,963000 

Id. 

1,083374 

Id. 

0,567842 

Id. 

0,705141 

Id. 

0,637640 

Id. 

0,698600 

Id. 

0.712755 

Id 

Mul.lli 

0,95(288 

4,073537 

4,038422 

0,9230(2 

4,761052 


Brami 

1,418216 

Mastelli 

1,568284 

1,431434 


Il  Mastello  di  Rovigo  si  divido  in  G Socchi, 
il  Secchio  in  18  Rozzo, 
la  Bozza  in  4 Gotti. 

4 Secchi  o 72  Bozzo  fanno  un  Mae  tei  letto. 

| 11  Mastello  di  Lendinara  si  divido  in  96  Rozze, 
ha  Bozza  ò eguale  a quella  di  Rovigo. 

Il  Mastello  di  Badia  si  divide  in  % Bozzo. 

11  Mastello  di  Gauda  si  divido  in  108  Bozze. 

Il  Mastello  ferrarese  si  divide  in  40  Boccali. 

Il  Brento  veronese  si  divide  in  72  Inghiaiare. 

Il  Mastello  di  Pontecchio  si  divide  in  4 Secchie, 
la  Secchia  in  18  Bozze. 

Il  Mastello  di  Pettorazza  si  divide  in  72  Bozze. 

Il  Mastello  di  Ariano  si  divide  in  Boccali  33  '/•» 


Tutti  i Comuni  della  Provincia j 

Comuni  di  Rovigo  , Ariano  , Lendinara  , : 
Crespino  , Occuiobbllo  , Polesella  , ' 
Massa,  Papozzf.,  Bagnolo,  Giacciano,  » 

I Tucuta ) 


Libbra  sottile . 
Libbra  grossu. 

Libbra  ferrare® 


Chilogrammi  a 

0,301230  I Chilogramma 


0,345137 


UH». 

3,319726 

2,096(42 


2,897398 
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Prorinria  di  BOVIfiO. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINA7JONE 

valore 

in 

MiitwE  ne  i Miche 

DENOMINA  7 IONE 

valore 

ia 

MIAGER  LOCALI 

r 

Badia  , Crocetta  , Garba  , Salvati  iuia  , i 
Villa  b'Adigi  1 

Libbra  sonile 

Cfcilo{  ramini 

0,339097 

Chilogranima 

Libbre 

2,949005 

La  Libbra  grossa,  come  la  Libbra  sottile,  si  divide  in  !2  Once, 
l'Oncia  si  divide  in  4 Quarti. 

100  Libbre  fanno  un  Centinaio. 

Oli  orefici  usano  il  Marco  di  Grammi  538,499  diviso  in  8 Once, 
l’Oncia  in  144  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I farmacisti  usano  la  Libbra  medica  viennese  di  Grammi  420,008,  e la  Libbra  sottile  seta  di  Grammi  301,230. 
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CIRCONDARIO  DI  SALERNO 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  | 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

KIMWK  MCTOtCHE 

DE.VOMINA7.lO>  E 

VALORE 

In 

MIU'KE  lOClLI 

Mi* 

MISURE  ni  LUNGHEZZA 

ir.  leijali  secondo  la  legije  del  1 
Canna  

840. 

Mori 

2,645803 

“1 

Metro 

Carni# 

0.378000  ' 

Tutti  i Commi  del  Circondario  

0,264550 

la. 

PmIum 

3,780000  » 

Misure  abusive  anteriori  al  <840 

Tutti  i Commi  dei.  Circondario 

Canna  

Mori 

2,100360 

Melro 

Caini» 

0.171077 

Palmo 

0,263670 

id. 

Palmi 

3,792619 

La  Canna  legale  si  divide  in  10  Palmi. 

11  Palmo  logale  si  divide  in  IO  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  IO  Millesimi. 

7UO  Canne  fanno  il  Miglio  Invale. 

Per  le  misure  anteriori  al  1810  la  Canna  abusiva  si  divido  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

IO  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

IO  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catone  fanno  il  Miglio. 

Còme  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  anche  nei  diversi  Comuni  Passi 

dn  terra  di  Palmi  5 7 lj9,  7 

Vi,  »• 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  leijali  secondo  la  hijjc  del  1 
I Moccio 

840. 

Al» 

6,998684 

Ara 

Mi>*pia 

0,142884 

i Utti  i Comuni  dei.  Circondario 

Palmo  quadralo 

Unii  r|uai1i»li 

0,069987 

Metro  quadr. 

Palmi  i|ii,. diali 

t 4,288400 

Ti  tti  i Comuni  rei.  Circondario 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 

M’iri  guadi  fi 

0,069522 

.Metro  quadr. 

Palmi  quadrati 

1 4,383963 

Salerno,  Cetara,  Vietai  sul  Mare,  Maiori, 
Tramonti,  Lusitano  Cava  db'  Tirreni, 
Nomila  Interiore,  Nocera  Superiore, 
Corsara,  Pagani,  Angri,  Scafati,  Sanno, 
S.  Mariano  sul  Sanno,  Rocca  Piemonte, 
Castel S,  Giorgio,  Mercato  S. Severino, 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 

E»  Un* 

Siano,  Galvanico,  Pisciano.  Baronissi, 

di  Palmi  7 */«  di  iato  . . . 

0,367771 

Eltara 

2,719085 

Pi.u-K7.7ano,  Castiglione  ubi  Genovesi, 
Gipponi  sei  Casali.  S.  Cipriano  Picen- 
tino.S  Mango  Piemonte,  Acerno,  Monte- 
corvino  PUGLIANO 

Digitized  by  Google 


Proi  inria  di  SALERNO. 


Circondano  di  MICINI). 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

DENOMINAZIONE 

VALORE  I 

In 

• 

Amalfi.  Conca  Marini,  IUvkllo,  Fluori:, 
Fkaia.no,  S.  Ili. uno  del  Monte  Albino, 
S.  Valentino  Torio,  Gittoni  Vallefiana 

Moggio  di  900  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 'j,  di  lalo 

Vignalo  di  1600  Passi  quadr. 
di  Palmi  5 '/,  di  lalo  . . . 

Elmo 

0,336486 

Etlara 

Morsi* 

2,971893  | 

! lia.no  

Moggio  di  720  Passi  quadrali 

0, 3*0367 
0,408789 

Id. 

Id. 

3.1  *t  5*0 

Tomoli 

4,446454 

C.ASrioi.ioNt  ori  Genovesi,  Giffoni  sei  i 
Gasali,  S.  Cipriano  I’icestino,  S.  Manco 
Piemonte,  Montecorvi.no  Kovella | 

Tomolo  di  i 200  Passi  quadrati 

Il  Meglio  lego  lo  agrario  f*  di  IOUOO  Palmi  quadrati. 

I loti  Palmi  quadrati  legali  (unno  la  Canna  quadrata  legale. 

! La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  I81O  ò di  64  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  Ugge  del  1840. 

’ Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Palmo  cubo 

Metri  cubi 

0,018515 

Metro  cobo 

Vaimi  cubi  ! 

54,010)52 

Usure  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario | 

Palmo  cubo | 

Meli!  cubi 

0,018331 

Metro  cubo 

Palali  cobi 

54,532903 

Secondo  la  leggo  del  18)0  mille  Palmi  rubi  lesali  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

.Secondo  Pus©  anteriore  al  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Lamia  cuba. 
La  Canna  di  ooxtumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco , «li  256  Palmi  cubi  abusivi  t equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  il  Mi  fanno  la  Soma  per  l’areua  che  si  divido  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840- 

I Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 

Tomolo 

Eltulilri 

0,555451 

Ettolitro 

Tomoli 

) ,800338 

Misure  abusive  anteriori  al  1810. 

Tutti  t Comuni  del  Circondario | 

Tomolo  

Ettolitri 

0,553189 

Ettolitro 

Tomoli 

4,807700 

I 11  Tomolo  lesale  e l'abusivo  si  divìdono  in  24  Misure. 

MISURE  IH  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

1 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  18)0. 

. 

Ellnllllt 

0,430*50 

Litri 

0,747084 

Ettolitro 

Lilro 

Barici 

4,29246: 

Caroli* 

»,3753&;  j 
1 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  ...  . . . \ „ 

/ Caraffa  di  Once  27,143  .... 
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Pmvlncfa  di  SALERNO. 


fi  mmi  a rio  di  StlRtO. 


MISURE  LOCALI 


MISlTtE  M LIRICHE 


COMUNI 


Misuri  abusive  anteriori  ni  (RAO. 


Misure  di  vino. 


SaLERNO,  I’elleizjno. 


Maiori,  Minori,  Rocca  Piemonte,  Pisciano, 
Ratello 


A tram,  Calvanico,  S.  Valentino  Tono, 
Baronissi,  Castel  S.  Gioegio 


Scala,  Montecortino  Pigliano,  Cava  ne' 
Tirreni,  Meecato  S.  Seveeino,  Noceka 
Inferiore  , Noceea  Superiore 


Corsara , Pagani 

S.  Esimo  dbl  Monti  Albino 

Sanno  


Bracigliano 


Casticlione  dii  Genovesi  , Montecouviso 
Rovella .. 


Gipponi  sei  Casali,  S.  Cipriano  Picentino 

Gipponi  Vallepiana 

S.  Mango  Piemonte 


valore 

in 

KlM  II  LOCALI 


Eli  oli Ui 

| Barile  di  CO  CaralTe 

0.4196G0 

Litri 

Ettolitro 

' Caraffa  di  Once  26  */« 

0,699434 

Fitolitri 

Litro 

* Barile  di  60  Caraffe 

0,535737 

litri 

Ettolitro 

i Caraffa  di  un  Hololo 

0.892894 

Ettolitri 

Litro 

l Soma  di  240  Caraffe 

1,757216 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  27  ’/, 

0,732*73 

Litro 

1 Barile  di  60  Caraffe 

0,4500*9 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  28 

0,750031 

Ettolitri 

Litro 

i Barile  di  00  Caraffe 

0.482163 

Litri 

Ettolitro 

^ Caraffa  di  Once  .30  

0,803605 

Eli. litri 

Litro 

* Barile  di  60  Caraffe 

0,470109 

Litri 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  29  . . 

0,783515 

Litro 

* Barile  di  60  Caraffe 

i 

0,385730 

Litri 

Eltolilro 

1 Caraffa  di  Once  24 

0,642884 

Litro 

* Barile  di  6*  Caraffe 

0,457519 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  28 

0,75003* 

Lilro 

1 Salma  di  460  Foglietta  .... 

*.54292* 

Ettolitro 

I Foglietta  di  Once  36 

0,964320 

Litro 

| Barile  di  60  Caraffe 

0,433947 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Once  27 

0,723244 

Ettolitri 

Litro 

| Barile  di  60  Caraffe 

0,458055 

Litri 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Oncc  28  */ 

0,763423 

E>  toltili 

Lilro 

\ Barile  di  60  Caraffe 

0,428589 

litri 

Ettolitro 

ì Caraffa  di  Once  26  ’/, 

0.714313 

Ettolitri 

Litro 

^ Barile  di  60  Caraffe 

0,417875 

Litri 

Ettolitro 

/ Caraffa  di  Oncc  26  

0,696458 

Litro 

Minar*  da  olio. 

Saleino,  Atrani,  Calvanico,  Fisciano, 

Pellezzano,  Castiglione  dei  Genovesi, 

Quarantino  di  Rotoli  29 
pari  a Chilogr.  (8,117  . .. 

Giffoni  Vallepiana,  S.  Mango  Piemonte, 
Acerno 

9,198369 

Ettolitro 

Cava  db’ Tirreni 

Staio  di  Rotoli  10  •/,,  pari  a 
Chilogr.  9,504  

9,194963 

ld. 

Coreana,  Pagani  

Staio  di  Rotoli  10  '/t,  pari  a 
Chilogr.  9.355  

9,192437 

Id. 

Barili 

2,382880 

Cai  lif 

1,120:28 

Mi 

ì ,860389 

C rati» 

4.1  ( 99!»  3 

fonie 

0. 309683 

Carati» 

*,365797 

*,«2*30 

C-r.lfc 

*,333278 

Barili 

*,0731)88 

ClfEtlip 

1,  *14303 

•Arili 

*,1*7*07 

Caiaflr 

1,270300 

Virili 

2,592485 

Ctift 

1 ,598491 

BmIII 

2,18570  1 

C«r<  (Te 

*,333278 

UBO! 

0,648121 

ForIìeIIp 

*.036994 

Bariti' 

2,304*31 

CiPiITp 

*.382659 

Barili 

2.183145 

Car-ilfe 

1 ,309887 

2,333230 

e...». 

1,399942 

Barili 

2,393068 

Cai*  ir» 

1,433838 


QaiarJtilini 

5,011101 


Buia 

9,609599 
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Circondario  di  $\LERVL 


MISintE  LOCAI.! 


valore 

In 

»um  MKTklCMR 


S.  Egidio  del  Monte  Albino  . 


Rocca  Piemonte 


Amhala  di  06  Once,  pari  a 
Chilogr.  2,666 

Slaio  di  Rotoli  IO,  pari  a 
Chilogr.  8,910 


2,809691 

Litro 

0,35591 1 

9,755870 

Id. 

*0*1 02502 

Cetara,  Vietbi  sul  Mari..  Maiori,  Tra-  ! 
monti.  Amalm,  Conca  Marini,  Furore,  I 
Puritano , Praiano,  Nociba  Ineeriore,  f 

Nocera  Superiore,  S.  Mariano  sul  Sar-  Slaio  di  Rotoli  IO  '/,,  pari  a eii.iìuì 

no,  Sarno,  S.  Talentino  Torio.  Merlato  i Chilogr.  9,207  0,100811  Hllolilro  9,919586 

S.  Severino.  Montecorvino  Fogliano , 1 
Olevano  sul  TusaA.NO ] 

11  Rarile  legale  si  divide  in  60  CaralTo. 

12  Barili  fanno  una  -Botte. 

la)  Staio  da  olio  in  lletara  e noi  Comuni  che  no  seguono  l'uso  si  divide  in  16  Quarti , 
il  Quarto  in  G Misurello. 

I posi  indicati  per  le  misure  da  vino  sono  quelli  del  volumi)  di  acqua  distillata  che  dovevano  conloncre,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

1 posi  indicati  por  le  misure  da  olio  sono  quelli  dol  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacche  noi  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  o non  a capacitò. 


Tutti  i Comuni  pel  Circondario 


| Rotolo. 
ì Libbra. 


Cintoci  itti  ni  i 

0,890997 

Chilogramnia 

0,320759 

Id. 

Rotoli 

4,422338 

UMsrr 

3,4 17605 


Secondo  ki  leggo  dol  1840  il  Rotolo  è di  Once  33  ’/j,  o si  divide  in  4000  Troppi. 

TU8  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l’uso  anteriore  alla  legff»  dol  1840  conto  Libbre  fanno  nn  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l’Oncia  in  30  Trapposi, 
il  Trappolo  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani , 

il  Grano  in  16  Sedicesimi.  . 

1 farmacisti  dividono  l Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 '/■  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Phso  por  la  calce. 

•4  Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 

Secondo  le  varietà  do'  luoghi  o delle  merci  si  usavano  puro  Rotoli  di  Once  30,  36,  39,  42,  44,  48,  52,  56. 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  CAMPAGNA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legati  secondo  la  legge  del  1840, 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondarti). 


| Canna 
) Palmo. 


Metri 

2,645503 


Misure  abusive  anteriori  al  4840. 


Titti  t Comuni  del  Circondario 


Metri 

2,109360 

0,203670 


Canne 

0,378000 

Palmi 

3,780000 


Canne 

0,4/4077 

Mal 

3,792019 


La  Canna  legale  è di  10  Palmi, 

il  Palmo  legale  ai  divide  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Pei  le  misure  anteriori  al  184'),  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l'Oncia  in  5 Minuti. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  un  Passo. 

10  Passi  fanno  una  Catena. 

100  Catene  fanno  un  Miglio. 

Come  baso  delie  misure  agrarie  si  usavano  anche  nei  diversi  Comuni  Passi  da  Terra  di  Palmi  5 7 Vi,  7 ‘|#,  8. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  seconde  la  legge  del  <840. 


Tutti  t Comuni  dei  Circondario 


Moggio 

Palmo  quadrato. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario J Palmo  quadralo. 

C avifauna,  Eeou,  Buccino,  Albanella,  ì 
Capaccio,  Petina,  Serre,  Sicignano,  Ca-  ( Tomolo  di  1200  Ps 
stelS.  Lorenio.  O et ati,  Roccadaspide.  i ,||  |>aimi  7 di 
AquaRa,  Rosch.no 1 

Oliteto  Citra I Tomolo  di  1056  Pi 


Tomolodi  1200  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 

Tomolodi  4036  Passi  quadrali 
di  Palmi  7 di  lato 


Pai.omonte,  Valta,  Latiano,  Riciguano,  \ 
Romagnano  al  Monte,  Contbone,  Coe-  j 
LETO  MonEOETE 1 


C.vstelncovo  di  Conia,  Santa  Menna,  I 
Valva  j 

Albanella.  Trenttnara,  Laviano,  Gian-  , 
caro,  Felitto j 


Moggio  di  900  Passi  quadrali  I 
di  Palmi  7 '/,  di  lato  . . . ( 

Vignale  di  1600  Passi  qua-  l 
virati  di  Palmi  5 '/,  di  lato 

Tomolo  di  1000  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato.. 

Tomolo  di  1000  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 '/,  di  lato 


Are 

6,998684 

Metri  quadrati 

0,069987 

0. 

Ara 

Metro  quadr. 

0,142884 

Palmi  quadrati 

44,288400 

Metti  qoadrati 

0,069522 

Metro  quadr. 

Palmi  quadrati 

4 4,383963 

Filtra 

0,408789 

. 

Et  tara 

T2™446252 

0,359734 

Id. 

2,779832 

j 0,336486 

Id. 

M/t«‘* 

2,974893 

0,340657 

Id. 

Tomoli 

2,935503 

0,373873 

.'A 

!d. 

2,674704 
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MISURE  LOCALI 


CirctB'iario  di  CtHPtfiM. 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 

nENOMIN  AZIONE 

VALORE 

in 

NUtU  LOCALI 

Tomolo  di  1 089  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato . . 

Ettirt 

0,370*76 

Ettara 

Tomoli 

2,695595 

Moggio  di  900  Passi  quadrati 
di  Palmi  7 ’/•  di  lato. . . . 

0,351934 

Id. 

2,841277 

Tomolo  di  1 200  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 '/,  di  lato 

0,4(8648 

M. 

Tomoli 

2,228920 

Tomolo  di  845  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  lato 

0,375974 

Id. 

2,659756 

Toaiolo  di  ROO  Passi  quadrati 
di  Palmi  8 di  Iato 

0,355952 

Id. 

2,809367 

Il  Moggio  legale  agrario  ò di  10000  Palmi  quadrati. 

100  Palmi  quadrati  legnli  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 
La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  IMO  è di  61  Palmi 


1640  è di  61  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

3fisure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tatti  i Comuni  del  Circondario | Palmo  cubo j 

Misure  abusive  anteriori  al  1810. 


Mtirl  cubi  I I Falci  I «oLi 

0,018515  Metro  cubo  54,010152 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cubo 


Metri  cubi 

0,018331  Metro  cubo 


Ptlml  rubi 

54, 552903 


Secondo  la  legge  del  1840  millo  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  una  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba  abusiva. 
La  Canna  di  coslumanta  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco,  di  256  Palmi  cubi  abusivi,  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '|,  fanno  la  Soma  per  l’arena  elio  si  divido  In  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 

I | Ettolitri  | | Tomoli 

Tutti  i Comuni  del  Ciucomuhio Tomolo 0,55545 1 I Ettolitro  4,80fl33f 

Misure  abusive  anteriori  al  <840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo 1 0,553189  I Ettolitro  i,80770( 


Il  Tomolo  legale  e l'abusivo  si  dividono  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del 


1 Barile 

Ettolitri 

0,436250 

Ut  ri 

Ettolitro 

1 Caraffa  di  Oucc  27,4  43  .... 

0,727084 

Litro 

Digitized  by  Google 


Proiinri»  di  SAI.ERNO. 


CinwHÌari»  4i  CAIUfiM 


Miturt  abvrirt.  anteriori  al  (840. 


Ubar*  <i  *ino. 


CiKPiCXi,  Oli» uro  Citra,  Ebou,  Palo- 
homi!,  Sasta  Messa,  Altavilla  Sii.es- 
TiSA,  Caldo.  Sicigsano,  Bellosgcasdo. 
Ottati,  S.  Asgelo  Fasasella 

Castelsoovo  di  Coma,  Gigkgano,  Castbl- 
civita 


Cosniisi,  Valva,  S.  Gregorio  Magso,  Buc- 
ciso,  Albakella,  Tbestisara,  Capaccio, 
Costbose,  Postigliose,  Serbe.  Castel 
S.  Lorenzo,  Roccadaspidi  , Felitto, 
Corleto  Mosfobte,  Roscigno 


Ricigliaso,  Roma  osano  al  Monte 


Barile  di  50  Caraffe 

Fucili  ri 

0,446447 

Ettolitro 

Caraffa  di  uo  Rotolo 

litri 

0,892894 

Litro 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,450019 

Ettolitro 

Caraffa  di  Once  28 

Litri 

0.750031 

Litro 

Barile  di  30  Caraffe 

Ettolitri 

0,433947 

Ettolitro 

Caraffa  di  Ooce  54 

Litri 

1,446489 

Litro 

Cantaro  di  100  Caraffe 

Ettolitri 

0,892894 

Ettolitro 

Caraffa  di  un  Rololo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Barile  di  30  Caraffe 

Ettolitri 

0,267868 

Ettolitro 

Caraffa  di  un  Rololo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Barile  di  40  Pinle 

Ettolitri 

0,357458 

F,ttolilro 

Pinta  di  un  Rotolo 

Litri 

0,892894 

Litro 

Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,435737 

Ettolitro 

Caraffa  di  un  Rotolo  

Litri 

0,892894 

Litro 

Mirar*  ita  olio. 


•«Ut 

2,239907 

Cari  IT* 

(.1(9933 


Campagna,  Eboli,  Contorsi.  Palomonte, 
Castklnuovo  di  Conia,  Romagnano  al 
Monte  , Albanella  , Giungano.  Castel 
San  Lorenzo,  Trentina»!,  Sicigsano, 
PiOCCADASPIDE  , AqUARA,  BELLOSGUARDO, 

Roscigno,  Sant'Angelo  Fasasella  .... 

Staio  di  Rotoli  10  ’/»,  pari  a 
Chilogr.  9,207  

Ettolitri 

0,1008(1 

Ettolitro 

Oliveto  Citra , Colluso,  Santa  Menna, 
Valva,  Buccino,  S.  Gregorio  Magno, 
Altavilla  Silentina,  Capaccio,  Con- 
trore, Putin  a,  Postiglione,  Corleto  | 
Monfortk 

Quarantina  di  Rotoli  20  '/>> 
pari  a Chilogr.  18,t(7  . . . 

0,198369 

id. 

Ricigliaso,  Galdo,  Serre,  Felitto 

Staio  di  20  Rotoli,  pari  a 
Chilogrammi  47,820  

0,(95U7 

id. 

Ormi 

Staio  di  Rotoli  45,  pari  a 
Chilogrammi  43,365  

0,146338 

id. 

Quindi»* 

5,041104 


11  Barilo  legalo  si  divide  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

1 pesi  indicati  per  le  misure  da  vino  tono  quelli  dot  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contonere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

1 pesi  indicati  per  le  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  devo  in  esse  con  tenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  Folio  si  misurava  a peso  e non  a capacita. 
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Provincia  di  SALERNO. 


MISURE  LOCALI 


Circondario  di  CAMPAGNA. 


VALORE 

in 

ime  «dilette 


Tutti  i Cumini  del  Cimcondauo  . 


i Rotolo 

Clutogrjinmi 

0.890937 

Chilogrammi 

1 Libbra 

0,330759 

Id. 

Rotoli 

4,422338 

Libile 

3,4  47605 


Secondo  la  iegge  dol  1840  il  Rotolo  è di  Once  33  e ai  divide  in  1000  Trappoli. 

100  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo,  l'uso  anteriore  alla  legge  dol  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  3u  Trappesi, 
il  Trappcso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  I fanno  il  Poso  aureo. 

4<)  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  la  Decina,  peso  da  lana.  _ ,4 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  o delle  merci  si  usavano  puro  Rotoli  di  Once  3»,  30,  33,  4*,  44,  4o,  o-, 


Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  SALA  CONSIIJNA 


denominazioni:  ì 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


MUM 

4,645503 

Metro 

0,464550 

0. 

Id. 

Uriti 

3, <09360 

Metro 

0,463070 

Id. 

Canile 

0,.1780n0 

Palmi 

3,780000 


Canni? 

0, 4740-/7 

Pal>»l 

3*79264  9 


T.a  Canna  legalo  è di  10  Palmi. 

Il  Palmo  legale  si  divide  in  10  Decimi, 
il  Decimo  in  10  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canno  legali  fanno  il  Miglio  legale. 

Per  le  misure  anteriori  al  1840  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  12  Once, 
l’Oncia  in  h Minuti. 

10  Palmi  fanno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo.- 
10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Oateno  fanno  il  Miglio. 

Como  base  delle  misure  agrarie  si  usavano  anche  noi  divorai  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  4,  5 '/«,  G,  7 '/*.  7 ’/>»  7 •(,,  8,  12. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Cojinn  dei.  Circondario 


Moggio 

Palmo  quadrato. 


Aro  Mog|U 

fi, 998684  Ara  0,14488  4 

Muri  qu  iiiiail  Palmi  quadrati 

0,009987  Metro  quadr.  U, 288403 


allusive  anteriori  al  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Palmo  quadrato 

Sala  Consilina,  Atena,  Padula,  S.  Ar-  > 

senio,  S.  Pietro  al  Fan  aoro,  S.  Ruro,  !..  ... , .. 

Monte  S.  Giacomo  , Montesano  sulla  ; ^ j.18,51  <Iuat*ra*1 

Mascellari,  Sassano,  Buon'abitacolo , ( N 'al° 

Tecgiano ' 


Metri  quadrali 

0,069543  Metro  quadr. 


Elitre 

0,355953 


i Moggio  di  900  Passi  quadrati 

Accetta, Sania, Casaletto Seartano.Tor-  ) di  Palmi  7 '/»  di  lato  ... 
tabella Vignale  di  4600  Passi  qua- 

drali di  Palmi  5 '/«  di  lato 

Alletta,  Crociano,  Pertosa... Tomolo  di  1300  Passi  qua- 

drati di  Palmi  7 di  lato. . 

Salti ielle Tomolo  di  1000  Passi  qua- 

drati di  Palmi  7 '/,  di  lato 


0,336486 


0, 408789 


0,373873 


Palmi  quadrai  i 

I 4,383963 


Tomoli 

4,809367 


Morì, 

4,974893 


4,674704 


Digitized  by  Google 


Provincia  d?  SM.FHNO, 


Circondario  di  SAIA  CMSlim. 


bea 


CHI 


Provincia  ili  SAl.JH'NO. 


C’tced'lciio  di  UH  WVIIiU 


JllùLtiK  LUCALI 

C O M U N I 

DOOMIÀIA7.IONL 

VALORE 

in 

WMniB  «crucili! 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  legati  secondo  la  legge  del  1840. 


Tom  i Comuni  beo  Circondario 


Barile  . . . .. 

Caraffa  ili  Once  27,  t 43  .... 


Elioliti. 

0,486180  Ettolitri 

Ulti 

0,7i708i  Litro 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 


BirlU 

2,2  04:64 

c*  ,.-i. 

4,375337 


Sala  Consiuna  , Atena,  Polla,  Padula,  j 
S.  Arsenio  , Casalbuono,  S.  Pietro  al  1 Barile  «li  40  Piote 
Fanagro,  Sassas»,  Montesano  siila 

Marcellana,  V'ironati,  Buonabiticolo,  Pinta  di  un  Rotolo 

Morigerati.  Teggiano I 

j.  ^ j Barile  di  40  Foglietto 

) Foglietta  «li  Once  32 

\ Barile  di  30  Caraffe 

Auleti* 

Caraffa  di  un  Bollilo 

Caselle  ln  Pittari  Barile  di  40  Caraffe  legali  . 

„ _ Barile  di  64  Caraffe 

Cacciano,  Festosa 

I Caraffa  di  un  Rotolo 

i Barilo  di  120  Caraffe 

Tortoseli* J 

I Caraffa  di  Once  28 

Uiftnre  da  olio. 

Sala  Cormluu,  Atena,  Padui.a,  S Pietro  /..... 

al  Fanagro,  S.  Itero,  Teggiano,  Mia-  Staio  di  20  Botoli,  pari  a 
tesano  sulla  Marcellana  i Chilogr.  17,820  


Ettolitri 

0,35715* 

Eltnlilra 

Litri 

0,892894 

Litro 

LIICpIiI  li 

0,342871 

Ettolitro 

liin 

0,857179 

Litro 

ritenni 

0,267868 

Ettolitro 

Latri 

0,892894 

Litro 

Ulto!  li  ri 

0.290830 

Ettolitro 

0,574452 

LI. 

Litri 

0,892891 

Litro 

di. litri 

0,900037 

Ettolitro 

lei!  ri 

0,750034 

Litro 

Polla,  Cagguno,  Pertosa Quarantina  di  Botoli  20  ■/,.  1 

pari  a Chilogr.  48,1 17  ...  j 


Alletta,  Sassano,  Buonabitacolo,  Caselle  I 
in  Pittari,  .Morigerati, Canaletto  Spar-  ( staio  ili  Botoli  40  pari  a 

tano.  S.  Marina,  Ispani,  Sapri,  Torraca,  I Chilogr.  9,207  

Torto  bella ) 

4 1 borati.  Staio  di  Rotoli  24,  pari  a 

Chilogr.  21,384  


1 

1 Ettolitri 

0,195117 

Ettolitro 

! 

0,198369 

Id. 

0,100811 

ld. 

0,234141 

Id. 

Strili 

1, 79988;) 

l’mla 

1,149953 

ILiiili 

2.946545 

Fvlljrlte 

1,166618 

Haliti 

3,73317* 

Canile 

I , I <9953 

Parili 

3,438435 

4,749927 

4,119933 

feriti 

1,1 1 1 Olili 

Calali* 

4,33337# 


Soia 

5,125119  i 


Quaianliuf  | 

5,041101 


tlail 

9,919586  i 


4,270933 


11  Barilo  legale  si  divide  in  60  Caraffa. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 


1 r^SataM  di.Unti,Rd* Vin° ,“*n'  d#l  v0,"me  di  *“llla  dis,il1»'»  rhfl  cimare,  e non  servono  eh. 

‘ STpoiltanoròì^  Sl,uÌSdr^TSonIc.^eiS'U”e  aÌ°IÌUChe  Je'°in  conl'ncr8Ì'  »«'  nvetrico 
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Provincia  di  SALERNO. 

Circondario  di  SALI  CORSILI \4. 

VISURE  LUCALI 

COMUNI 

MMMDKAZJOMI 

VALORE 

tu 

MIMI»  RKHICIII 

LENOMPU/.IONE 

VALORE  I 

tu 

UUl'U  uxtu 

r "1 

PESI 

Rotolo 

Clsl)o|r«imnÌ 

0.890997 

r 

Chilogrammo 

Rotoli 

1,122338  1 

Ti  tti  i Cumini  del  Ciucosdabio 

Libbra « 

0,320759 

ia. 

Libbre 

3,07605 

Secondo  la  leggo  del  1840  il  Rotolo  6 di  Once  33  '|,  e si  divide  in  1000  Trappesi. 

1UO  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 

1 l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  alla  legge  del  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  oratici  dividono  l’Oncia  in  30  Trappesi, 

1 il  Trappeso  in  20  Acini. 

; I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 7,  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  la  Decina,  peso  da  lana.  Q .k 

Secondo  Ja  varietà  ilei  luoghi  c dello  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  30,  36,  33,  4*,  41,  4e,  a., 
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Provine?!!  di  SALERNO. 


Circondario  di  VILLO  DfLLA  LtHLWlA. 


r 

" ‘ “ ‘ 

MISURE  LUM  I 

5I1S1RF,  MFIBiniE 

COMUNI 

ItE.NOMI.VAZIONE 

VALORE 
msdir.  Mr.»r«  M'. 

DENO  HI  NAZIONE 

VALORE 

la 

Miti  IX  LUCILI 

Novi  Veli* 

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 

Etisie 

Tomoli 

(irati  di  Palmi  7 */,  di  lato 

0, *90361 

Ellara 

8,03931*  ! 

ClSÀUCCOIO 

Tomolo  di  1600  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 di  lato* 

0.5*5051 

Id. 

1,83*689 

Ville  dell’ Aschlo 

Tomolo  di  1070  Passi  qua- 
drati di  Palmi  7 ’/j  di  late 

o.ìoooì* 

Id. 

8,  *997  83 

ClCEElLR  ClLtiNTO 

Tomolo  di  1200  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  luto.. 

0,408789 

Id. 

2,446252 

Toacnuiu 

Tomolo  di  1600  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 */»  di  lato 

0,598197 

Id. 

1,671690 

Roriuso. 

Tomolo  di  1000  Passi  qua- 
drali di  Palmi  7 di  lato. . 

0,3*0657 

Id. 

3,935503 

Il  Muggio  legsle  6 di  fOOOf)  Pilmi  quadrati. 

100  Palm»  quadrati  legali  Tanno  la  Canna  quadrata  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1810  ò di  64  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

A/riurt  legali  secondo  la  legge  del  4 S 40 

Il  M 
Palmo  cubo I 

Jfuure  abusive  anteriori  al  4840. 

Tutti  i Comuni  dui.  Circondario  - I Palmo  cubo  I 


Muri  cubi  [ Muli  culi: 

0,018515  Metro  cubo  54,0101 53 


M«lri  cubi  Palmi  cubi 

0,018331  Melro  cubo  54,552y03 


Secondo  la  leggo  del  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

Secando  l’uso  anteriore  al  1810  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  o 512  Palmi  cubi  [anno  la  Canna  cuba. 

La  Canna  di  costumanza  por  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco,  di  256  Palmi  cubi,  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  11  *|,  fanno  la  Soma  per  l'arena,  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  ni  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840 

Ì I RlloUlri  | | Toiucli 

Tomolo  0,555461  I Ettolitro  4, *00331 


Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

I I Eu 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Tomolo , ( 

Il  Tomolo  legale  e labusivo  si  divìdono  in  24  Misure. 

'USURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Vini» re  legali  secando  la  legge  del  1840. 


Ettolitri 

0,553189  Ettolitro 


Tomoli 

W770  0 


Ti  tti  i Comuni  dei.  Circondario 


n i«ti  io  ( 

l Barile 0,  *36350  Ettolitro 

. { Litri  j 

I Caraffa  di  Once  27,143 0,727084  Litro 


2.292262 

Curato 

I.J75357 


Digitized  by  Google 


Primaria  di  SALER1H0. 


Ciretudam  di  VALLO  PELLI  LltAM.L 


VALORE 

DENOMINAZIONE 

In 

■Wt’M  LOCALI 

Vallo  della  Lee  am  a . 


Castelnuovo  Cilento,  Ckntola 


ObTODONICO,  ClCLRALE  ClLENTO,  LAUREAMI 

Cilento,  Lustra,  Oglustro  Cilento, 
Ri-tino 


Serram>;uana 


Misure  abusive  anteriori  al  18*0. 

Mittira  da  vino. 

i Barile  di  40  Caraffa 

) Caraffa  di  Once  38  'I, 

^ Barilo  di  40  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  28 

I Barile  di  €0  Caraffe 

) Caraffa  di  Once  28  

^ Barile  di  40  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  28  '/. 

I Salma  di  4 20  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  28  '/, . 

i Soma  di  120  Caraffe 

I Caraffa  di  Once  28  '/« 

I Cantaro  di  (00  Caraffe  ... 

i Caraffa  di  un  Boleto 

^ Barile  di  80  Caraffe 

i Caraffa  di  Once  27  ’/, 

\ Salma  di  (20  Caraffe. ... 

I Caraffa  di  Once  27  . . . 

^ Barile  di  40  Caraffe  ..... 

) Caraffa  di  Once  31  


Moro  DILLA  CtTITELLA,  Novi  VlLIA,  ALFANO, 
I, narro,  Roi-rano,  Celli  di  Bi'lgiibhia, 
Valle  dell’Angelo,  Piaggine  Soprani, 
Sacco,  Laurino.  MoNTEronre  Cilento, 
Orria1,  Stio,  Canfora,  Cioi,  Fogna, 
Magliaro  Vetere,  Castel  Buggero, 
Perito,  Boccagloriosa , Torre  Orsaia 


Barile  di  40  Pinle  . 
Pinta  di  un  Itololo  . 


Ascia,  S.  Magro  la  Bruca.  Cuccaro  Ve- 
tere, Fitani.  Montano  Antilia 


Camerata,  Licusati. 


^ Barile  di  60  Caraffe  . . 
I Caraffa  di  Once  30  . . 
\ Salma  di  120  Caraffe  . 
I Caraffa  di  un  Rotoln  . 
I Barile  di  60  Caraffa  . 

* Caraffa  di  Once  26  '/, 
^ Salma  di  128  Caraffe. 
I Caraffa  di  Once  27 . . . 


mollili 

0,305370 

Ettolitro 

litri 

0.763*25 

Litro 

Eli  ulti  ri 

0.300012 

Ettolitro 

Litri 

0,750031 

Litro 

Ellnllui 

0,450019 

Ellolilro 

Litri 

0.750031 

Litro 

Ettolitri 

0,302691 

Ettolitro 

Litri 

0,756728 

Litro 

Elioliti  i 

9,910752 

Ellolilro 

Lini 

0,758960 

Litro 

Ettolitri 

0,90807* 

Ellolilro 

Litri 

0,756728 

Litro 

Et  Nili  ri 

0,89289* 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Enduri 

0.(4(661 

Ettolitro 

Litri 

0,741102 

Litro 

EltoHlri 

0,892894 

Ellolilro 

Litri 

0,744079 

Litro 

Ettolitri 

0,337514 

Ellolilro 

Litri 

0,813783 

Litro 

ettolitri 

0,337158 

Ettolitro 

Litri 

0,892894 

Litro 

Ettolitri 

0,482(63 

Ettolitro 

Lini 

0,803605 

Litro 

Ettolitri 

1,071*73 

Ettolitro 

Litri 

0,89289* 

Litro 

Ettolitri 

0.421869 

Ellolilro 

Uni 

0.703154 

Litro 

Ettolitri 

0,925753 

Ettolitro 

Lari 

0,723244 

Litro 

Battìi 

2,799883 

Pini* 

1,1  (9953 


BirOi 

2,073988 

Ornile 

1,244393 

Salme 

0. 933294 

C»i»He 

1.  Il  9953 

Barili 

2,370272 

Caratfa 

1,422163 

Salme 

1.080202 

Caraffe 

4,382659 


(3 
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Prodotto  di  SALERNO. 


Cimanti,  di  VALLO  tifili  LOClMI. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C 0 M lì  N 1 

DEROllllUZICKKE 

VALORE 

in 

MUORI  MKTAICRS 

DENOMlNAZJOffE 

VALORE 

im 

MlSt'hC  LOCALI 

Tutti  t Corn  iti  pel  Circondario,  meno  i 

r 

Mimrc  da  olio. 

Staio  ili  Rotoli  IO  pari  a 

Ellolitrk 

Stria 

seguenti 

Chilogr.  9,207  

0,100811 

Ettolitro 

9,919586 

CaMFOIA,  MuNTEIORTE  ClLENTU 

Staio  di  10  Rotoli,  pari  a 
Chilogr.  8.910 

Uri 

9,755870 

Litro 

0,102502 

Oglìastro  Cilento 

Staio  di  Rotoli  20  */, , pari 
a Chilogr.  18,414 

Ettolitri 

0,201621 

Ettolitro 

1,959793 

11  Dorile  lepide  si  divìde  in  60  Caraffe. 

12  II  i ri  li  fanno  ima  Botte. 

I pesi  indicati  per  lo  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenclatura  distintiva. 

I pesi  indicati  per  lo  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi , giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  Culto  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 

PESI 


Tutti  t Costisi  pel  Ciacosoiaio 


| Rotolo 
I Libbra 


Chilogrammi 

0,890997 

Chilogrammo 

0,320759 

Id. 

Rotoli 


1,122338 

Libbre 

3,  H 7605 


Secondo  la  leggo  dui  1840  il  Rotolo  è di  Once  33  *|, , o ai  divide  in  1000  Trappeai. 

fOO  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

Li  Libbra  si  divido  in  12  Ouco, 
l'Oncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1840  conto  I.ibhro  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Gli  OrcOci  dividono  l'Oncia  in  30  Trapposi, 
il  Trappolo  in  20  Acini. 

1 gioiollieri  dividono  l'Oncia  in  130  ('arati, 
il  Carato  in  *1  Grani, 

•1  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l'Oncia  in  10  Dramme, 

In  Dramma  in  3 Scrupoli , 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 fanno  il  Peno  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calco. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina,  peso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Onco  30  , 36  , 39  , 42  , 44  , 48  , 52  , 56. 
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PROVINCIA  DI  SASSARI 


CIRCONDARI  DI  ALGHERO,  NUORO,  OZ1ERI,  SASSARI,  TEMPIO 


MISURE  1)1  LUNGHEZZA 


Turo  i Comuni  dell*  Peotincu. 


Trabucco. 


Mrt„ 

0.262350 


3,1 48200 


I "limi 

3,811702 

Canne 

0.381 170 

Tf.LuM.Ui 

0,317612 


Il  Palmo  «idrata  in  4 Quarte. 

La  Canna  si  divide  in  iu  Palmi. 

Il  Trabucco*  base  dello  misure  agrario,  più  usato  nel  territorio  del  Capo  meridionale  dell'isola,  cioò  nella  Provincia  di  Cagliari, 
che  in  quella  di  Sassari,  formante  il  Capo  sottentrioriBle,  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti. 

Il  Piede  corrispondo  a due  Palmi. 

| SUO  Trabucchi  formano  il  Miglio  sardo,  misura  itineraria  passata  in  disuso,  essendo  abitudine  valutare  le  disianze  ao  ore 
di  viaggio,  ragguagliandole  in  media  a quattro  Chilometri  pei  pedoni,  ed  a soi  Chilometri  pei  cavalli  ordinari  da  sella. 

Per  lo  opere  stradali  anteriormente  al  1823  usa  vasi  il  Miglio  romano  antico  di  Chilometri  1,48(481,  e dopo  il  1823  si  adoperava 
il  Miglio  italiano  di  60  al  grado,  corrispondente  a Chilometri  1,851861- 

Dopo  il  1845,  in  seguito  ad  esplicita  disposiziono  di  legge,  era  tollerata  la  denominazione  di  Canna  per  una  misura  di  tre 
Metri,  e quella  di  Palmo  per  una  misura  di  Metri  0,25. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comi  svi  della  Provincia 


Palmo  quadrato 

Canna  quadrata 

Trabucco  quadralo  . 
Rasiere 


Derim+tri 

6,882752 

Metri  quadrili 

6,882752 

9,911463 

ElUrc 

4,395362 

Ar* 

19,933750 


Metro  quadr. 
id. 


I La  Canna  quadrata  si  divide  in  100  Palmi  quadrati. 

1 II  Trabucco  quadrato,  misura  da  fabbriche  , si  divido  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadralo, 
il  Piede  di  Trabucco  quadrato  in  12  Once  di  Trabucco  quadrato, 
l'Oncia  di  Trabucco  quadrato  in  12  Punti  di  Trabucco  quadralo. 

11  Rasiere,  misura  agraria,  si  divide  in  7 Starelli, 
lo  Starello  in  8 Imbuti. 

L'Imbuto  fi  eguale  a quello  di  Cagliari,  o perciò  lo  Starnilo  dì  Sassari  essendo  di  soli  8 Imbuti,  corrisponde  olla  metii  dello 
Starello  di  Cagliari  che  equivale  ad  Imbuti  16. 

Dopo  il  1845  si  usò  la  denominazione  di  Starello,  tollerata  per  legge  per  una  misura  di  40  Are,  corrispondente  quasi  ad 
uno  Starello  di  Cagliari , che  è di  Are  39,8675. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  della  Provincia 


Pa 

Ca 


Misura  cubica 

Trabucco  camerale . 


Ducliwrlii  cubi 

18,656901 

Metri  rubi 

18,056901 


5,200387 


Metro  cubo 


Palmi  culli 

55,380490 

Cauli'  culi» 

0,055380 

Mlllir»  « libiche 

0,865320 

Trai».  .jairrili 

0,192293 
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Provincia  di  SASSARI. 


Circondali  di  Militi.  UH,  «MI,  MSMM,  WWW. 


La  .lanca  cuba  è dj  1000  Palmi  cubi. 

La  Misura  cubica  e di  8 Piedi  cubi,  ossia  di  64  Palmi  rubi. 

11  Trabucco  camerale  è rappresentato  da  un  parallelepipedo  rcttaugulo  avente  un  Trabucco  quadrato  per  base,  ed  un  Piede 
ossia  due  Palmi  di  altezza;  si  adopera  per  la  misura  dello  fabbriche,  e si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco, 
il  Piede  in  12  Once  di  Trabucco. 
l’Oncia  in  12  Punti  di  Trabucco, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Trabucco  camerale. 


Tutti  i Comuni  della  Provincia. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

EttftliUt 

4 Slarello  

0,252500 

Ellolitro 

1 Imbuto 

Litri 

3,156250 

Litro 

M * . «Ui 

3,960396 

Imbuti 

0,316832 


Lo  Storcilo  si  divide  in  2 Corbuie, 
la  Corbula  in  4 Imbuti. 

7 Storelli  fanno  un  Rasiere. 

Per  tolleranza  speciale  di  legge  si  dice  Starnilo  una  misura  di  50  Litri. 

Lo  Starello  di  Sassari  corrisponde  perfettamente  alla  moto  dello  Storcilo  di  Cagliari. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutu  r Comuni  dku.a  Provincia  , 


Botlc... . 
Quarlara. 
Barile . . . 
Quartana. 


Ettolitri 

0,448400 

Litri 

4,484000 

ettolitri 

0.1436352 

Lini 

1,204100 


Kltolilro 

Ulro 

Ettolitro 

Litro 


La  Dotte,  misura  da  vino,  si  divide  in  10  Quartare, 
la  Quartora  jn  \ Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Mezzo  Mezzette, 
la  Mezza  Mozzetto  in  2 Tazze. 

Il  Barile,  misura  da  olio»  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartora  in  24  misure. 

Per  espressa  tolleranza  di  leggo  dicosi  Quartora  una  misura  di  5 Litri,  o dicosi  Dotte  una  misura  di  50  Litri. 


i Libbra  di  commercio 
Tutti  i Comuni  della  Proti  ni  xv < Libbra  medicinale  . . . 


Libbra  da  orclice 


Ctilu^lilOlui 

0,  io  in')  f>.$  Chilogrammi! 
0,307400  Id. 

0,325250  Id. 


La  Libbra  di  commercio  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  4 Quarte. 

(00  Libbre  di  commercio  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  medicinale  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  20  Grani. 

La  Libbra  da  orefice  si  divide  in  12  Once, 
l'Onda  in  16  Argenti, 
l'Argento  in  36  urani. 

Li  via  di  tolleranza  acconsentita  per  legge  dicosi  Libbra  un  peso  di  IMO  Grammi,  e dicasi  Cantaro  un  poso  di  40  Chilogrammi. 
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PROVINCIA  DI  SIENA 


CIRCONDARIO  DI  SIENA 


II 

MISURE  LOCALI 

1 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

MlStlBR  MRC4M 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  fiorenlino 

Metri 

0.5836 

i 

Metro 

Inrrli 

4,7134 

Tutti  i Comuni  del  Circondalo 

4,1673 

3.9181 

iti. 

PltMlll 

0,8567 

“*0,3487 

Canna  agrimensori» 

id. 

! SlCNA  , R.POLANO  , CaSTELNUOVO  BeRAR-  i 
Dimoi,  Mi  «lo,  Misse  di  Siena ! 

Passetto  o Braccio  da  stoffe. 

0,7879 

Id 

Panelli 

i,2692 

Il  Braccio  fiorentino  si  divide  in  20  Soldi, 
il  Soldo  in  12  Denari, 
il  Denaro  in  12  Punti. 

Il  Passetto,  misura  da  stoffe,  ò perniile  a due  Braccia 

I.a  Canna  agrimensoria,  base  della  misura  dei  terreni,  è eguale  a 5 Braccia. 
Una  misura  di  4 Braccia  diccsi  Canna  mercantile. 

Il  Passetto  da  stoffe  senese,  detto  anche  Braccio,  equivale  a Braccia  1 e Soldi 
In  Rapolaoo  usavasi  pure  un  Passetto  ragguagliato  ad  un  Braccio  c Soldi  10 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

i Braccio  quadrato 

7 fiorentini, 
iorentini. 

Metri  quadrai  i 

0,3406 

Melro  quadr. 

Bracci*  quadrale 

2,9358 

| Tutti  i Comuni  del  Circondario 

* 

Quadralo 

Are 

34,0619 

Etlara 

Quadrali  1 

8,9358  ; 

Castelni'oyo  Berardenga,  Merlo,  Masse  ( „ 
di  Siena  , Buonconyento,  Montalcoso.  . I * a,° 

13,0091 

Id. 

Stai* 

7,6869 

11  Quadrato,  misura  agraria,  si  divide  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 

! la  Pertica  in  10  Deche, 

la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

Lo  Staio  corrisponde  a Braccia  quadrate  3819,24. 

. Nei  Comuni  di  Chiusdino  c Radila  io  Staio  6 di  5000  Braccia  quadrate,  e corrisponde  quindi 

illa  metà  del  Quadrato  legale. 

MISURE  DI  VOLUME 

| Metri  coki 

0,3976 

Melro  cubo 

Traisi 

2,5152 

Titti  i Comini  dei.  Circondalo 

^ Traino 

Braccio  cubo 

0,1988 

Id. 

Bracria  ruba 

5,0303  . 

' Catasta 

4,771 1 

Id. 

Cala»'  r 

0,2096  | 

Sieri 

3,1807 

Siero 

0,3144 
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Provincia  di  SIENA. 


Circondario  «li  5URL 


VALORE  | VALORE 

DEMOMLN AZIONE  I «■  DEtOIBWIOW  | "» 

; MIM  MA  MCIIMCn  I MIM'M  U»C4I 


1 


Il  Traino,  misura  da  legname  da  eoa  trazione,  è di  2 Braccia  cubp. 

Il  Braccio  cubo  ri  divide  in  6 Braccioli  o Braccia  di  Traino, 
il  Bracciolo  in  12  Once  di  Traino, 

(Oncia  di  Traino  in  Soldi  cubi  111  ’/*i 
il  Soldo  rubo  in  27  Quattrini  cubi , 
il  Quattrino  cubo  in  Hi  Denari  cubi. 


La  Catasta,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  »V  di  24  Braccia  cube,  e si  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti. 

La  Catasta  •'.*  rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettangolo,  avente 6 Braccia  di  lunghezza,  1 , di  larghezza,  e <.  di  altezza. 
La  Cutista  di  Siena  è di  sole  Iti  Braccia  colie,  e serve  per  la  misura  della  legna  dà  fuoco. 


MISURE  1)1  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


I Sacco 

. . Slaio 

f Quartuccio  . 


luti 

73,0886 


Ettolitro 

Id. 

Litro 


11  Sacco  si  divide  in  3 Staia, 

10  Slaio  in  2 Mine, 
la  Mina  in  2 Quarti , 

11  Quarto  in  2 Mezzette, 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci, 

Otto  Sarchi  fanno  il  Moggio. 

Nel  Comune  di  S.  Giovanni  d’Asso  tre  Stnia  fanno  il  Sacco. 
Otto  Sacchi  fanno  il  Moggio. 

Lo  Staio  si  divide  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Boccali . 
il  Boccale  in  2 Mozzetto , 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 


MISERE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comi.ni  un.  Ciecondaeio. 


tiRSGA,  Montalcino,  Mitilo, Monticiano, 
Sovicillb,  Masse  di  Siena 


Siedi! 

t,3682 

Sub 

4,1016 

Qujrtuc.  i 

2,4269 


Litri 

45,5840 

Ettolitro 

(Urlìi 

2,1938 

Barile j 

Fiasco  

da  vino  .... 

5,4792 

Litro  ^ 

Fiutiti 

0,4388 

Quartuccio.  . \ 

0.2849 

Id. 

Quartucci 

3,54  00 

Parili 

Barile i 

33,4289 

Ettolitro 

2.9914 

Fiasco 

da  olio 

2,0893 

Lilro 

FiiKhi 

0,4786 

Quartuccio..  \ 

0,2612 

ld. 

Quarlacri 

3,8290 

Barile  da  vino, 

43,7607  1 

Ettolitro 

2,2852 

Slaio  da  olio  . . 

20,8002 

Id 

Siala 

4,8076 

| Il  Barile  fiorentino  da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Due  Mozzetto  fanno  un  Barile. 

Il  Barile  fiorentino  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Il  Barilo  da  vino  di  Siena,  clic  ragguaglia  in  peso  128  Libbre,  si  divide  in  32  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Lo  Staio  da  olio  di  Siena  ragguaglia  in  peso  56  Libbre,  _ # 

Nel  Comune  di  C a* Leinuovo  Berardonea  si  usavano  le  misuro  da  olio  di  Firenze  e di  Siena,  sccondocht'i  il  commercio  si  in- 
dirizzava alcuna  od  all’altra  città.  E ciò  dicasi  pure  per  altri  Comuni,  special  monte  per  Masse  di  Città  (borgata)  anche  in 
ordine  al  vino. 
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Provincia  di  SIENA.  Circondario  di  SIPI1. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DETTOMI  NA7-JOKE 

valore 

In 

MISCHI  MSTUCBS 

DEKOMTNAZIONF. 

VALORE 

in 

»4tU  LOCALI 

PESI 

CbilO0snaaal 

0,3395 

| Chilogrammi 

libbra 

2,9454 

1 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Qrani, 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi. 

100  Libbre  fanno  un  Quintale. 

15')  Libbre  fanno  un  Cantaro  comune. 

160  Libbre  fanno  un  Cantaro  per  la  lana  ed  i salumi. 

1000  Libbre  fanno  la  Tonnellata. 

! La  Libbra  mercantile  sene  pure  per  gli  usi  farmaceutici. 

| 11  Grano  della  Libbra  serve  pure  per  gli  orefici 
| Quattro  Grani  fanno  un  Carato,  peso  speciale  pei  gioiellieri. 
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CIRCONDARIO  DI  MONTEPULCIANO 


MISURE  LOCALI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MUl’BE  *lT*1C*r. 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  del  Cibcosdarjo < rassetto 


Torrita I Pertica 


i Braccio  fiorentino 

Metti 

0,5836 

Metro 

1 l'assolto 

1,1673 

Id. 

Canna  agrimcnsoria 

2,9181 

Id. 

Passetto 

0,7782 

Id. 

Passetto 

0,8751 

Id. 

Canna  da  muri  c fosso  . . . . 

2,3315 

Id. 

Portico  

Il  Braccio  fiorentino  si  divide  io  20  Soldi 
il  Soldo  in  12  Denari  T 
il  Denaro  in  12  Punti. 

Il  Passetto,  misura  per  lo  stoffe,  è cenale  a 2 Braccia. 

I a Canna  agrimensori»,  base  della  misura  dei  terreni,  è eguale  a 5 Braccia. 

I na  misura  di  4 Braccia  dicesi  Canna  mercantile.  * 

II  Passetto  di  Celomi  corrisponde  a Braccia  legali  1 Vi- 
li Passetto  di  Radicofani  a Braccia  legali  1 

La  Canna  da  muri  dì  S.  ('asciano  dei  Bagni,  e la  Pertica  di  Torrita,  sono  la  stessa  misura  corrispondente  a 4 Braccia,  detta 
anche  Canna  mercantile. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


^ Braccio  quadrato . 
I Quadrato 


Cktona,  ('marciano,  Radicofam,  Torrita,  f « . 

S.  (.asciano  df.i  Bagni t ^ 4,0  * 

Abbadia  S Salvadore I Staio 


Mei  ri  qxailriii  [ 

0,3100  Metro  quadr. 

Ai* 

;U,0619  Ellara 


Il  Quadrato,  misura  agraria,  ai  divide  in  IO  Tavole, 
la  Tavola  in  10  Pertiche, 
la  Pertica  in  10  Deche, 
la  Deca  in  10  Braccia  quadrate. 

I.o  Staio  di  Cotona  A di  .SODO  Braccia  quadrate,  e corrisponde  quindi  alla  metà  del  Quadrato  legale. 

Nel  Comune  di  Torrita  si  usano  pure  uno  Staio  di  6000  Braccia  quadrate,  od  un  altro  di  Braccia  quadrate  7000,  secondo  le 
qualità  dei  terreni. 

Ani  Calmine  di  S.  (lasciano  dei  Bagni  lo  Staio  dicesi  anche  Statata. 

Lo  Staio  di  Abbadia  S.  Satvadore  è di  3600  Braccia  quadrato. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Traino 

Braccio  cubo 
Catasta 


Metri  c«M 

0,3976 

.Metro  cubo 

0,198* 

Id. 

*,7711 

Id. 

Il  Traino,  misura  legale  da  legname  da  costruzione,  f»  di  ? Braccia. 

Il  Braccio  cubo  si  divido  in  6 Braccioli  o Braccia  dì  Traino, 
il  Bracciolo  in  12  Once  di  Traino. 
l'Oncia  di  Traino  in  Solili  cubi  Iti  ’/* , 
il  Soldo  cubo  in  27  Quattrini  cubi, 
il  Quattrino  cubo  in  16  Denari  cubi. 

La  Calarla,  misura  per  la  legna  da  fuoco,  /»  di  21  Braccia  cube,  e si  divide  in  Metà.  Terzi,  Quarti. 

La  Catasta  è rappresentata  da  un  pnrnjlolopido  rettangolo  avente  C Braccia  di  lunghezza,  1 di  larghezza  e 2 di  altezza. 
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Provincia  di  SIENA 


Circondari»  di  INTIMIMI tft. 


MISURE  LOCALI 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Titti  i Comuni  dei.  Cibcondabio \ Staio 

! Quartuccio 

Chiancuno,  S.  C asciano  nei  Bacai,  Ab-  . 

BADIA  S.  SaLVADOBE | Soma  da  -rJn0  • 

11  Sacco  8 i divide  in  3 Stai#, 

10  Staio  in  20  Mine, 

Ja  Mina  in  2 Quarti, 

11  Quarto  in  8 Mezzetta, 

la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Otto  Sacchi  fatino  il  Moggio. 

La  Soma  di  Ghianciano  corrisponde  a 2 Sacchi  l-gnli. 


73,0886 

24,3629 

0,3807 

EMoLlri 

1,4618 


valore  vaiare 

io  0C  >033  INAZIONE  *d 

miiibc  mctuicux  MUCRE  ukaz 


S««bi 

1,3682  i 

SI  MA 

4.1040 

Quartorcl 

2,4269 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  del  Oibcondabio  . . . 


Quartuccio. . 1 

i Barile i 

Fiasco > ita  olio. 

Quartuccio . . j 


Casticlion  d'Obcia,  S.  Quibico  d'Obcia,  I „ , 

Tbequanda ...  ( Bar,le  **  y,ao- 

\ Barile  da  vino  . 

Chianciako J 

> Staio  da  olio  . . 

t Slaio  da  vino. . 

Montepulciano 

Staio  da  olio . . 

Pianc  a stagnaio Barile  da  vino . 

Sabteano Soma  da  vino.. 

Casticlion  d'Obcia,  Abbadia  S.  Salvadobe,  j 

RaDICOFANI,  SlNALUNGA,  ToBBITA,  PlESIA,  ( , 

o a....  -r»  ’ Staio  Ha  n in 


Montepulciano 


Sabteano,  S.  Quibico  d’Obcia.  Tue-  ( Staio  ,la  nlio iu.ouoe  i ....  | •,<* 

Il  [tarilo  legalo  da  vino  si  divide  in  20  Fiaschi , 
il  Fianco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  in  2 Quartucci. 

Duo  Barili  fanno  una  Sonia. 

Due  Mezzette  un  Boccale. 

Il  Barile  legale  da  olio  si  divide  in  16  Fiaschi, 
il  Fiasco  in  4 Mezzette, 
la  Mezzetta  iu  2 Quartucci. 

Due  Barili  fanno  una  Soma. 

Il  Barile  da  vino  di  Casticlion  d'Orcia  corrispondo  al  peso  di  Lihhre  128. 

In  Cotona  ai  usava  pel  vino  una  Docciata  corrispondente  al  quarto  del  Barilo  legalo. 

Nel  Comune  di  Chimi  ciano  il  Barilo  da  vino  corrisponde  al  poso  di  Libbre  150,  e lo  Staio  da  olio  al  peso  di  Libb*e  60. 

Lo  Staio  da  vino  di  Montepulciano  corrisponde  al  peso  di  Libbre  80,  o quello  da  olio  al  peso  di  Libbre  76. 

Nel  Comune  di  Piancastngnaio  il  -Barile  aa  vino  corrisponde  al  peso  di  Libbre  HO. 

In  Snrteano  usavasi  una  Soma  da  vino  del  peso  di  300  Lihhre. 

Lo  Staio  da  olio  di  Castiglion  d'Orcia  corrisoondo  al  poso  di  Libbre  56. 


Litri 

45,  5819 
2,2792 
0,2849 
33,4289 
2,0893 
0,2612 


47,8632 

Fi  Mitri 

1 ,0256 


Barili 

2,1938 

Pinchi 

0,4388 

Quarta,  n 

3,5100 

Barili 

2.9914 

Fiatcbi 

0.4786 

Qu»r1ii<ci 

3,8290 
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Provincia  di  SIENA. 


Circnniari*  di  «ONTEPI 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICIIE  | 

COMUNI 

DENOMINA?  IONE 

VAt/>RE 

lo 

Mlil'OC  NCTftKBE 

DENOMINALI  ONE 

VALORE 

io 

IlIPtl  1 OC  ALI 

PESI 

Tutti  i Comuni  dei.  Ciucondìiuo 

Libbra , 

Cbilofmumi 

0,3395 

Chilogramma 

Ubi.. 

2-9451 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  48  Quarantottesimi. 

1O0  Libbre  fanno  un  Quintale. 

IbU  Libbre  fanno  un  Cantaro  comune. 

160  Libbre  fanno  un  Cantaro  por  la  lana  ed  i salumi. 

D’OO  Libbre  fanno  la  Tonnellata. 

La  Libbra  mercantile  serve  puro  per  gli  usi  farmaceutici. 

11  Grano  della  Libbra  serve  pure  per  gli  orefici. 

Quattro  Grani  fanno  un  Carato,  peso  speciale  pei  gioiellieri. 
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AVVERTENZA 


Lr  esperienze  per  determinare  i rapporti  delle  misure  toscane  alle  misere  metriche  decimali  furono  eseguite 
in  Firenze  nell'anno  1808  da  una  Commissiono  nominata  dalla  Giunta  Imperiale  straordinaria  che  reggeva  in 
quel  tempo  il  governo  della  Toscana. 

Quantunque  a comporre  la  predetta  Commissione  fossero  chiamali  uomini  chiarì  per  ingegno  e per  dottrina, 

e fosse  quindi  da  sperare  che  il  lavoro  riuscirebbe  commendevole  per  ogni  rispetto,  pure  dalla  Relazione  che 

venne  pubblicala  l'anno  seguente,  insieme  alle  Tavole  di  ragguaglio,  manifestamente  apparisce  ebe  la  Commissione 
non  pose  in  opera  tutte  le  cure  e lutti  i mezzi  che  anche  allora  avrebbe  potuto  impiegare,  e ebe  da  esperienze 
cosi  delicate  erano  richiesti.  Senza  voler  qui  enumerare  tutte  le  cause  di  imperfezione  o di  errore  che  nel  lavoro 
de'Commissarii  posson  notarsi,  diremo  soltanto  che  alcuni  de' tipi  di  confronto  da  essi  impiegati  erano  mal  definiti; 
che  adoperarono  strumenti  poco  atti  ad  esperienze  di  precisione,  e senza  sottoporli  alle  necessarie  verificazioni; 

che  trascurarono  il  metodo  della  doppia  pesata  nel  determinare  la  quantità  d'acqua  che  riempiva  lo  staio  ed  i 

mezzi  harili  da  olio  e da  vino;  che  assunsero  per  temperatura  dell'acqua  contenuta  nei  predetti  vasi  quella 
dell'ambiente  in  cui  i vasi  stessi  trovavano;  c che  infine  sperimentarono  a temperatura  cosi  elevata,  che  era  loro 
impossibile,  anche  con  istrumenli  e tipi  più  perfetti  e maggior  copia  d'osservazioni,  ottenere  un  grado  sufliciente 
di  precisione.  E come  se  ciò  non  bastasse,  nelle  varie  correzioni  numeriche  che  dovettero  far  subire  ai  risultati 
delle  loro  esperienze  commisero  errori  in  gran  numero  di  già  notati , uno  in  un'opera  inedita  del  Commendator 
Casini  relativa  alla  Metrologia  della  Toscana,  e molti  altri  in  uno  scritto  del  Professore  Govi  pubblicalo  nel  giornale 
Il  Monitore  toscano  del  22  giugno  1860. 

La  Sezione  della  Reai  Commissione  Consultiva  dei  Perì  e delle  Misure  rimasta  in  Torino  per  curare  la  pubblicazione 
delle  presenti  Tavole  di  Ragguaglio,  non  volle  inscrivere  in  esse  i risultati  che  si  erano  ottenuti  nel  1 808,  senza 
aver  prima  udito  il  parere  della  Commissione  Consultiva  residente  in  Firenze  presso  il  Ministero  delle  Finanze, 
alla  quale  nell'anno  1871  propose  che  prendesse  in  esame  il  lavoro  eseguilo  nel  1808,  e riferisse  quindi  il 
risultalo  de'suoi  studi  c delle  sue  deliberazioni.  Accintasi  all'opera,  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  dopo 
aver  fatto  delle  ricerche  preliminari  per  rinvenire  i campioni  delle  antiche  misure  e pesi  toscani,  che,  tranne 
per  il  campione  del  doppio  braccio  o passetto,  riuscirono  tutte  infruttuose,  fu  d'unanime  avviso  che  quand'anche 
i detti  campioni  potessero  essere  ritrovati,  si  per  il  lungo  tempo  di  anni  80  decorso  dalla  loro  costruzione,  e 
si  per  la  ninna  cura  avuta  nel  custodirli,  sarebbero  siati  talmente  alterati  che  inutile  affatto  ricadrebbe  qualunque 
esperienza  eseguita  con  essi , e che  perciò  altro  alla  Commissione  non  restava  che  calcolare  coi  dati  delle  esperienze 
del  1808  i rapporti  delle  misure  toscane  a quelle  metriche  decimali. 

Nello  stabilire  le  forinole  per  dedurre  tali  rapporti  fu  ritenuto  che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane, 
cioò  quella  temperatura,  alla  quale  le  misure  toscane  della  medesima  specie,  qualunque  sia  la  materia  onde  sono 
composte,  dovrebbero  mollare  tutte  eguali  fra  loro,  non  potesse  essere  lo  zero  del  termometro  centigrado  o di 
Réaumur,  come  la  legge  dispone  per  le  misure  francesi;  ma  bensì  la  temperatura  media  di  Firenze  nelle  sole 
ore  in  cui  il  sole  vi  sta  sopra  l'orizzonte,  che  dalla  Commissione  fu  trovata  prossimamente  di  18”,  5.  Nella  seguente, 
tavoletta  sono  contenuti  i risultati  dei  calcoli  della  Commissione  Consultiva  di  Firenze,  e quelli  corrispondenti  fatti 
nel  1808.  È da  avvertirsi  che  il  rapporto  della  Libbra  al  Chilogramma,  dovendo  essere  preso  senza  veruna  correzione 
quale  si  ottenne  dall'esperienza,  non  è stato  qui  sotto  riportalo,  ebe  i calcoli  sono  stati  eseguili  anche  nella  ipotesi 
che  la  temperatura  normale  delle  misure  toscane  sia  zero,  e che  per  le  costanti  relative  alle  dilatazioni,  alle 
densità,  eoe.,  che  entrano  nelle  forinole  sopraddette,  sono  siati  prescelti  quei  valori,  ottenuti  dai  fisici  moderni 
che  offrono  maggior  probabilità  di  precisione. 
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RAGGUAGLIO  delle  intuire  lineane  olir  tu  lìnee  metriche  decimali.' 


MISURE 

RAPPORTI  CAI, COLATI 

TlM&nXK 

Dìujimm 

Dalla  Gonmissivtne  del  1808 
alla  temperatura  di 

Dalla  Caiuaisiiaie  Cafttolltva  di  Pireoir  Del  |$?fl 

alla  temperatura 
dt 

0* 

0° 

IS»,5 

Braccio 

Metri 

0,5836  i6 

0,583116 

0,583610 

Staio 

Ettòlitri 

0,213629 

0,244293 

0,244512  1 

Barile  da  olio 

Ettolitri 

0,334280 

0,335209 

0,3355(0 

Barile  da  vino 

Ettolitri 

0,455840 

0.457127 

0,457539 

Non  ostante  che  da  quanto  è dotto  di  sopra  possa  con  multa  probabilità  ritenersi  che  i numeri  della  prima 
colonna,  cioè  i rapporti  calcolati  nel  1808,  sieno  meno  prossimi  al  vero  dei  numeri  delle  altre  due  colonne, 
cioè  dei  rapporti  trovali  nel  1871,  por  tuttavia  la  Commissione  Consultiva  di  Firenze  considerando  ebe  si  gli  nni 
e si  gli  altri  sono  erronei,  perchè  dedotti  da  medesime  ed  imperfette  esperienze;  che  il  divario  che  corre  tra 
essi,  notevole  dal  lato  scientifico,  sia  di  poco  o di  nino  conto  dal  lato  pratico  e commerciale;  e che  inline  i 
rapporti  del  1808  sono  da  molti  anni  osali  in  Toscana  nelle  private  e pubbliche  contrattazioni;  fu  unanime  nel 
proporre  che  nelle  tavole  officiali  dei  ragguagli  delle  antiche  misure  italiane  a quelle  metriche  decimali  fossero 
inscritti  per  le  misure  toscane  i risultati  ottenuti  dalla  Commissione  Imperiale  del  1 808 , conservando  in  essi  le 
sole  prime  quattro  cifre  significative  a sinistra  e sopprimendo  tutte  le  altre , perchè  erronee  per  la  scienza,  inutili 
pel  commercio. 

Braccio  = Metri  0,5836 

Staio  = Ettolitri  0,2436 

Barile  da  olio  = Ettolitri  0,33i3 

Barile  da  vino  = Ettolitri  0,1558 


Visto  e trorato  conforme  aìTorininaìe 
il  Presidente 

tnrn.Jùt o tir  f/rt/onc  (A  vSr'rnr*- 

Prof.  SILVESTRO  GHERARDI. 
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PROVINCIA  DI  SIRACUSA 


CIRCONDARIO  DI  SIRACUSA 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


Ut!  NOMINAZIONE 


VAU)KE 

i* 

MI*Lfc£  MIC I BICIlC 


MISURE  MEI  R 1CU  K 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

Ir 

mi*i  ai  tocu.1 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Wuai  f secondo  la  legge  del  1809. 


Titti  i Comuni  del  Circondario  . 


Il  Palmo  si  divide  in  12  Once 
l’Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

8 Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canne  fanno  la  Corda. 

45  Corde  fanno  il  Miglio. 


Tutti  i Comuni  dri.  Circondario  . 


Palmo . 
Canna 


Miai 

0,258098 

*,061783 


Metro 

M. 


Palmi 

3,871500 

Canoe 

0,484311 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Siracusa,  Canicattini,  Flo ridia,  Mklilli, 


Augusta. 


Carle* tini.  Sortino,  Francòfoni**,  Listini. 


Il  palmo  quadralo  è (li  144  Once  quadrale, 
l'Oncia  quadrata  di  111  Linee  quadralo. 

6-1  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

25G  Canne  quadra  te -fan  no  la  Corda  quadrata. 

518400  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legalo  si  divida  in  4 Bisacce , 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Ceroni, 
il  Carozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli, 

il  Quartiglio  o*Canna  quadrata  in  61  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Siracusa  è di  Canne  quadrale  416  s/a  abolite  di  Palermo. 

11  Tomolo  di  Augusta  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  21  ’/■  abolite  di  Palermo. 
Il  Tomolo  di  Carlentini  è di  5(2  Canne  quadrate  abolito  ai  Palermo. 


Palino  quadralo 

«•■tri 

0,0666  li 

Metro  quadr. 

Palmi  quadrati  , S 

15,011750 

^ Salma 

Etun 

1,716*59 

Kllara 

«Urne 

0,572653 

Mi  mie  abusive  anteriori  al  1861 
l Salma 

Ella** 

2,790853 

Kllara 

Sdiate 

0.358313 

) Tomolo 

0,17*428 

Id. 

Toaiull 

5,733015 

1 Salma 

3,096*82 

RI. 

Salme 

0,3229*7 

I Tomolo 

0,193530 

Id. 

Tomoli 

5,167155 

\ Salma 

3,4297*1 

Id. 

Salme 

0,291567 

1 Tomolo 

0,21  4350 

id. 

Tomoli 

4,665073 
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Provincia  di  SIRACUSA. 


Ci  reo  tifano  di  SlfLACTSA. 


Provincia  di  SIRACl’SA. 


Francofobie 

Salma 

Eli  nifi  ri 

9,750888 

Ettolitro 

Salmo 

0,363519 

Salma  per  mosto 

1,077019 

ld 

0,998495 

Melilli 

Salma  per  vino 

0,96  U88 

ld. 

1,036819 

Souuiso 

Salma  per  mosto. ......... 

0,895967 

Id 

1,211730 

Salma  per  vino 

0,773687 

ld. 

1,299512 

Bolle  per  mosto 

8,806198 

Id. 

Bolli 

0,113556 

Sor  : ino 

Bulle  per  vino 

8,386855 

,d. 

0,119234 

Siracusa,  Acci  sta,  Caxicaitim,  Flohidia, 

Illwrf  da  olio. 

Cafiso  di  Rotoli  13  f/3,  pari  a 

litri 

Ca(i*i 

Soi.a«i»o  

chilogrammi  10,579 

1 1,465035 

Lllolitro 

8,724454 

Cari.es  nrti 

Calisi) ili  Untoli  IH,  pari  a chi- 
logrammi 11,901 

19,894790 

ld. 

7,755070 

FrANCOFONTE 

Caliso  di  Rotoli  20.  pari  a chi* 
Ingranimi  15,868 

17,193053 

ld. 

5,816303 

1 Loti»! 

Lafiso  ili  Unitili  13  ci)  once 
96  1/4.  pari  a chilogrammi 
11,109 

11,997681 

ld. 

8,383860 

1 Min. Il, i.i 

Caliso  di  Rololi  17  ed  once 
3 3/ 1.  pari  a chilogrammi 
13,587 

14,791552 

ld. 

6,702762 

i Sortisi» 

Caliso  ili  Rololi  19  </i  dionee 
33  l/a  pari  a chilogrammi 
1 1,090  

11,939820 

ld. 

8,375476 

Il  barile  ledale  ni  divide  i»;  Q.iarlara, 
la  Qu ariani  in  20  QuarUicri, 

:i  n. ->  i il.. 


il  Quartuccio  ili  2 Caniljw, 
la  Camita  in  2 bicchieri. 

Olle  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salme  fanno  la  Botte. 

La  Salma  rii  Siracusa  *i  ili  lido  in  8 Quartale, 
la  Quartam  in  22  Quartucci. 

11  Quartuccio  £ metà  «lei  ledalo. 

La  Salma  per  monto  di  Augusta  si  divide  in  IO  Quartare, 
la  Salma  per  vino  in  S Quartare, 
la  Quartare  per  mosto  o per  vino  in  20  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è «li  Once  2»>  peso  d’olio,  corrispondente  a Litri  0,573102. 

La  Salina  per  mosto  di  nimicatimi  e la  Salma  per  vino  si  dividono  entrambe  in  8 Coartare, 
la  Quartini  per  mosto  in  23  Quartucci, 
la  Quartini  per  vino  in  Quartucci  22  •/,. 

Il  Quartuccio  è niPtì  del  legale. 

La  botte  per  mosto  e la  Botte  por  vino  di  Carlenlini  si  dividono  in  8 Salme, 
la  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  si  dividono  pure  in  8 Quarta  re. 

La  Quartata  per  mosto  è di  Quartucci  legali  17 

La  Quartare  per  vino  di  Quartucci  legali  f i. 

La  Salma  per  mosto  di  Floridi»  si  divide  in  8 Qunrtare, 
la  Quarlara  per  mosto  in  23  Quartucci. 

La  Salma  per  vino  di  Fioridia  si  divide  pure  in  8 Quartare, 
la  Quarta ra  in  22  Quartucci. 

II  Quartuccio  è metà  del  legale. 

La  Salina  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Lenlini  si  dividono  in  8 Quart  ret 
la  Quartata  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  21  */*, 
la  Ouartara  per  vino  in  18  Quartucci. 

II  Quartuccio  6 ai  Oncc  21  peso  d'acqua  corrispondente  a Litri  0,829014. 

La  Salma  di  Francofonte  si  divide  in  16  Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartucci  legali. 
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Graniferi*  <li  SIlMm 


USURE  LOCALI 

USURE  METRICHE 

C O M U N I 

1 VAI  OHE 

VALORE 

D£NOMJ»AZJO>E  1 in 

DENOMINALO'».  in 

1 misi  ».k  Rina !•  ni 

NIKI!  UK.4LI 

La  Salina  ppr  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Mollili  si  dividono  in  4 Barili,  o in  8 Quartare, 
il  Bariti?  da  mosto  e da  vino  in  2 Quartare, 
la  Quartata  per  mosto  in  Quartucci  22  '/«, 
la  Quartara  per  vino  in  20  Quartucci. 

Il  Quartoccio  è di  Once  23  peso  dacqua,  corrispondente  a Litri  0,602805. 

La  Salma  per  mosto  di  Solarino  si  divide  in  8 Quartaro, 
la  Quartara  per  mosto  in  21  Mezzi-Qunrlucci  legali. 

La  Salma  per  vino  di  Solarino  si  divide  pure  in  8 Quartara, 

In  Quartara  per  vino  in  Quartucci  22 

11  Qiiartuccio  ò metà  del  legale. 

La  Botte  por  mosto  e la  Botte  per  vino  di  Sonino  si  dividono  in  10  Salme, 
la  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  in  21  Quartucci, 
la  Quartara  per  vino  in  20  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è ai  Once  20  poso  d'acqua,  corrispondente  a Litri  0.524178. 


Quartara  per  vino  in  20  Quartucci. 


Peti  se  rondo  la  legge  del  1809. 


Titti  j Comuni  del  Circondario  . 


ChiU.  grammi  | 

0,793420  I Chilogramma 


RoMi 

1,260367 

Lilmre 

3.150916 


Poi  locali  alla  aoniM, 


Aigistì,  Canicìttini,  Floridi»,  Fiiasco- 
puxte,  Lentini,  Melimi,  Smurino,  Sor- 


I IloLoln 

Clnliigra.iiiiii 

0,793420 

Chilogramma 

. \ Oncia  alla  sonile 

Grammi 

26,447333 

Gramma 

erti  loculi  alla  gronui. 


Sir  ici  sa,  Garlentini  .... 


j Rotolo 

I Oncia  alla  grossa 


Ciilio  gru  ai  «ni 

0,793120  Chilogramma 

Grammi 

66,118333  Granulia 


Ri.ti.li 

1,260367 

Ob<« 

0,037811 


Rotoli 

1,260367 

Ouci 

0,015124 


Prai  Affli  orrori 


Tutti  i Comuni  del  Circondar  io j Trappolo 

Il  Botolo  legale  si  divide  in  30  Once  alla  sottile 
La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  sottile, 
l’Oncia  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  2 Drarfimo. 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

In  Siracusa  e Carlentiui  il  Rotolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa. 
Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  mercantilo  si  usa  anche  dai  farmacisti  e dagli  orefici. 
Oli  orelici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappcsi . 
il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari. 


Granisi 

0,881578 


Trippe» 

1,134330 
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CIRCONDARIO  DI  MODICA 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOM]NA7JO*E 


m isi  kk  mrntcax 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


MISI'H  LOCAI* 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  secondò  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Palmo. 
Canna . 


Metri 

0,258098 

Metro 

2,061783 

Id. 

Pillili 

3,87*300 

C«nae 

0,484312 


Il  Palmo  «i  divido  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

8 Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canne  fanno  la  Corda. 

45  Cordo  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Palmo  quadralo. 
Salma 


Melri  quadrali 
0,06661  * 
Ann 
4,746239 


Metro  quadr. 
Ettara 


Filmi  quadrati 

15,011750 

Salma 

0,572653 


Misure  abusive  anteriori  al  1861. 


Moine»,  Pozzalio,  RiCt's»,  Sani»  Cunei, 

Salma 

2,790853 

Kllara 

0,358313 

Cammina,  Sciai,  SrACCAionKO,  Yrr- 

0,17**28 

3,05*615 

id. 

Tomoli 

5,733015 
<U2737 1 

Salma 

id. 

Discari,  Colliso,  Monterosso 

Tomolo 

0,190913 

Id. 

Tomoli 

5,237977 

Salma 

3,3*9358 

Id. 

Sitine 

0,298303 

CniAIUMONTR 

Tomolo 

0,209335 

Id. 

Tamoli 

*,777035 

Salma 

3, *297*3 

Id. 

0,29(567 

GlARRATANA ...  ...ai 

1 Tomolo 

0,21*359 

Id. 

Tomoli 

*,665073 

Il  Palmo  quadrato  è di  144  linee  quadrate, 
l’Oncia  quadrata  di  144  Lince  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  Tanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canne  quadrato  fanno  la  Conia  quadrata. 

518400  Canno  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Biaarce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Cn rozzi , 
il  tarozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Otiartigìi, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata  in  61  Palmi  quadrati. 

I.a  Salma  abusiva  si  divide  in  12  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Modica  è di  4 f 6 4/a  Canne  quadrata  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Biscari  h di  456  Canne  quadrato  abolito  di  Palermo. 

1!  Tomolo  di  Chiaramonte  è di  500  Canne  quadrata  abolito  di  Palermo. 
Il  Tomolo  di  Ginrratana  è di  512  Canne  quadrate  abolito  di  Palermo. 


U 
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Provincia  di  SIRACUSA.  Circondari*  di  IODICI. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

SII  SLR  F,  SlEllìICilE  | 

DENOMINAZIONE 

VALOP.L 

in 

Nlfl-RE  t.lCAU 

, 

Tutti  i Uomini  del  Circondario 

MISURE  DI  VOLUME 

Visure  secondo  la  legge  del  180 
| Palmo  t ubo 

r 

*. 

Striti  rubi 

0,017193 

Melro  cubo 

1 

Palmi  n.Ui 

58.IG3026 

Il  Palmo  cubo  b di  1728  One#  cube. 

16  Palmi  cubi  Tanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 

MlsUi 

A 

Titti  i Coni  ni  net  CiicoxDvato 

Ili  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

[ìmi*  secondo  la  legge  del  4 BOI 
Salma 

ARIDI 

. 

Ettolitri 

«,750888 

Ellolilro 

llltllf 

0,363519 

Tutti  i Codini  di:l  Circonpauio 

Misure  abusive  anteriori  al  I8CI 
Salma  per  frumento  e legumi. 

Ettolitri 

3,438611 

Ettolitro 

Sai  im  e 

0,290813 

3,653324 

3,868437 

ld. 

LI. 

0,273708 
0,258502  , 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisacce, 

I la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 

il  Tomolo  in  4 Mondeilt, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigti. 

Itegli  usi  di  consuetudine  locate  U Salma  si  considera  divisa  in  16  Tomoli. 

La  Salma  per  frumento  e legumi  usata  in  tulli  i Comuni  del  Circondario  £>  di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  por  legumi  di  Cornisti  è di  Tomoli  rasi  21  '/«• 

La  Salma  per  legumi  di  Scicli  è di  Tomoli  rasi  22  '/«• 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  4809. 

Titti  i Coduni  del  Ciecondmiio j 

Barile 

Litri 

34,386106 

Ellolilro 

turili 

2,908154 

Qualiuccio 

0,859653 

Litro 

Qtwrltnri 

1,463261 

Misure  ab/ni »?  anteriori  al  ISSI 

Minrr  da  vino. 

Bolle  per  mosto 

Et  lottili 

6,038536 

Ellolilro 

Salii 

0,«G5603 

Salma  per  tnosln 

1,006423 

li. 

Salai# 

0.99364  8 

Modici 

Bolle  per  vino 

6,038536 

li. 

Baiti 

0,165603 

| 

Salma  per  vino 

4,006423 

i,i. 

tei  me 

0,993618 

Bolle 

6,038536 

14,1  41098 

Id. 

Batti 

0,165603 

0,089758 

Bolle  per  mosto 

ld. 

Discari 

Bolle  per  vino 

40,315832 

id. 

0,096938 
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Provincia  di  SIRACUSA.  Circondario  ili  WWW. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DESOM  IN AZ105B 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

MUA'M  LOCALI 

_ | 

t 

Salma  per  moRto 

Ettolitri 

2,547507 

Ettolitro 

Salme 

0, 392541 

Coiaraiiomte 

Salma  per  vino 

2,358803 

ld. 

0,423944 

\ Bolle  per  mosto 

10,064226 

ld. 

Badi 

0,099362 

Colliso,  Vittoria 

Bolle  per  vino 

9,561015 

Id. 

0,104591 

2,516057 

1,572535 

ld. 

ld. 

S»lme 

0,397417 

0,635916 

Salma  per  mosto 

IjlARBATANA 

Salma  per  vino 

1,509634 

Id. 

0,662412 

4,061461 

0,817718 

ld. 

Id. 

0,942097 

Rulli 

1,2229)5 

Barile  per  mogio 

Sasta  Croce  Caiierika 

Barile  per  vino 

0,786268 

Id. 

1,271832 

0,786268 

1,121742 

ld. 

1,271832 

o",891 471 

Salma  per  mosto 

Id. 

Spaccaforro  

Salma  per  vino 

1,121742 

ld. 

0,891471 

1 

Churamostf. 

nitore  «a  olio. 

Caliso  di  Rotoli  <2  t/s,  pari  a 

Elio  litri 

Cedei 

chilog.  9,9 18 

0,107457 

Ettolitro 

9,306084  ! 

Biscari,  Vittoria  

Caligo  dì  Rotoli  SO,  pari  a chi- 
logrammi 15,868 

0,171931 

ld. 

5,816303 

Modica,  Coviso,  Pozzallo,  Rariisa.  Snicu. 

Cafiso  di  Rotoli  t3  ed  once 
26  1/4,  pari  a chilogrammi 
11,009 

0,119277 

Id. 

8,383860 

i (jlAHKATA.NA 

Cafiso  iti  Rotoli  16  1/3,  pari 
a chilogrammi  <3,221. . . . 

0,143275 

ld. 

6,979363 

I 

Montkrosso.  

Cafiso  di  Rotoli  1 6.  pari  a chi- 
logrammi <2,695 

0,137544 

Id. 

7,270378 

SrACCAroRMO  

Cafiso  di  Rotoli  13  */3,  pari  a 
chilogrammi  10,579 

0.114620 

ld. 

8,724454 

Sarta  Croce  Camerira 

Cafiso  di  Rotoli  <3  ed  once 
22  </,,pari  a chilogrammi 
10,910 

0,118202 

ld. 

8,460077 

! Il  Barile  legala  si  divide  in  2 Quarta  re, 
la  Quartale  in  20  Quarti  irei, 
il  Quartuccio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

Otto  Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salme  fanno  la  Botte. 

La  Botte  per  mosto  di  Modica  ai  divide  in  6 Salmo, 
la  Salma  per  mosto  in  f2  Mezzatele, 
la  Mozza  rota  per  mosto  in  Quarlucci  13  '/■• 

La  Botte  per  vino  di  Modica,  la  steesii  usata  pel  mosto,  si  divìde  pure  in  6 Salme, 
la  Salma  per  vino  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartata  por  vino  in  20  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è ai  Once  24,  peso  d’acqua,  corrispondente  a Litri  0.629014. 

La  Botte  di  Pozzallo,  usata  per  mosto  e per  vino,  la  stessa  di  Modica,  si  divide  sempre  in  6 Salme, 

la  Salma  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è lo  stesso  di  Modica,  cioè  di  Once  24  peso  d'acqua. 
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MISURE  METRICHE 

COMUNI 
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La  Rotte  per  mosto  e la  Rotte  per  vino  di  Biscari  si  dividono  in  12  Barili, 
il  Barilo  por  mosto  e il  Barile  per  vino  in  fi  Coartare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  Qnartticci  13 ’/t» 
la  Quartata  por  vino  in  Quartucci  12  •/,. 

! 11  Ounrtuccio  è il  legale,  ciof  di  Once  30  peso  d'olio. 

I l.a  Botte  per  mosto  è la  Botto  per  vino  di  Chiaramente  si  dividono  in  3 Barili, 
il  Barilo  por  mosto  o il  Barilo  per  vino  in  8 Quarlare, 
la  Quartara  por  mosto  in  Qunrtncci  13 
In  Quartara  por  tino  in  Quartucci  12  Vi- 
li Ou  art  uccio  6 di  Once  .30  peso  d'acqua  corrispondente  a Litri  0,78626-v 
La  Botte  por  mosto  e la  Botte  per  vino  di  Comisp  i?i  dindono  in  12  Barili, 
il  Barile  por  mosto  o il  Barilo  per  vino  in  8 Quartate  , 
la  Quartara  per  mosto  in  In  Quartucci, 
la  Coartimi  per  vino  in  Quartucci  9 Vi- 
li Quartuccio  »*  di  Unce  40  peso  d'acqua,  corrispondente  a Litri  1,048357. 
l.a  Salma  di  Monterossa)  si  divide  in  16  Qnartare, 
la  QnarLi.-.i  in  20  Quartucci. 

Il  Qiiurtnccio  5 di  Oncp  30  peso  d'acqua,  corrispondente  a I..  0,786268. 

La  Salma  p.*r  mosto  o la  Salma  per  vino  di  Uiurralana  si  dividono  in  8 Quiftira, 
la  Quartara  per  mosto  e la  Quartara  per  vino  in  2 Menarole, 
la  Nezzarola  per  .mosto  in  Quartucci  2 ‘Iti 
la  Menarola  per  vino  in  12  Quartucci. 

Il  Quartuccio  fi  di  Duce  30  peso  d’acqua,  corrispondente  a Litri  0,71(9(1. 

| J.a  Salma  por  mosto  di  Scicli  si  divido  in  12  Mezzarolo, 
la  Memnla  in  Quartucci  11  ‘/è. 

Il  Quartuccio  ò di  Once  30  peso  d’acqua,  eguale  a Litri  0,786268. 

Il  Barile  per  mosto  e il  Barile  ner  vino  di  Santa  Croce  Cameni»  si  dividono  in  8 Quarlnro, 
la  Quartara  per  mosto  in  la  Quartucci, 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  !2*/f 
Il  Quartuccio  f»  di  Once  30  peso  d’acqua,  eguale  a Litri  0.786268. 

11  Barile  di  Bagli»,  lo  stesso  usato  pel  vino  in  Santa  Croce,  si  divido  in  100  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è di  Once  30  peso  d'acqua. 

La  Salma  di  Sparcaforno  è la  stessa  pel  mosto  c pel  vino. 

Quando  si  usa  pel  mosto  si  divide  in  12  Mesarolo, 
la  Menarola  in  Quartucci  13  */,. 

Quando  si  usa  pel  vino  si  divide  in  8 Quartate, 
la  Quartara  in  20  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è di  Onco  26  */♦  peso  d'acqua,  eguale  a Litri  0,701089. 


PESI 

Pesi  secondo  la  legge  del  1809. 


i Botolo. 

Tutti  i Cumini  del  Circondario 1 

I Libbra 


Pf*i  loculi  «Dii  «odile. 


_ t Rotolo 

Tutti  t Cumini  del  Circondario j 

I Oncia 


Peti  «Irgli  orrori. 

j 

Tutti  i Comuni  del  Circondario | Trappeso 

Il  Botolo  legale  si  divide  in  30  Once. 

La  Libbra  si  divide  in  1?  Once, 
l'Oncia  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro 

Negli  usi  locali  si  adopera  il  Botolo  diviso  in  30  Once  come  pero  alla  sottile, 
lai  Libbra  si  usa  anche  dai  farmacisti. 

Gli  orefici  divìdono  la  Libbra  in  12  Once, 
l'Oncia  in  3u  Trnppesi. 
il  Trappolo  in  16  Corei  o Denari. 


Cb  ik>  gTITT)  fili  1 

0,793120 

Ghiloprantmn 

| Rololi 

1 1,260367 

0,317368 

ld 

! Lilibr* 

3,150910 

0,793420 

Cbilogramma 

Rolvli 

4,260367 

20,447333 

Ora  min  a 

Once 

0,037814 

Grammi  | 

0,88 1578 

| Grani  ma  j 

1 Trappoli 

4,(34330 
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CIRCONDARIO  DI  NOTO 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

DENOMINA?  IONE 

DENOMINAZIONE 

vaiare 

Ir 

■ULIl  UlClU 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Cornisi  ml  Circo» disio 


Palmo . 
Canna. 


Urlìi 

0,258098 


8,064783 


Metro 

Iti. 


Il  Palmo  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  Punti. 

8 Palmi  fanno  la  Canna. 

16  Canno  fanno  la  Corda. 

45  Corde  fanno  il  Miulto. 


MISURE  Di  SUPERFICIE 

Misure  fecondo  la  legge  del  1809. 


Ttrm  i Costisi  del  CiacosDaaio . 


Palmo  quadrato. 
Salma 


Mitri  qusdntj 

0,066614 

CtUre 

1,7*6259 


Metro  quadr. 

Ettari 


Mirare  abasire  anteriori  al  1861. 


Noto,  Avola.  Paciugo,  PALAizoto-AamDR, 


Bcccheai,  Buecemi  . Cassaio  . 


Fi  ALA. 


P Af.  A710LQ- ÀCRKIDE . 


Il  Palmo  quadrato  è di  144  Once  quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canno  quadrate  fanno  la  CordA  quadrata. 

518400  Canne  quadrate  fanno  »l  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  ai  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carozzi, 
il  Cu  rosso  in  4 Quarti. 

»1  Quarto  in  4 Quurtigli, 

il  Qunrtiglio  o Canna  quadrata  in  61  Palmi  quadrati. 

Ln  Salma  abusiva  si  divide  In  16  Tomoli. 

Il  Tomolo  di  Noto  è di  416%  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo. 

11  Tomolo  di  Buccheri  f»  di  512  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo 
li  Tomolo  di  Perla  ha  per  lato  la  Corda  di  22  Canne  abolito  «lì  Palermo. 
Il  Tomolo  di  baiamolo-  Acreido  è di  4 U9  Canne  quadrate  legali. 


Mal 

3,87*500 

0.18*312 


t Salma 

EtUr* 

2,790853 

Ettaro 

0,174428 

IH. 

i Salma 

3,429743 

13. 

1 Tomolo 

0,21 1359 

13. 

l Salma 

3,242179 

13. 

1 Tomolo 

0,202636 

13. 

j Salma,. 

2,789921 

13. 

) Tomolo 

0,174370 

13. 

Palmi  qux'rsri 

15,01 1750 


0,572653 


Satmv 

0,358313 

Tumuli 

£,733015 

Salme 

0,291567 

Tumuli 

4,665073 

s.l  . 

0,308435 

Tomoli 

4,934953 
0^3 58 433 
5,734928 
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Grandino  di  MTf. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  secondo  la  legge  del  1809 


■Irto  rubi 

Titti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cubo.... 0,017193  Metro  cubo 


Il  Palmo  cubo  6 di  (726  Once  cube. 

(6  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 
blS  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  fecondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario Salma 


Ettolitri 

2,750888 


Misure  abusive  anteriori  al  1861. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario Salma  per  frumento , orzo  e Ettolitri 

legumi 3,438611  Ettolitro 

Roto Salma  per  farine,  ceci  e le- 
gumi   4,298263  Id. 

Avola,  Palazzolo-Acreide Salma  per  legumi 3,868437  Id. 

La  Salma  legalo  si  divide  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigii. 

La  Salma  abusiva  per  frumento  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rati. 

I.a  Salma  di  Noto  è di  Tomoli  rasi  25. 

La  Salma  per  legumi  di  Avola  è di  Tomoli  rosi  22  '/•• 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

jtfifure  secondo  la  legge  del  4809. 


Pitali  cubi 

58,463026' 


0,290845 

0,232652 

0,258502 


Litri 

34,386106 

Ettolitro 

Comuni  df.l  Circondario J 

1 Querluccio 

0,859653 

Litro 

Misure  abusive  anteriori  al  1861 

Mi»ure  da  via». 

Ettolitri 

4 Salma  per  mosto 

0,95424  4 

Ettolitro 

1 Salma  per  vino 

0,859653 

Id. 

4 Botte  per  mosto 

8,491694 

Id. 

1 Botle  per  vino 

8,386855 

Id. 

t Salma  per  vino.... 

4,749305 

Id 

1 Salma  per  mosto 

2,243693 

Id. 

BnUJ 

2,908454 

Quitwo 

4,463264 


4,047982 

4,163264 

fc*U 

0,447762 

0,449234 

Un. 

0,584630 

0,445694 
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Paluzolo-Achidb  . 


! Salma  per  mosto. 

Salma  per  vino  . . 
t Botte  per  mosto. . 
I Botte  per  fino . • . 
t Botte  per  mosto.. 
I Botte  per  vino... 
t Salma  per  mosto. 
I Salma  per  vino  . . 
l|  Salma  per  mosto. 
I Salma  per  vino . . 
^ Salma  per  mosto. 
I Salma  per  vino . . 


Noto,  Avola Cafiso  di  Rotoli  13  ed  once 

26  1/4,  pari  a chilogrammi 
11,009 


Avola Cafiso  di  Botoli  1 4 ed  once 

36  t/4,  pari  a chilogrammi 
11,803 


Buccheri  , Buscemi  , Palazzolo Cafiso  di  Rotoli  30.  pari  a chi 

lograrami  15,868  


Cassar»,  Perla Cafiso  di  Botoli  1 6,  pari  a chi- 
logrammi 13,695 


Pachino,  Rosolini Cafiso  di  Rotoli  13  3/4,  pari  a 

chilogrammi  10,910 


BttoMtri 

2,(18(84 

Ettolitro 

4,9(6452 

Id. 

9,077932 

Id. 

8,252665 

Id. 

8,768457 

Id. 

8,252665 

Id. 

0,9456(8 

Id. 

0,859653 

Id. 

4,347935 

Id. 

4,283748 

Id. 

4,306672 

Id. 

4,375444 

Id. 

Dtoliiri 

0,4(9277 

Ettolitro 

0,(27873 

Id. 

0,(7(934 

Id. 

0,137544 

Id. 

0,118202 

id. 

Il  Barile  si  divide  in  2 Quartare . 
la  Quarlara  in  20  Quartucri . 
il  Quartuccio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

8 Barili  fanno  la  Salma. 

A Salme  fanno  la  Botte. 

La  Salma  per  mosto  c la  Salma  por  vino  di  Noto  si  dividono  in  8 Quartare. 
la  Quartata  per  mosto  bì  divide  in  Quartucci  legali  13  ’/•» 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  12  Vt. 

\a  Botte  per  mosto  di  Avola  si  divide  in  10  Salme  e 20  Quartucci.  la  Botto  per  vino  in  10  Salme. 

I«a  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Avola  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  c la  Quartara  per  vino  in  20  Quartucci. 

Il  Quartuccio  è ai  Once  20  peso  d’acqua,  corrispondente  a Litri  0.524178. 

La  Salma  per  vino  di  Buccheri  si  divide  in  16  Quartare, 
la  Quartara  in  Quartucci  legali  12  '/*• 

La  Salina  per  mosto  di  Buccheri  si  divide  in  18  Quartare, 
la  Quartara  in  Quartucci  legali  14  '/*• 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Buscemi  si  dividono  in  16  Quartare, 

i..  — a s .i:.  . : « n n 


la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  Quartucci  10  ’/t, 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  9 V* - 

uartuccio  ò ai  Once  44  peso  d'olib,  corri  spendente  a Litri  1,260821. 

3.,*  a |n  a : r*«AAA«A  a e_i. 


Il  Quarte 
La  Botte 


Botte  per  mosto  e la  Botte  per  vino  di  Cassare  si  dividono  in  6 Salme, 
la  Salma  por  mosto  e la  Salma  per  vino  in  16  Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  si  divide  in  II  Quartucci  legali, 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  10. 


Stime 

0,472(02 
0,52(797 
0,(40157 
0,(2(173 
0,(  < 4015 
0,(2(473 

Salili. 

4,057540 

4,(03264 

0,74(875 

0,778969 

0,765303 

0,727038 


Calli 

8,383860 


7,820239 

5,816303 

7,270378 

8,460077 
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Provincia  di  SIRACUSA. 


Circondari»  di  ROTO. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

nniOMJ  RAZIONI 

VAIO*E 

la 

M!*c 'O*  MKimraB 

La  Dotto  per  mosto  e la  Dotte  per  vino  di  Perla  ai  dividono  in  6 Salme, 
la  Salma  per  mosto  si  divido  in  17  Quartale, 
la  Salma  per  vino  in  16  Quotare, 

la  Quartara  per  mosto  e la  Quartata  per  vino  si  dividono  in  iOQuartucci  legali. 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Pachino  si  dividono  in  8 Quartare, 
la  Quartara. per  mosto  si  divide  in  Quartucci  legali  13*/*. 
la  Quartara  per  vino  in  Quartucci  legali  12  '/*• 

La  Salma  per  mosto  e la  Salma  per  vino  di  Pafazzolo-Acreide  si  dividono  in  8 Quartata, 
la  Quartara  per  mosto  o la  Qu irtara  per  vino  in  2 Mozzarolc, 
la  Me/.zarola  per  mosto  si  divido  in  Quartucci  10  '/■» 
la  Menarola  per  vino  in  IO  Quartucci. 

Il  Quartticcio  è di  Once  28  peso  d'olio,  corrispondente  a Litri  0,80234:'. 

La  Salma  per  mosto  di  Rosolisi  si  divide  in  12  Mezznrole, 
la  Mozzatola  per  mosto  in  Quartucci  legali  1 2 */i - 
La  Salma  per  vino  di  Dosolini  si  divide  in  8 Quartare, 
la  Quartara  in  20  Quartucci  legali. 


PESI 

l*est  WóHito  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  bel  Ciscokmsio 

Rotolo 

Chilo  trinimi 

0,793420 

Chilogramma 

Libbra 

0,3(7368 

ia 

Noto,  Avola,  Bgcchiri,  Buso-mi,  Fehla, 

Peti  locali  alla  «culla. 

Rotolo 

Chilogrunitil 

0,793420 

Chilogramma 

Pachino,  Pauzzolo- A r.R  Et  de,  IIosoi.ini  . ) 

Oncia  alla  sodile 

26,447333 

Granulia 

Cassalo  

Put  locali  alla  froaaa. 

Botolo 

Chilograimai 

0,793420 

Chilogramma 

Oncia  alla  grossa 

C Miti  mi 

66,  ((  8333 

Ora  ruma 

Tutti  i Comuni  del  Cuicondaeio 

Pc«i  Srfli  orefici 

Trappeso  

Cren  mi 

0,88(578 

G ramina 

11  Rotolo  legale  si  divido  in  30  Once  detto  alla  sottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Ikicci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi, 

In  Cassaro  il  Rotolo  si  usa  diviso  in  12  Once  alla  grossa. 
Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

La  Libbra  si  usa  pure  dai  farmacisti. 

Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari.* 


1 ,260367 

Libbre 

3.150916 


totali 

(,260367 


Once 


0,0378  H 


a«toii 

4,260367 


o*t* 


0,0t5t»4 


T r»p|>r.  i 

(,<34330 
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PROVINCIA  DI  SONDRIO 


MISURE  LWALl 


VALORE 

DHtOMCHAriONE  la 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

I Braccio  da  panno 

Braccio  da  seia 

Braccio  da  legname 


Mandamento  di  Bormio  . 


Braccio  lungo. 
Braccio  corto. 


Mandami  tilt  ili  .worbkgno  c Traona 


1 Braccio  da  panno  . . . 

Braccio  da  seta 

( Braccio  da  panno  . . 

Mandami  iiU  di  .don  bugno  c Traona  . Braccio  da  seta.... 

f Braccio  da  legname 

( Braccio  lungo 

Mandamento  di  Pont* < Braccio  corto 

f Braccio  di  Milano  . . 

i Braccio  da  panno  . , 

Mandamento  di  Tirano { 

I Braccio  da  seta .... 


Mandamento  di  Tirano  . 


Mandamento  di  Bormio I Pertica 


Mandamento  di  Cuiavìnna 


Tutti  l Bracci  si  dividono  rispettivamente  in  12  Once. 
Il  Trabucco  di  Valtellina  si  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once. 

La  Pertica  di  Bormio  si  divide  in  10  Piedi , 
il  Piede  in  10  Once. 

La  Staggia  di  Chiavenna  si  divide  iti  6 Braccia. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Mandamenti  di  Sondrio.  Morbeg.no,  Ponte,  r . 
Tnuso,  Tiuoka i Per,lca  ' 

Soxdbio  Pertica  . 

Mandamento  di  Botino I Pradaro 


Mandamento  di  Chiavesìi* 


Staggia  quadrala . 


0,67t7U 

0,530551 

0,507186 


0,5*612* 

0,677567 

0,532276 

0,507486 


0,594936 

0,676000 

0,530534 


Mandamenti  di  Sondsio,  Mo«bf.g!<o,  Pomi,  | - , v „ ...  „ , 

Tidaìio,  Tuona .1  Trabucco  * Vallclhnl *-67™  * 


1,054394 

3,158534 


6,880776  Et  tara 

6,286000  Ara 

Elitre 

0,235203  E tiara 

Art 

6,670  481  Id. 

Metri  «|titdr*lk 

9,976336  Melro  quadr. 


knrdi 

1,488730 
1,884823 
1,970497 
1,466926 
1,833656 
1,490640 
1,899615 
1,475870 
1,878726 
1,970197 
1,471384 
1,895896 
(,680852 
1,479290 
t, 88 1823 

TrtSuccki 

0,373523 

pei  tir  II* 

0,206195 

Patti 

0,948412 

SU||> 

0,316603 


r*riick« 

14,533245 

0,159084 

Pradari 

4,251645 

ferii,  h* 

1 1,991424 

Slagge  '(.adiatt 

0,100237 
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Provìncia  di  SO^IIRIO. 


MISUIIP.  LOCALI 


valore 

io 

Unta*  MlllCII 


Le  due  Pertiche  di  Sondrio,  cioè  quella  di  Valtellina  e quella  «pepiate  di  Sondrio,  stata  introdotta  dal  Geometra  Mite*! 
nel  1787  , gi  dividono  risòbltivanicntc  in  24  Tavole, 
la  Tavola  in  12  Piedi, 
il  Piede  in  f2  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Pradaro  di  llormio  si  divide  in  io  Staio, 
lo  Staio  in  10  Tavole, 
la  Tavola  in  I0U  Piedi  q ned  rati. 

La  Pertica  di  Ohiavenna  si  divide  in  24  Tavole, 


la  Tavola  in  25  Passi  quadrati.  La  Pertica  si  divide  pure  io  Stngge  quadrate  66  */j> 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Uomini  del  Circondario | Braccio  cubo 

11  Braccio  cubo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

16  Braccia  cube  fanno  il  Carro  da  legna. 


misuri:  ih  capacita  per  gli  aridi 


SONDAIO,  C A SPOGLIO,  ClHESA  , Cedrasco, 

Fardo,  Lakzada,  Pendolasi,  Shriana,  Soma 
Torre 

A i.ros  aggi  a Soma 

Bcrbenno,  Uastiùni,  Postalesio Soma 

Caiolo,  Fusine Soma 

Coloriva Soma 

Montagna Soma 

Moggi 

Mandamenti  di  Mohbegno  , 1 ragna 

i Soma 

Mandamento  di  Bormio Staio  . 

Mandamento  di  Pùnte  Soma 


Staio  milanese  . 


1 Soma  pel  riso  

Mandamento  di  Criavenna I Soma  pel  frumento  

Soma  per  segala  e grano  turco 

Moggio  da  carbone 

Tirano,  Bianzone,  Sernio  e Villa Soma 

Gnosio,  Grossotto,  Lovero,  Mazzo,  Son-  i c 
DALO,  Tovo,  VlIVIO  1 *0ma 

Teglio I Soma  


Le  Some  di  Sondrio,  Albosaggia,  Caiolo,  Colonna,  Montagna,  si  dividono  rispettivamente  in  8 Qoarmn, 
il  Quartaro  in  2 Staio, 

10  Staio  in  2 Emine, 
l’Emina  in  4 Quartine. 

Il  Moggio  di  Morbeeno  si  divide  in  8 Stala, 
jo  Staio  in  2 Mezzo  State, 

11  Mezzo  Staio  in  8 Quartine.  Il  Mezzo  Staio  si  divide  puro  in  2 Quarti,  ed  il  Quarto  in  4 Quartine. 


1 Metri  rubi 

0,9(0377 

.Metro  cubo  | 

ARIDI 

Ettolitri 

1,469343 

Ettolitro 

1,4790 

Id. 

1,56 

Id. 

1,4560 

Id. 

1,3590 

Id. 

1,4881) 

Id. 

1,405099 

Id. 

9,107638 

Id. 

0,119751 

Id. 

1,4840 

Id. 

0,189793 

Id. 

1,827930 

Id. 

1,919327 

Id. 

9,010723 

Id. 

9,251033 

Id. 

1,593750 

Id. 

1,68 

Id. 

1,30 

1J. 

Braccia  cuW 

4,748848 


0,679348 

0,641026 

0,686813 

0,7396(3 

0,679043 

««se,. 

0.7)1697 

0,(74463 

Siali 

8,330649 

«onte 

0,673854 

Sui. 

5,470673 

Some 

0,547067 

0,591016 

0,497334 

*»KÌ" 

0,444940 

SulU? 

0,697451 

0,593238 

0,666667 
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Provincia  di  SONDRIO. 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

denominazione 

VALORE 

in 

MAMME  MBTtICaC 

" 

DENOMINAZIONE 

r 

La  Soma  dì  Morbogno  è di  12  Stai*. 

Lo  Staio  di  Rormio  si  divide  in  4 Minali. 

Lo  Sudo  milanese  usato  in  Chiavenna  si  divide  in  4 Qunrtari , 
il  Quartaro  in  4 Quartine. 

La  Soma  pel  riso  di  Chiavenna  dividesi  in  10  Staio.  La  Soma  pel  frumento  è di  Stai»  10  La  Soma  per  la  segala  è di 
Staia  11. 

La  Soma  di  Ponte  si  divido  in  16  Staia, 
lo  Staio  in  2 Meli, 
la  Metà  in  2 Quarti. 

La  Soma  di  Tirano  si  divide  in  24  Stala, 
lo  Staio  in  4 Quartine. 

La  Soma  di  Grosio  si  divide  in  28  Staia, 
lo  Staio  in  2 Metà- 

La  Soma  di  Teglie  si  divide  in  24  Staia, 
lo  Staio  in  2 Metà. 

MISURE  1)1  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Sondrio,  Caspoggio,  Colisa,  E aedo,  Lan- 
zada,  Pendolasco,  Scruna,  Torre.... 

Albosaggia  

Berbenno 

Caiolo 

Castione 

CeDIUSCO 

COLORINA 

Fusine 

Montagna 

Postali  sio 

Mandamento  di  Bormio 

Mandamento  di  Chiavenna 

Mandamento  di  Mohuegno  

Ponte,  Putida 

Acqua,  Castello  dell  Acqua,  Chiuso, 
Titbsivio 

Tirano,  Punzone,  Grosio,  Oro  ssotto  , 
Lovero,  Mazzo,  Sernio,  Sondalo, Tovo, 
V bivio,  Villa 


Soma 

Eilolilri 

1,305640 

Ettolitro 

*0/ 765925 

Soma 

4,32 

ld. 

0,757576 

Soma 

4,2904 

ld. 

0,774954 

Soma 

4,3440 

Id. 

0,744048 

Soma 

4,2680 

Id. 

0,788636 

Soma  

4,2960 

Id. 

0,771605 

Soma 

4,210 

Id. 

0,826446 

Soma 

4,3920 

Id. 

0,748391 

Soma 

4,2320 

Id. 

0,814688 

Soma 

4,2760 

Id. 

0,783699 

Soma 

4,265219 

ld. 

0,790377 

Brenta 

1,090786 

Id. 

Rrenl  " 

0,916770 

Brenta 

0,999305 

ld. 

4,000696 

Soma  

1,2520 

ld. 

Som* 

0,798722 

Soma 

4,20 

ld. 

0,833333 

Brenta  

4,029308 

ld 

beote 

0,974526 

Soma  

1,3280 

ld. 

*0,753042 

La  Soma  di  Sondrio  si  divide  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  15  Boccali. 

Le  Some  di  Albosaggia  o di  Poslalcsiu  si  dividono  rispettivamente  in  I 

Le  Soma  di  Berbenno,  Caiolo,  Fusine,  si  dividono  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  12  Boccali. 

Le  Some  di  Castione,  Cedrasco,  Montagna.  Ponte,  Acqua,  si  dividono  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  14  Boccali. 

La  Soma  di  Cotorina  si  divido  in  8 Staia, 
lo  Staio  in  Boccali  12  ’/»• 

La  Soma  di  Bormio  si  divide  In  84  Finte, 
la  Pinta  in  2 Boccali. 

La  Bronta  di  Chiavenna  si  divide  in  6 Staia, 
lo  Staio  in  16  Boccali. 

La  Brenta  di  Morbogno  si  divide  in  6 Staia, 
lo  Staio  in  16  Boccali. 


Staia , c lo  Staio  in  Boccali  11  '/*• 
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Dieci  Libbre  grosse  fanno  un  Peso. 

Per  gli  usi  farmaceutici  si  adoperava  la  Libbra  milanese  di  Grammi  326,793.  e la  Libbra  medica  di  Vienna  di  Grammi  420,008. 
I Gioiellieri  usavano  il  Marco  di  Zocca  da  otto  Once,  eguale  a Grammi  234,997. 
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PROVINCIA  DI  TERAMO 


CIRCONDARIO  Ul  TERAMO 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DESOMlXiZIOSE 


•ma*  kkiaich 


MJSaftE  METRICHE 


l>WOMl*A7JONR 


valore 

u 

MISI  K«  LOCALI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Titti  i Comuni  df.l  Circondario. . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Mairi 

Canna 

i Canna 

2,645503 

Metro 

0,378000 

Palmi 

I Palmo 

0,264550 

Di. 

3,780000 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

Meni 

Clune 

1 Canoa 

4, 109360 

•Metro 

0,474077 

Pai  «ni 

t Paino 

0,203670 

Id. 

3,792619 

La  Canna  legale  6 di  IO  Palmi. 

Il  Palmo  lagule  ni  divide  in  IO  Decimi , 
il  Decimo  in  IO  Centesimi, 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Mielio  legalo. 

Per  le  misure  anteriori  al  1810,  la  Canna  abusiva  si  divide  in  8 Palmi, 
il  Palmo  in  I?  Once, 
l'Oncia  in  & Minuti. 

IO  Palmi  fnnno  la  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

100  Catene  fanno  il  Miglio. 

Come  base  delta  Misure  agrarie  si  usavano  anche  nei  diversi  Comuni  Passi  da  terra  di  Palmi  5 '|t,  7 8,  12, 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  t Contusi  del  Circondario. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Palmo 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,  n 

seguenti 


Musa  ano  Sant'Angelo  . 


t Moggio 

Ara 

6,998684 

Uriti  1 

Ara 

f Palmo  quadralo 

0,069987 

Metro  quadr. 

Misure  abusive  anteriori  ai  1840 
1 ~ 

1 Mairi  quadrali 

0,069522 

Metro  quadr. 

1 Tomolala  di  400  Passi  qua- 

) drali  di  Palmi  4 2 di  lato. . 

• 1 Moggio  di  900  Passi  quadrati 
( di  Palmi  8 di  lato 

[ Moggio  di  900  Passi  quadrati 
j di  Palmi  7 1/3  di  lato. . . . 

1 Vignalo  di  1600  Passi  quadr. 

( di  Palmi  5 l/t  di  lato. . . . 

0,400446 

Ettaro 

0,336486 

Id. 

Mo*SÌ» 

0,142884 

quadrali 

1 1,388*00 


Palmi  «piatimi 

1 4,383963 


TomoUte 

2,4972) 5 


2,971893 
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Circondario  di  TEiìlUO. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

in 

NI  ir*  E NET  Et  ape 

Castelli,  Civttella  del  Tronto,  Fano 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 

nim 

AdhUNO,  PliTUUIiEU 

di  Palmi  8 di  lato.. 

0,177976 

Ancarano 

Tavola  di  <000  Canno  quadr. 
di  Palmi  quadr.  02  ciascuna 

0,43(030 

Tomoli 

5,018735 

IMt 

2,349994 


II  Moggio  legalo  è di  10000  Palmi  quadrati. 

I «Kj  Palmi  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legale. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1810  è di  61  Palmi  quadrati. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  seconde  la  legge  del  1840. 


Titti  i Comuni  dei.  Circondario 


Tutti  t Comuni  del  Circondario..  .. 


I Palmo  cubo j 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
I Palmo  cubo I 


Metri  cubi  I 

0,0 1 851 5 Metro  cubo 


Meli,  «ulil  I 

0,018334  I Melro  cubo 


Primi  cubi 

54,0(0132 


Primi  tubi 

54,552903 


Secondo  la  leggo  dol  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  l'uso  anteriore  ni  1840  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba,  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  Canna  di  costumanza  per  le  fabbriche  equivale  ad  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco,  di  256  Palmi  cubi,  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 '|,  fanno  la  Soma  per  l'arena  cho  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  OLI  ARIDI 


.Visure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 

I I Eu 

Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo I ( 

Alinrrc  abusive  anteriori  al  1840. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario I Tomolo I ( 


Etlolilri  I 

0,555454  Eltotilro 


Ettolitri  I 

0,553189  Eltolilro 


T°M00338 


TmmIì 

4,801700 


Il  Tomolo  lega.©  e l'abusivo  si  dividono  in  24  Misure. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Mitnre  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Ettolitri  I 

0.436250  Ettolitro 


' ì Caraffa  ri’Once  27,4  43  I 0*727084  | Litro 

Misure  abusire  anteriori  al  1840. 

Misure  da  vino. 

Ettolitri  I 

\ Salma  rii  420  Caraffe 0,900037  I Ettolitro 

{ Litri 

I Caraffa  di  Once  28 0,750034  Litro 


Digitized  by  Google 


Provincia  di  TERAMO. 


Circondario  di  TFRUO 


COMUNI 


MISLRE  LOCALI 


DEAOMItUZIOKE 


vai. ohi: 
in 

NUCtV 


MISURE  METRICHE 


DEStlMISALIOSE 


VALORE 

io 

.MAAK  1 OCAll 


Crognaleto,  Castelli  

Teramo,  Corvino,  Valle  Castrllaka 

Casti  lesti,  Castellato.  Celli.no  Atta- 
nasio, Torricelli  Sicura 


Montepagano,  Tossiccia 

Montignano,  Silvi,  Nereto,  Sant’Omf.eo, 
Atri,  Torano  nuoto 


Morrò  DORO 

Notaresco  

fflULlAVOVA 

Mosciaso  Sant' Angelo  . 
Tortoeeto 


ClVITELLA  DEL  TRONTO 

CONTROGL'RRRA 

Cium  


Mortorio. 


Castiglione  della  Valle,  Fano  Adriano, 
Pietracamela,  Isola  del  Gran  Sasso 
d’Italia 


Colonnella,  Corropoli  , 


Beli.  ante. 


Mostepino 

Sant’Egidio  alla  Vibrata  . 

Ancarano 


Baril»  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  on  Rotolo 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  27 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  38 

Salma  di  130  Caraffe 

Caraffa  di  Once  .70 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  34  

Salma  di  420  Caraffe 

Caraffa  di  Once  31 

Salma  di  120  Caraffe 

Caraffa  di  un  Rotolo 

Salma  di  <20  Caraffe...... 

Caraffa  di  Once  37 

Salma  di  144  Quartucci...- 

Quartuccio  di  Once  36 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  36 

Barilo  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  24,676  ..  .. 

Salma  di  4 08  Caraffe 

Caraffa  di  Once  36 ■ 

Barile  di  48  Quartucci 

Quartuccio  di  Once  24  . , , . 

Salma  di  120  Caraffe 

Caraffa  di  Once  33 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  30 

Salma  di  4 20  Caraffe 

Caraffa  di  Once  27  '/, 

Barile  di  40  Botoli 

Rotolo  di  Once  36 

Caraffa  di  Once  33 

Caraffa  di  Once  34  

Foglietta  di  Once  12 


0.535737 

Litri 

Ettolitro 

4,866589 

Canile 

0,892894 

Ettolitri 

Litro 

4,1  19953 

B.rtli 

0.433247 

litri 

Ettolitro 

2,304431 

Cai.IT. 

0,723244 

Ettolitri 

Litro 

1,382659 

Barili 

0.450019 

litri 

Ellolilro 

2,222130 

C.r*ITe 

0,750034 

ni.il.lrt 

Litro 

1,333278 

S.  Ini. 

0,964  126 

Litri 

Ellolilro 

4,036994 

Carafle 

0,803605 

Ettolitri 

Litro 

4,244393 

tarili 

0.383730 

Litri 

Ellolilro 

2,592  485 

Carati* 

0,642884 

Ettolitri 

Litro 

1,555491 

SaIuw 

0,996470 

Liln 

Ettolitro 

1,003542 

Caraffe 

0,830392 

Ettolitri 

Litro 

4.204254 

Salme- 

4,071473 

Lari 

Ettolitro 

0,933294 

Caraffe 

0,892894 

Ettolitri 

Litro 

4,4  49953 

Salme 

0,867893 

Litri 

Ettolitro 

4,452245 

Caraffe 

0,723244 

Ettolitri 

Litro 

4,382659 

Salme 

<,388629 

l.itri 

Ettolitro 

0,720135 

Qtiari  ucci 

0.964326 

Ettolitri 

Litro 

4,036994 

Barili 

0,578596 

Litri 

Ettolitro 

1,728323 

Carati* 

0,964326 

tucul,. 

Litro 

4,036994 

RaHIi 

0,396595 

Litri 

Ettolitro 

2,521463 

Caraffe 

0,660992 

Ettolitri 

Litro 

1,512878 

Salme 

1,04  <472 

Litri 

Ettolitro 

0.960180 

Caraffe 

0,964326 

Ettolitri 

Litro 

1,036994 

tarili 

0,308584 

Litri 

Ettolitro 

3,240606 

Quartucri 

0.642884 

El  lutili) 

Litro 

1,555194 

S-ilaie 

4,060758 

■Atri 

Ettolitro 

0,942722 

Caraffe 

0,883965 

Ettolitri 

Litro 

4,434266 

Btrtli 

0,4824  63 

litri 

Ettolitro 

2,073988 

Cani. 

0,803605 

Ettolitri 

Litro 

4,244393 

Salme 

0,883965 

Liirt 

Ettolitro 

4.434266 

Caraffe 

0,736638 

■llriHrl 

Litro 

1,357519 

tarili 

0,385730 

Litri 

Ettolitro 

2,592485 

Botoli 

0,964326 

Litro 

4,036994 

CiTatr. 

0,883965 

Id. 

4,4  34266 

0,642884 

Id. 

4.555491 

PugllAl'r 

0,324  442 

Id. 

3,14  0982 
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MISIUE  LOCALI 

MISURE  BF.lHir.IIE 

COMUNI 

VALORE 

IJENOM  INAZIONE 

DENOMIVA7IOXE  la 

MIAI  AC  LOCAI  1 

Miinr*  «la  olio. 


Tenuto,  Ville  Castella!»,  Canuto,  Silvi, 
Tostoseto,  Camfli.  Civitellì  del  Tron- 
to. Gioliakoova,  Contino 


Colonnella,  Corropoli,  Castilbnti,  Nk- 
reto,  Sant’Orebo,  Muticna.no,  Contro- 
c uerra  , Sant'Ecidio.  Montefagano, 
Morrò  d'oro,  Crognaleto,  Notaresco, 
Fano  Adriano,  Mosciano  , Montorio, 
Castelli.  Tossiccia.  Castiglione  della 
V alle.  Beli. ante,  Isola  del  Gran  Sasso 
d'Italia 

Castelialto  


Teramo  nuoto 


Pietracamela 


Cannala  di  Rotoli  24,6,  pari 
a Chilogrammi  19,240  ... 

Ettolitri 

0,410747 

Ettolitro 

Staio  di  Rotoli  17,  pari  a Chi- 
logrammi 45,147  

0,165850 

ld. 

Metro  di  Rotoli  23.04,  pari  a 
Chilogrammi  20,529  

0,444775 

Id. 

Metro  di  Rotoli  44,96,  pari  a 
Chilogrammi  44,439  

0,443507 

Id. 

Caraffa  di  Rotoli  0,72,  pari 
a Chilogrammi  0,642  .... 

Litri 

0,702423 

Litro 

Salma  di  Rotoli  172,8,  pari 
a Chilogrammi  153,964  . . 

Ettolitri 

4,685814 

Ettolitro 

M>  Irò  di  Rotoli  21,12,  pari  a 
Chilogrammi  18,818 

0,406014 

ld. 

Foglietta  di  Rotoli  0.36,  pari 
a Chilogrammi  0,321  .... 

Litri 

0,351211 

Lilro 

C*4,n:>*8( 


su,, 

6,049552 


Mori 

4,448888 


4,106066 

Ctnfs 

1,443614 
* 0,5931 83 

Hrlri 

4,853333 

Pagliette 

2,847280 


11  Barile  ledale  si  divido  in  60  Caraffe. 

12  Barili  fanno  una  Botte. 

[ posi  indicati  per  le  misure  da  vino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 
di  nomenoialura  distintiva. 

I pesi  indicati  per  le  misure  da  olio  sono  quelli  del  voiume  di  olio  che  deve  in  esse  contenersi,  giacché  nel  sistema  metrico 
napolitano  l'olio  si  misurava  a peso  e non  a capacità. 


Titti  i Comuni  dfi.  Circondario. 


Chilogrammi 

0,890997  Chilogramma 


Rotali 

1.122338 

Libbra 

3,1 1 7606 


Secondo  la  legge  del  1840  il  Botolo  è di  Once  33  'I,  e si  divide  in  1000  Trappolò. 

100  Botoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 

TOncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  Toso  anteriore  alla  legge  del  1840,  cento  Libbra  fanno  il  Cantaro  piccolo. 

Òli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l'Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Grano  in  16  Sedicesimi. 

I farmacisti  dividono  l’Oncia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli, 
l’Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 *|*  fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Poso  per  la  calce. 

4 Botoli  fanno  la  Decina,  peso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e dello  merci  u«avanai  pure  Botoli  di  Once  3-1,  e 36- 
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CIRCONDARIO  DI  PENNE 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


valore 

i* 

mim  amiut 


I 

MISURE  ni  LUNGHEZZA 

Misura  legali  tetontlo  Iti  legge  tiri  1810. 


MISURE  METRICHE 

VALORE 


DENOMINA/ IONE 


In 

MIH'ir.  LOCALI 


Tutti  i Commi  bel  Cibcondamo  . 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


i Canna  

Mriri 

2,645503 

Metro 

! Palmo 

0,964500 

ld. 

Misure  abusive  anteriori  al  1810. 

i Canna 

Metri 

2,109360 

Moire 

1 Palmo 

0,963670 

ld. 

Calia* 

0,378000 

Pai  imi 

3,780000 


Camì  * 

0,174077 

p.  li.  <i 

3,792619 


La  Canna  legalo  ò di  IO  Palmi. 

Il  Palmo  legalo  si  divido  in  10  Perirai , 
il  Decimo  in  IO  Contesimi , 
il  Centesimo  in  10  Millesimi. 

700  Canne  legali  fanno  il  Miglio  legalo.  , . 

Per  lo  misuro  anteriori  al  I81U,  la  Canna  abusiva  si  divido  in  1 Palmi, 

il  Palmo  in  I2_0nce,  • 

l'Oncia  in  5 Minuli. 

10  Palmi  fanno  una  Pertica. 

7 Palmi  fanno  il  Passo. 

10  Passi  fanno  la  Catena. 

Comodasti  delle  misuro  agraria  si  usavano  pur»  nei  diversi  Comuni  Passi  da  lorr»  di  Palmi  9 '|t.  10,  10  *1,,  11,  12,  13  ls. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

Uuiiru  Icijali  secondo  In  Icgjc  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Ciucondamo 


Tutti  i Comuni  del  Ciucondamo,  meno  i 
seguenti . 






Rosciano 

CcGNOLI,  ALANNO 

Castiglione  a Casauma. 
Tome  de'  Passeri 


Moggio 

Palmo  quadrato 

*6,998084 

Ara  1 

0,142884 

M*lll  <|UM  'l.ll 

9,069987 

Metro  quadr. 

Pulì»*»  quadrali 

14,988400 

isure  abusi ce  anteriori  al  1840 
Palmo  quadralo 

. 

Nriii  •|u»'li.ii 

0,069522 

Metro  quadr. 

Palmi  quadrali 

4 4,383963 

Tomolata  ili  400  Passi  quadr. 
di  Palmi  <9  di  lato 

Et  Itti* 

0, 4O0446 

Ellara 

TomoUt' 

2,497215 

Soma  di  1000  Palmi  di  lato 

6,959187 

ld. 

0,1  43840 

Tomolo  di  Passi  quadr.  266  '/, 
di  Palmi  13  '/*  di  lato 

0,329585 

ld. 

Tomoli 

3,034(17 

Tomolala  di  400  Passi  quadr. 
di  Palmi  H di  lalo 

0,336486 

Id. 

Tomolala 

2,971893 

Tomolo  di  400  Passi  quadr. 
di  Palmi  10  */,  di  lalo . . . 

0,346402 

ld. 

Tomoli 

3,160539 

Opera  di  400  passi  quadrati 
di  Palmi  9 ‘/,  di  lato .... 

0,250974 

ld. 

Op*ru 

3,984478 

Tomolo  di  400  Passi  quadrali 
di  Palmi  10  di  lalo 

0,278087 

ld. 

Tomoli 

3,595991 

U 
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* Proiincia  di  TERAMO. 


Circondario  di  PEWE. 


C.ST1GLIOSE  Mtsstn  Raoioxno,  Cjstelu»-  j , di  333  , pMsi 

"“r.-  .C"T.  **  * ■ • 


Filar* 

0.333705 


Tomoli 

2,996659 


[ Il  Moggio  legale  agrario  è di  10009  Palmi  quadrati. 
f|  UKJ  Pallili  quadrati  legali  fanno  la  Canna  quadrata  legalo. 

La  Canna  quadrata  abusiva  anteriore  al  1810  ò di  Gl  Palmi  quadrali. 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  legali  secondo  la  legge  del  1840. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


I Palmo  cubo j 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 
I Palmo  cubo  I 


Metri  cubi  I Palmi  cubi 

0,018515  Metro  cubo  54, 010152 


Meni  cubi 

0,018331 


Metro  cubo 


Mal  rubi 

54,552903 


Secondo  la  leggo  del  1840  mille  Palm»  cubi  legali  fanno  la  Canna  cuba  legale. 

Secondo  l’uso  anteriore  al  1640  mille  Palmi  cubi  fanno  la  Pertica  cuba  e 512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
La  (tanna  di  costumanza  per  la  fabbriche  equivale  art  un  quarto  di  Canna  cuba  abusiva. 

La  Canna  per  la  legna  da  fuoco  equivale  a mezza  Canna  cuba  abusiva. 

Palmi  cubi  abusivi  9 *),  fanno  la  Soma  per  l’arena  che  si  divide  in  7 Cofani. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PF.R  GLI  ARIDI 

.l/li n re  legali  seconda  la  Ugge  ilei  1840. 


I I 1 notili  1 1 

Tutti  i 

i Cosimi  DEL 

CllCOKDAIIO.  . . . 

...  1 Tomolo 0,555451 

Ettolitro 

1,800338 

Misure  abusive  anteriori  al  1840. 

| Li  l olili  j | 

Tutti  i 

i Commi  bel 

ClttCuNDAUiO  . . . . 

...j  Tomolo 0,553189 

Ellolilro 

1.807700 

Il  Tomolo  legni,  e Tabusivo  ai  dividono  in  SI  Misure. 
.Nel  Comune  di  llosciano  il  Tomolo  si  fa  di  solo  SO  Mi 


MISURE  DI  CAPACITA  PEI  LIQUIDI 

Misure  legali  seromlo  la  legge  ilei  1840. 


Tutti  i Commi  del  Ciacosi>.»aio 


Penkk,  Spoltosf,  Moxtf.»eu.o  bi  Bertoha, 
Collecubyiko,  Moscito,  Pkxuno,  Pia- 


mo Arativo 


\ Barile 

l-ll.il.tri 

0,436250 

Ellolilro 

! Caraffa  di  Once  27,143  .... 

Ulri 

0,727084 

Litro 

Misure  abusive  anteriori  al  1840 

Alitar*  da  vìm. 

f Barile  di  60  Caraffe 

Ettolitri 

0,385730 

i 

Ettolitro 

i Caraffa  di  Once  24 

Litri 

0,642884 

Litro 

ItoriN 

2,292262 

Giraffe 

1,375357 


Sciali 

2,592185 

C.reS. 

1,555491 
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Proluda  di  TERAMO. 


CTreradiiM  di  PI5TE. 


MISCHI'  COCA  II 


MÌSCHI'  ME'IKiniK 


Fiamoou,  Castellammare  Adriatico,  Ba- 
cocco.  Vicoli 


Basciaso,  Castiglioee  Messe*  Raimondu, 

ItoSCIAKO 


i llarilt*  ili  fiO  Caraffe . . 
1 1 Caraffa  di  Once  28  . . 
\ Barile  di  80  Caraffe  . . 
I Caraffa  di  I Rotolo . . 

I Barile  di  60  Caraffe . . 


Cermignaro  . 


I’EJCiA  Sast'Asdrf.a 


Città  Sart  Angelo,  Elice,  Bairtou,  Ca- 
stigliose  a Casa  leu,  Pescosarsosescq 


ClTlTACOCAKA. 


Torre  de' Passeri,  Pietrarico 


Mostbsilyaeo 


Caraffa  di  Once  110  

Salma  di  1 20  Caraffe 

Caraffa  ili  t Rotola 

Salma  di  120  Caraffe 

Caraffa  di  Once  32 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  27 

Barile  di  60  Caraffe 

Caraffa  di  Once  26 

Salma  di  <20  Caraffe  

Caraffa  di  Once  24 

Campione  di  20  Caraffe.... 
Caraffa  di  Once  24 


EtloilUi 

0, 130019 

Litri 

0,750031 

Ettolitri 

0,535737 

Litri 

0.892894 

Ettolitri 

0,482103 

Litri 

. 0,803605 

ÈUuUiri- 

4,071473 

Litri 

0,802894 

Ululiti! 

1,028614 

litri 

0.857179 

Ettolitri 

0,433947 

Ut  li 

0.723244 

Et  t ••litri 

0.417873 

Litri 

0.696458 

Ettolitri 

0,771461 

Litri 

0,612884 

Ettolitri 

0,128577 

Litri 

0,642884 


Ettolitro 

Miro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 


MiMm  «a  oli*. 

Tutti  i Comuni  del  Circondario,  meno  i Metro  di  Rotoli  23,04,  pari  a EUoian  Mr1ri 

seguenti... ♦ .*. Chilogrammi  20.529 \ 0,224775  Ettolitro  4,448888 

Castel  Castagra Mezzo  metro  di  Rotoli  11,52,  iu.«i  mn.i 

pari  a Chilogrammi  10,264  0,112388  Id.  8.897777 

Basciano,  Pianella,  Spoltore,  Corvara,  \ Metro  di  Rotoli  21.6,  pari  a Uelri 

Pescosansonssco Ì Chilogrammi  19,246,....  0,210727  Id.  4,745481 

Rosciano  Metro  di  Rotoli  23,76,  pari  a 

Chilogrammi  21,170  0,231799  Id.  4,314074 

Catignano,  Castiglione  a Casauria Staio  di  Rotoli  22,32,  pari  a aiji. 

Chilogrammi  19,887  0,217751  Id.  4,592401 

11  Barile  logalo  è dì  60  Caraffe. 

12  Barili  Canno  ima  Botte. 

I pesi  indicali  por  lo  mi  tu  re  divino  sono  quelli  del  volume  di  acqua  distillata  che  dovevano  contenere,  e non  servono  che 

di  nomenclatura  di  sii  uliva 

I pesi  indicai»  per  lo  misure  da  olio  sono  quelli  del  volume  di  olio  che  dove  in  esse  contenersi,  giaccia  noi  sistema  metrico 
napolitano  l’olio  si  misurava  a peso  e non  a capacita. 


Tutti  i Commi  del  Circondario  . 


t Rotolo 

CAllograntmi 

0,890997 

Chilogrammi 

' 1 Libbra 

0,320759 

Id. 
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ProTÌucla  di  TERAMO. 


Cìrcondaiko  di  FLUII. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

C O M 0 N i 

▼ALONE 

DOOMIS  Azioni: 

D1N0MIT1AZJ05F. 

la 

Min-ut  LOCALI  1 

I 


Secondo  la  leggo  del  1640  il  Rotolo  è di  Once  33  ']>  e « divide  in  lOttl  'irappesi. 

100  Rotoli  fanno  un  Cantaro. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once, 

TOncia  in  30  Trappesi. 

Secondo  l'uso  anteriore  al  1840  cento  Libbre  fanno  il  Cantaro  picrnìo. 

Gli  orefici  dividono  l'Oncia  in  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  20  Acini. 

I gioiellieri  dividono  l’Oncia  in  130  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani, 
il  Ora  io  in  16  Sedicesimi. 

1 farmacisti  dividono  l’Oi.cia  in  10  Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 
lo  Scrupolo  in  2 Oboli . 
l'Obolo  in  10  Acini  o Grani. 

Dramme  1 fanno  il  Peso  aureo. 

40  Rotoli  fanno  un  Peso  per  la  calce. 

4 Rotoli  fanno  una  Decina  peso  da  lana. 

Secondo  la  varietà  dei  luoghi  e delle  merci  si  usavano  pure  Rotoli  di  Once  33,  e 36. 
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PROVINCIA  DI  TORINO 


CIRCONDARIO  DI  TORINO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


anteriormente  al  1818 


Tutti  i Comuni  dii.  Circondario  . 


Trabucco 

Piede  liprando  . 

! Piede  manuale  . 

| Piede  legale  . . . 
Raso 


posteriormente  al  1818 


Mrlri 

3, 083596 


0,313511  | 
0,392564 
0,599391 
4,713553 


Titti  i Collusi  del  Circondario 


Piede  liprando  . 
Piede  manuale  . 
| Piede  legale  . . 
Raso 


Casalborooni Trabocco  antico 

Montanaro Trabucco 

Filetto Trabucco  abariale 


UH  ri 

3,086430 

Metro 

0,5(4403 

ia. 

0,343936 

Id. 

0,292924 

IH. 

0,600137 

Id. 

4,7(4678 

Id. 

3,240000 

Id. 

3,230400 

Id. 

3,160000 

1 

Id. 

Trabucchi 

0,344403 

Piadi  I, fiandi 

4,946411 

Piedi  »i  imali 

4,919614 

Piedi  Irgli. 

3,418088 

&a»i 

1,668354 

Tea* 

0,583933 


Trabucchi 

0,331000 

Piedi  li|arandi 

1,911000 

Piedi  manuali 

3,916000 

Piedi  legali 

3,113851 

Risi 

1,666386 

T«. 

0,583300 

TriHiie i hi 

0,3086 1 i 
0,309550 
0,316456 


Il  Piede  liprando  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

6 Piedi  formano  il  Trabucco. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio,  misura  itineraria. 

11  Piudo  manuale  si  divide  in  8 Oncia, 
l’Oncia  in  12  Punti. 

5 Piedi  manuali,  ossia  40  Once  formano  la  Tesa. 

Il  Piede  legale  corrisponde  ad  Once  6 e Punii  10  del  Piede  liprando. 

Il  Raso,  misura  mercantilo,  si  divìde  in  Metà,  Temi,  Quarti,  Sesti,  Ottavi,  Sedicesimi. 

Prima  del  1818  il  valore  ilei  Piede  liprando  era  ragguagliato  a Metri  (1513766,  p quello  del  Metro  a Piedi  1,946411,  e su  que-ti 
valori  sì  fondavano  quelli  di  tutto  le  altre  misure,  fa  modificai  tono  in  più  venne  fatta  dietro  parere  «Iella  Accadem  a delle 
Scienze  di  Torino  dottato  dal  Conte  Prospero  Balbo  il  30  aprile  1816.  e definitivamente  adottata  a partire  dal  1818.  Il  Piede 
piemontese,  dopo  il  1818,  corrisponde  ad  un  minuto  terzo  di  un  grado  medio  del  meridiano  terrestre.  . 

Il  Trabucco  antico  di  Casalborgoue  si  divido  coinè  quello  di  Piemonte;  e di  esso  fneovasi  qualche  uso  anche  nei  Comuni 
di  S.  Sebastiano  da  Po,  Lavi  inno  e Piazzo.  Da  tempo  però,  secondo  le  indicazioni  dato  dal  Municipio,  ora  abbandonato 
l’uso  dolio  misure  speciali  di  Casal  hurgo  tir*  indie  «te  per  quel  Comune  nello  tavole  del  1819  e riportate  nella  tavola  pre- 
sento, essendovi  si  sostituito  l'oso  dolio  minoro  di  Piemonte.  . 

11  Trabucco  di  Montanaro  si  divido  corno  il  precedente,  ed  oquivale  prossimamente  a *'/«  di  quello  di  Piemonte. 

Il  Trabucco  abaziale  di  Felotto.  cha  non  figura  nelle  Tavole  dol  1849,  si  aggiunge  dielio  deliberazione  apposita  di  quel  Mu- 
nicipio, che  ne  ritiene  un  campione  in  ferro. 
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Provincia  di  TORINO. 


fiKomlario  di  TOMW 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

su leriormenh  al  1818 


Tutti  i Covcm  df.:.  Circondario. 


Trabucco  quadrato. 
Piede  quadralo. . . . 

Giornata 

Tavola 


posteriormente  al  1818 


Mei  ri  quadrali 

9,502400  Metro  quadr 
0,263956  Id. 

Ara 

38,009599  Klt.ira 

Cniiin 

38,009599  Ara 


Trabocco  quadralo 

Metri  quadrali 

9,525987 

Metro  quadr. 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  ........ 

Piede  quadralo 

0,2640(1 

Id. 

Giornata  

38,(03948 

Etlara 

Tavola 

Olii  lare 

38,103948 

Ara 

ClSit.lORtiOftt 

Giornata  

BUare 

0,419904 

Kttara 

0.417419 

Id. 

Feli’.tto 

Giornata  abaziale 

0,399424 

Id. 

Il  Piede  quadrato  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadrato, 

('lincia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Trabucco  quadrato  si  divida  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Quattro  Trabucchi  quadra»!  formano  una  Tavola  elio  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
ii  Piede  in  12  ónco, 
l -Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi  di  Tavola. 

Podici  Tavole  formano  uno  Stara. 

Cento  Tavolo  formano  la  Giornata,  Puniti  più  usata  per  le  misure  agrarie. 

ha  Giornata,  misura  agraria  di  4UO  Trabucchi  quadrati,  si  divido  in  100  Tavole, 


la  Tavola  come  quella  di  Piemonte. 


MISURE  1)1  VOLUME 

anteriormente  al  1818 


Tutti  i Comuni  dfl  Circondario. 


/ Piede  cubo 

Metri  cubi 

0,(35841 

Metro  cubo 

1 Trabucco  cubo 

29,292062 

Id. 

1 Trabucco  camerale  da  muro 

4,068312 

Id. 

| Piede  manuale  cubo 

0,040181 

Id. 

5,022644 

Id. 

J Tesa  da  legna 

4,018116 

Id. 

1,808152 

Id. 

1 Carro  di  pietra 

0,203417 

Id. 

1 Carro  di  sabbia 

0,(80815 

Id. 

Tuk-  quadrali 

0,(033:17 

Piedi  i|utiliili  I 

3,788511 

Cloriulf 

2,63091  4 

T,v„lr 

2,63091 4 


Trai).  quadrali 

0,101976 

Piedi  quadrali 

3,779(36 

Giuntale 

3,624(00 

T*Volr 

2.634400 

G tornai* 

2,38(497 

2,395672 

2,503605 


n.di  t.M 

7.3740  M 

Trabucchi  rubi 

0,034(39 

Itali,  camerali 

0.2(5800 

Piedi  mai»,  cubi 

24,887288 

Teae  cui»* 

0,199098 

Trac  da  Irena 

0,248873 

Trac  «U  potai 

0,553051 

Curri  di  pir-lra 

4,9160(0 

Curri  di  ubbia 

5,530514 
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1 

MISURE  LOCALI 

COMUNI 

Vai. ORE 

DENOMINAZIONE 

in 

! 

1 

attCRi:  HCTKicnE 

posteriormente  al  1818 


Titti  i Comuni  dei.  Circondario  I Brenta. . . 


La  Brenta  si  divide  in  ?.G  finte, 
la  Pinta  in  2 Bottali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  In  2 Bicchieri. 

Dieci  Brente  formano  la  Corra. 

Otto  Brente  formano  un  Bottaio. 


LMvl 

49,306931  Elidi  Irò 


Braalt 

2.028112 


anteriormente  al  1818 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Libbra  medica. 


posteriormente  al  1818 


Tutti  i Comuni  del  Circondario < Libbra  medica 


Cliil.g'i  unii 

0,3688*5  Chilogrtmima 
0,307370  Ul. 

0,215806  Iti. 


CHIopramm  I 

0,368880  Chilogramma 


Ul.tr, 

2,71(170 

Libbra  iwJitU 

3,253401 

MmcM 

4,066755 


Ulibr* 

2,710010 

libbre  medi  eli» 

3,253092 

Mirchi 

4,066365 


La  Libbra  si  divido  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi, 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  21  Granoni. 

25  Libbre  fanno  un  Rubbo. 

La  Libbra  medica  o farmaceutica  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Grani. 

La  Libbra  medica  corrisponde  a 10  Once  della  Libbra  mercantile  di  Torino. 

11  Marco,  unità  di  peso  usata  dagli  orefici,  si  divido  in  8 Once, 
l’Oncia  in  24  Denari, 

11  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

11  (foralo,  peso  di  4 grani,  è l'unità  di  poso  usata  por  le  gemme,  ed  altro  malori*  prezioso. 
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CIRCONDARIO  DI  AOSTA 


COMUNI 

MISURE  LOCALI 

DEffOMIKAZJONE 

DEMOMIKAZtOKE 

Tutti  i Cornisi  del  Circondario 

MISURE  DI  I I' Mi IIEZ7.A 
Auna 

Mairi 

0,827000 

Mitro 

”.209190 

j Tutti  i Camusi  dei.  Circondario,  mono  i 

4,872000 

Id. 

Te.. 

0,534188 

! Couruayeur,  I.»  Salle,  La  Tiuille, 

1 ,889000 
4,904000 

Id. 

0,529381  | 
0,525210 

Id. 

I/Auna.  misura  mercantilo,  si  divide  in  Moti 

, Terzi.  Quarti,  ccc. 

La  Tesa,  che  serve  anche  di  base  alle  misure  aerane , si  divide  in  6 Piedi, 

il  Piede  in  12  Pollici, 
il  Pollice  in  12  Linee. 

! La  Tesa  di  Villoneuve  è caduta  in  disuso. 

Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  mono  i 

MISURE  Di  SUPERFICIE 
Tesa  quadrala 

Ara 

0.0350*4 

Ara 

Trae  quadrate 

28,535686 

seguitili  

Seleur 

28,035072 

Ettara 

Setrura 

3,566961 

28,595773 
30,901 164 
0,035683 

LI. 

3,197020 

2,709942 

Tele  quadrale 

28,024385 

Id. 

COURMATEUR 

Tesa  quadrata 

Ara 

Selier 

48,8*0735 

Ettara 

Settera 

5,307649 

28,5*6568 

8,563971 

*,995650 

Id. 

3,503048 

SfterNl 

I 1,676826 

II  ritti  reta 

20,017*16 

Sellar» 

Id. 

Id. 

4 8,26980* 
0,036252 

Id. 

Ara 

5,473513 

VlLLENBUYE « 

Tesa  quadrata  

Teie  <|Mailra(r| 

27,58*563 

Seleur . . 

29,001728 

Ettara 

Sataura 

3,1*8070 

Il  Scteur  si  divide  in  8 Quartanócs, 

la  Ounrtanèe  in  100  Teso  quadrate. 

Le  misure  agrarie  di  Donna*  e Verre«  hanno 

ier  base  la  Tesa  di  Aosta  comune  a aliasi  tutto  ti  Circondario.  Quello  di  La  Sallo, 

La  Thuillc,  Morgev  e Prè-Saint-Didier  la  Tesa  di  Courmayeur, 
ì 11  Setour  di  Donna*  si  divido  iti  6 Ouartanòes. 

la  Quartanóe  in  Tese  quadrate  130. 

11  Setour  di  Vcrres  si  divide  in  6 Quartanóes, 

la  Quartanóe  in  Tese  quadrate  175  '/,. 
Il  Setter  di  Courmayeur  in  8 Quartanèes, 
la  Qunrtanèe  in  CO  Tese  quadrate. 

1 I Setiers  di  La  Salle,  Pró-Saint-Didier,  od  il  Setour  di  Villenouvo  si  dividono  pure  in  8 Onartanées. 

Le  Quartanóes  di  La  Salln  e Villoneuve  ni  dividono  in  100  Tese  quadrato.  Quella  di  Prò-Suini- Didier  in  64  Tese  quadrate. 

1 Le  misure  speciali  di  Viltenmive  erano  da  tempo  cadute  in  disuso. 

L lloniinóe  di  Norgex  si  divide  in  2 Qnartanne.  ed  è la  quarta  parte  del  Sctie 

MISURE  01  VOLUME 

/ Tesa  cuba  di  Aosta  ... 

r. 

Uri  ri  rutti 

6,560207 

Metro  cubo 

Tr«r  i iilie 

0,152  43* 

1 

Piede  cubo  di  Aosta 

Drcimrlri  tulli 

30,371328 

Id. 

Piriti  cubi 

32,925791 

i Tutti  i Comuni  dei.  Circondario 

Tesa  per  legna  combustibile 

Steri 

*,373*71 

Stero 

Trae 

0,228051 

Sacco  di  carbone  

0,155000 

Id 

Sarchi  i 

_ 2, 197802 

Selier  per  la  calce 

0,061000 

Id. 

46,393**3 

Tesa  cuba  di  Piemonte  .... 

Malti  tuli* 

5,011357 

Metro  cubo 

Teie  ctahe 

0,198359 
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Provincia  di  TORINO. 


Circoodario  di  UNTI. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

i 

DENOMINAZIONE  j 

1 

1 1 1 

La  Tesa  cuba  di  Aosta  si  divide  in  6 Piedi  di  Tesa,  e ti  adopera  nella  mimira  dei  muri  e dei  legnami  da  costruzione.  Il  Piede 
di  Tesa  ti  divide  in  12  Pollici  di  Tesa, 
il  Pollice  in  12  Linee  di  Tesa  cuba. 

Il  Piede  cubo  di  Aosta  si  divide  in  12  Pollici  di  Piede  cubo,  ed  il  Pollice  in  12  Linee  di  Piede  cubo. 

La  Tesa  per  la  legna  da  fuoco  è rappresentata  da  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  una  Tesa  quadrata  per  base,  e \ Piedi 
di  altezza. 

Por  la  misura  del  fieno  e della  paglia  si  usava  la  Tesa  di  Piemonte 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Sacco 

Ettolitri 

1,344000 

Ettolitro 

0.224000 

0,289700 

Ulri 

ld. 

Emina  colma 

io. 

Mandamenti  di  Chatillon,  Donnaz,  Verbes 

| Emina  di  Piemonte 

23,034986 

Id. 

Sa«bi 

0,744048 

Canne  rate 

4,464286 

Emine  rotaie 

3,451847 

Emine 

4,337456 


Il  Sacco  è di  6 Emine  rate. 

L'Emina  rasa  si  divide  in  2 Quartnines,  o Mezze  Emine, 

la  Qunrtaine  in  6 Eminativ;  l uminal  si  ragguaglia  a Litri  f,tS66G67. 

1/  Emina  colma  si  adopera  nella  misura  delle  castagne,  noci,  mandorle,  e si  divide  in  duo  Mezzo  Emine  colme. 
L’Emina  di  Piemonte  si  divide  in  Metà,  Quarti,  Ottavi  c Sedicesimi. 


MISI  RE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Tutti  i Comuni  del  Circondario | Barile 

Co u lui  a y Et  n,  La  Salir,  La  Tuuille,  Mot-  i R .. 
gex,  e Pré-Saint-Didier j 11 


Ettolitri 

0,462500 

Ettolitro 

0,591840 

Litro 

Berili 

2,162161 

0,016896 


11  Barile  di  Aosta  si  divide  in  25  Pota, 
il  Pot  o Quartcron  in  2 Bouteilles. 

La  Bonleille  si  divide  in  Metà  e Terzi, 
line  Barili  formano  una  Charge. 

Il  Barile  di  Courmayeur  si  divide  in  24  Pois, 
il  Pot  o Quartcron  in  2 Bouteilles, 
la  Bontoilìe  in  Metà  e Terzi. 

Due  Barili  formano  In  Charge. 


PESI 


Cent. 

2,600104 

Libbre 

2,600104 


Il  Cent  si  divide  in  4 Dubbi, 
il  11 ublio  in  25  Libbre, 
la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  in  8 Ottavi, 
l Olltvo  in  3 Denari,  ' 
i!  Danaro  in  24  Grani. 

Pei  generi  coloniali  si  u«avn  il  peso  di  Piomonte,  e pei  medicinali  la  Libbra  medica  di  Torino. 


Tutti  t Comuni  dei.  Circondario  . 


t Cent 

Quintili 

0,381600 

Quintale 

1 Libbra 

Cb>loifr*umil 

0,384600 

Chilograinma 
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CIRCONDARIO  D’ IVREA 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VAI.ORE 

i. 

MISt'M  MCTRlrSK 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

In 

MULI!  LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 

anteriormente  al  1818 


Tutti  i Comuni  del  Circondario, 


Tutti  i Comuni  bei  Circondario 


li  Piede  liprando  o piemontese  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncì»  In  12  Punii, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Sei  piedi  formano  ii  Trabucco. 

il  Piede  manuale  è di  8 Once  de!  Piede  suddetto. 

Il  naso  si  divide  in  Meli,  Tenti,  Quarti  Ottavi,  ecc. 

71  Piede  legale,  poco  usalo,  è di  Once  6 e Punti  IO  del  Piede  liprando. 

La  Tosa  di  40  Once  del  Piede  si  divide  in  5 Piedi  manuali. 

800  Trabucchi  formano  il  Miglio,  misura  itineraria 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

anteriormente  al  1818 


1 Piede  liprando 

Metri 

0,513766 

Metro 

\ Trabucco 

3,082596 

Id. 

j Piede  manuale ........... . 

0,342511 

Id. 

I Raso 

0,599394 

Id. 

/ Piede  legale 

0,292561 

Id. 

' Tesa  

1,712553 

Id. 

posteriormente  al  1818 
1 Piede  liprando 

Airi  ri 

0,514103 

Metro 

1 Trabucco 

3,086420 

Id. 

J Piede  manuale 

0,342936 

Id. 

j Raso 

0,600137 

Id 

/ Piede  legale 

0,292924 

Id. 

1 Tesa  

1,714678 

Id. 

Tutti  i Comuni  bel  Circondario  . 


Tutt1  i Comuni  bel  Circondario  . 


Piede  quadrato 

Metri  quadrati 

0,263956 

Metro  quadr. 

Trabucco  quadralo 

9,502400 

id. 

Tavola 

.38  009h4Q 

Are 

38  004*94 

posteriormente  al  1818 

/ Piede  quadralo 

llrtri  quadriti 

0,264611 

Metro  quadr. 

] Trabucco  quadralo 

9,525987 

Id. 

J Tavola 

38,103948 

Ara 

' Giornata 

38,103948 

Etlara 

Pi#.ls  tlpnadi 

4 .94641 1 

Trabucchi 

0,324402 

PSfdì  minuti) 

2,919014 

Pili 

1,668352 

Piedi  ledili 

3,418088 

Tv.. 

0,583923 


Piedi  liprlnell 

1,944000 

Trabucchi 

0,324000 

Medi  manuali 

2,916000 

Itili 

1.666286 

Piedi  tc-gal  I 

3,413834 

Tua 

0,583200 


Piedi  quadrali 

3,788517 

Trabucchi  quadr. 

0,105237 

Tatui* 

2,630914 

dorai  la 

2,630914 


Piedi  quadr. 

3.779136  ! 

Trab.  quadr.  I 

0,104976 

Ti*wl« 

2,624400 

Giornale 

2,624400 
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Prolifichi  di  TORINO.  Ciicwdaiit  d*IfRE.l. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VAI. OHE 

la 

HIICM  MKTAICmC 

DENOMINAZIONE 

valore 

la 

Kitin  LUCILI  | 

' La  Tesa  da  legna  è di  100  Piedi  manuali  cui 

1 1 

i.  È il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo 

1 

che  ha  una  tesa  quadrata  di 

base,  e quattro  piedi  manuali  d’ai  terra. 

La  Tesa  da  pozzo  e di  45  piedi  manuali  cubi. 

1 Il  Carro  di  pietra  6 di  2592  Once  cube. 

» Il  Carro  di  sabbia  è di  2304  Once  cube. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

anteriormente  al  (HI 8 

j Tutti  i Comuni  del  Circondario | Emina.  | 

ARIDI 

Liti! 

43,005556 

Ellolilro 

Ernia  « 

4,346776 

posteriormente  al  1818 

Litri 

23,054986 

Ettolitro 

Ernia* 

4,337456 

li ‘Emina  si  divide  in  8 Coppi,  o IC  Vezzi  Coppi, 

il  Coppo  in  24  Cucchiai- 
Cinque  Emine  formano  il  Sacco. 

Sei  Emino  fanno  il  Sacco  camerale  poco  usato. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

anlerioi'mente  al  1818 

I 1 Litri 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 1 Brenta  49,284696 

Ettolitro 

Brente 

2,029027 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

posteriormente  al  1818 
Ornila 

Litri 

49,306931 

Ellolilro 

Boia* 

2,028112 

La  Brenta  si  divide  in  36  Pinle, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

PESI 

anteriormente  al  1818 
Rubbo 

Chilogrammi 

9,221113 

Chilogramma 

Hubbi 

0,108447 

Libbra 

0,368815 

ld. 

Libbra 

2,711170  j 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Libbra  medica 

0,307370 

Id. 

Libbra  nicchi  1*  ' 

3,253404  ! 

Marco 

0,315896 

Id. 

Marcili 

4,066755 

poxieriormeftle  al  1818 
Rubbo 

Chilogrammi 

9,23)995 

Chilogramma 

Rabbi 

0.108436 

Tutti  i Comuni  del  Circondario 

Libbra 

0,368880 

Id 

Libbre 

2,710910 

Libbra  modica 

0,307400 

Id. 

Libbre  mediche 

3,253092 

Marco  

0,245920 

Id. 

Merchi 

4,066365 
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Provincia  di  TORINO. 


Gretodarra  d’IWIà. 


MISURE  LOCALI 


COMUNI 

WSK0U1XA7J01K 

VAIORE 

HLSL'kK  MrTMCHV 

li  Rubbo  è di  25  Libbre.  La  Libbra  si  divida  in  12  Once, 
TOncia  in  8 Oliavi, 
l'Otlavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani, 
il  Grano  in  24  Granoni. 

La  Libbra  modica  si  divido  in  12  Once. 
l'Oncia  in  6 Dramme, 
la  Dramma  in  3 Scrupoli , 

10  Scrupolo  in  20  Grani. 

Il  Marco  è ai  8 Once  delta  Libbra  mercantilo  di  Tonno, 
l’Oncia  si  divide  in  24  Denari, 

11  Denaro  in  24  Grani, 
il  Orano  in  24  Granoni. 

Il  Carato  è di  4 Grani  e si  usava  per  le  gemmo. 
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CIRCONDARIO  DI  PINEROLO 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


I 


DENOM  INAZIONE 


Miao»  HKTUCn 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


nttua*  LOCALI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

anteriormente  al  4818 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Tutti  i Comuni  del  Circondario... 


Pbacellato  

Fenestrelle,  l sseaux  . 


Piede  liprando 

Metri 

0,513766 

Metro 

Piedi  llfinaili 

1,946411 

Trabucco 

3,082596 

Id. 

Trabucchi 

0,324102 

Raso 

0,599394 

Id. 

Raii 

1.668352  ! 

Tesa 

1,712553 

Id. 

Tela 

0,583923 

Piede  manuale 

0,342511 

Id. 

Piedi  inattuali 

2,919614 

posteriormente  al  1818 
Piede  liprando 

Metri 

0.54  4403 

Me  Irò 

Piedi  lipraadì 

1,944000 

Trabucco  

3,086420 

Id. 

0,324000 

Raso 

0,600137 

Id. 

Rati 

1,666286 

Tesa 

1,71  4678 

Id. 

Teee 

0,583200 

Piede  manuale 

0,342936 

Id. 

Piedi  mauuali 

2,916000 

Tesa 

1 ,950000 

Id. 

Tate 

0,512821 

Tesa 

2,010000 

Id. 

0,497512 

Il  Piede  liprando  si  divide  in  Once, 
l'Oncia  in  12  Punii , 
il  Ponto  in  12  Atomi. 

Sei  Piedi  formano  il  Trabucco. 

Il  Raso  si  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti,  Sesti,  Ottavi,  Sedicesimi. 

La  T esa  di  40  Once  del  Piede  ai  divide  in  5 Piedi  manuali, 
il  Piede  manuale  in  8 Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Sei  Once  o 10  Punti  del  Piede  liprando  formano  il  Piede  legale. 

800  Trabucchi  fanno  il  Miglio,  misura  itineraria, 

La  Tesa  di  Pracellato  si  divide  in  6 Piedi  delti  del  Ho. 

In  Feneetrelle  nell’uso  comune  la  Tesa  era  ragguagliata  a 2 metri. 

MISURE  DI  SUPERFICIE 

anteriormente  al  1818 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario. 


Piede  quadrato 

Metri  quadrali 

0.263956 

Metro  quadr. 

Trabucco  quadralo 

9,502400 

Id. 

Tavola  

38,009599 

Ara 

Giornata  . 

Are 

38,009599 

Eltara 

posteriormente  al  1848 
f Piede  quadralo 

Mei  ri  quadrati 

0,264614 

Metro  quadr. 

1 Trabucco  quadralo 

9,585987 

Id. 

J Tavola 

38,403948 

Ara 

[ Giornata 

Are 

38.103948 

Ellura 

Piedi  t unirai  i 

3.788M7 

Trab.  qu»i  fai 

0,1058»? 

Tavole 

2.630914 

Giornale 

3.630914 


Piedi  quadrali 

3,779136 

Trab.  ipiadiali 

0,104976 

2.634400 

Gàocaale 

2/V24400 
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Lirctnmari#  di  MSEROIO» 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

Vai  ohe 

m.im  atTaion 

DENOMINI  IZIOHE 

▼At.OflE 

in 

Mi.vnp.  LOCALI 

UH  il  quadrati 

3,802500 
1,0401 00 

Metro  t|uadr. 
ld. 

Tese  quadrata 

0,262985 

0,217519 

Fkiismu.t',  r«MPi 

Tesa  quadrala 

Seterée  

<6,160400 

Ettari 

Seteria 

6,187966 

Il  Piede  quadrato  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadrato, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Trabucco  quadrato  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
il  Piede  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Tavola  di  quattro  Trabucchi  quadrati  si  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Giornata  ó di  100  Tavole. 

La  Tesa  quadrata  ai  divide  in  8 Piedi  di  Tesa, 
il  Piede  in  12  Pollici, 
il  Pollice  in  12  Linee. 

La  Misura  agraria  Scteròe  è di  400  Tese  quadralo,  e si  divide  in  2 Hémmées, 
THémince  in  2 Quartarées, 
la  Quartarée  in  4 Boisseaux, 
il  Boissesu  in  26  Tese  quadrate. 

MISURE  DI  VOLUME 

anteriormente  al  1818 
t Piede  cubo 

Metri  cobi 

0, 1 33611 

Metro  cubo 

Pladi  coki 

7,371011  J 

Trabucco  cubo 

49,293062 

ld. 

Tiibur.tit  cubi 

0,034139 

Trabucco  camerale 

4,068344 

Id. 

Trab.  camerali 

0,215800  1 

| Piede  manuale  cubo 

0,010181 

Id. 

Piedi  man  cubi 

41,887288 

Titti  i Comuni  del  Circondario 

5,024611 

1,808154 

Id. 

Id. 

Tata  cube 

0,199098 

Tri*  da  puiat 

0, 553051 

Tesa  da  pozzi 

Carro  di  pietra 

0,403117 

ld. 

Carri  di  pietra 

1,9)6010  1 

1 

Carro  di  sabbia 

0.180815 

ld. 

Carri  di  sabbia 

6,530511 

Tesa  da  legna 

4,01811  6 

Id. 

Tese  da  legit»  ' 

0,418873 

posteriormente  al  1818 
Piede  cubo 

Malti  cubi 

0,(36117 

Me  Irò  cubo 

Piedi  cubi 

7,316640 

Trabucco  cubo  

49,101191 

id. 

Trabu.cbi  cui<t 

0,1131012 

Trabucco  camerale 

4,083199 

li. 

Trab.  camerali  1 

0,214888 

Piede  manuale  cubo 

0,0  4033 1 

li. 

Piedi  «nao  cubi 

41,791911 

Tutti  i Comuni  bei.  CmroNiuaio 

Tesa  cuba  

5,01!  357 

<d. 

Tese  cube 

0,198359 

Tese  da  poni 

lesa  da  pozzi 

1,811889 

id. 

0,550998 

Carro  di  pietra  

0,401175 

ld. 

Carri  di  pietra 

4,897760 

Carro  di  sabbia 

0,181189 

ld. 

Carri  di  sabbi* 

5,509980 

Tesa  da  leena 

4,033086 

Id. 

Tetc  .la  Ugna 

0,247919 

Il  Piede  cuho  di  1 7*8  Once  cube  si  divide  in  12  Once  di  Piede  cubo, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 
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COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DKMOHlll  UlDn 


ncm  «n imi 


MISURE  METRICHE 


DENfWfW  AZIONE 


MUTOE  LOCALI 


Il  Trabucco  cubo  di  216  Piedi  cubi  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo 
il  Piede  in  12  Once, 

I Oncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Atomi.  ^ 

Il  Trabucco  camerale  da  muro,  di  30  Piedi  cubi,  si  divide  m 6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 

il  Punto^n  12  Atomi.  Questo  Trabucco  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  che  ha  un  Trabucco  quadrato  per 
base  e 10  Once  di  altezza. 

II  Piede  manuale  cubo  è di  512  Once  cube.  , 

La  Tesa  cuba  di  125  Piedi  manuali  cubi  si  drode  in  5 Piedi  di  Tesa  cuba, 
il  Piede  in  8 Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Tesa  da  pozzi  è di  45  Piedi  manuali  cubi. 

La  Tesa  da  legna  è di  100  Piodi  manuali  cubi. 

Il  Carro  di  pietra  è di  2592  Once  cube. 

Il  Carro  di  sabbia  è di  2304  Once  cube. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

anteriormente  al  1818 


Tutti  i Comuni  del  Ciecondamo  .......  I Eroina 


poaleriormtnleul  1818 


Tutti  i Comuni  del  CiacoNDiaio Emina 


Litri 

23,005558 


IM 

23,054986 


Ettolitro 


Ettolitro 


Emine 

i, 348776 


Emina 

4,337456 


L’Emina  si  divide  in  8 Coppi, 
il  Coppo  in  24  Cucchiai. 

Cinque  Emine  fanno  il  Sacco. 

Sei  Emine  fanno  il  Sarto  ramerai*  pochissimo  usato 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

anteriormente  al  1818 

Tutti  i Comuni  del  Circondaeio j Brenta | 49,284696  | 

jwaleriormenle  al  1818 

I 1 Ulri  I 

Tutti  i Comuni  del  CiacoxD.Muo I Brenta | 49,306931  ! 

La  Brenta  si  divide  in  36  Finte, 
la  Pinta  in  2 Boccali, 
il  Boccale  in  2 Quartini , 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

Dieci  Brente  fanno  la  Carra  di  'ino.  . . „ 

fri  Pinorolo  cd  in  qualche  altro  Gomuno  la  Carra  si  fa  di  I*  Brente. 

PESI 

anteriormente  al  4 818 


Ettolitro 


Ettolitro 


Brani* 

3,019037 


beata 

3,028  M 3 


Tutti  i Commi  del  Cibcokd.hu' 


itubbo. 

' Libbra 

i 


Libbra  medica . 
Marco 


ChUofMninU 

9,334  443 
0.368845 
0,307370 
0,345896 


Miriagramma 

Chilogrammi! 

Id. 

Id. 


flulibt 

4,084468 

Ulto. 

3,744  470 

LiLlirc  m*4icb«  || 

3,253404 

Marciai 

4,086755 


48 
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MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

COMUNI 
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CIRCONDARIO  DI  SUSA 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

antrriormenle  al  1818 


Piede  Iiprando . 
Trabucco  


Tutti  i Comuni  dki.  Circondario  . 


Piede  manuale  . 
Tesa 


fwsteriormenlr  al  1818 


Mori 

0,513768 


0,599394 
0,34951 1 
1, 749553 


Piede  Iiprando . 
I Trabucco  

Tutti  i Comuni  del  Circondario Raso  , 


Piede  manuale . 


Ciiiomonte Tesa. 

Ocls  , Exili.es Tesa . 

| Cessna  e suo  Mandamento Tesa  . 

Melezet  Tesa  . 

Barooneccru Tesa  . 

Sàlrkrtrano Tesa  . 

Millacbes Tesa  . 

Rochemolles Tesa  . 

Beaular»  Tesa  . 


Metri 

0,514403 

Metro 

3,086490 

IO. 

0,600137 

Id. 

0,349936 

Id. 

1,74  4678 

Id. 

1,800419 

Id. 

4,786617 

Id. 

1,88 1589 

Id. 

9,933971 

Id. 

9,949994 

Id. 

1,949036 

Id. 

1,921966 

Id. 

9,111456 

Id 

1,894896 

Id. 

Piedi  liprindi 

1,94641  1 

TtaUiurl.i 

0,394409 

Riti 

1,068359  | 

Punii  libali  unii 

9,919614 

Ini 

0,583993 


Pi«dl  lipramll 

1.944000 

Trabucchi 

0,324000 

11*4  i 

1,606286 
Piedi  INaMMtl 

2.916000 

Tea* 

0,583200 

0,555429 

0,559717 

0,534  466  J 

0,447774 

0,445972 

0,513074 

0,520300 

0,473607 

0,527733 


Il  Trabucco  f*  di  6 Piedi,  il  piede  Iiprando  si  divide  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Raso,  misura  da  panno,  equivale  a 14  Once  del  Piede  e si  divide  in  Metà,  Terzi,  Quarti , ere. 

11  Piede  manuale  è di  N Once  del  Piede  suddetto. 

La  Tesa  è di  40  Once  del  Piede,  e si  divide  in  5 Piedi  manuali. 

Sei  Once  e 10  Punti  del  Piede  Iiprando  formano  il  Piede  legale  poco  usato 
800  Trabucchi  fanno  il  Miglio,  misura  itineraria. 

La  Tesa  si  divìde  in  6 Pieai , 
il  Piede  in  12  Pollici, 

il  Pollice  in  12  linee,  ed  è la  hase  delle  misure  superficiali  agrarie. 

La  Tosa  di  Chiomonte  corrisponde  a 42  Once  del  Piede  piemontese. 

La  Tesa  ili  Oulx  corrispondo  a Piedi  5 e Pollici  6 di  Francia. 

Nel  Comune  di  Oulx  si  usava  per  misurare  le  stoffe  un’Auna  ragguagliata  comunemente  a metri  1,20. 

La  Tosa  di  Rardonecchia  corrispondo  a Piedi  6,  Pollici  10,  linee  10  di  Francia. 

La  Tosa  di  Snlbertraud  è la  Francese,  che  si  divide  in  6 Piedi  di  Francia,  dotti  del  ile. 

La  Tesa  di  Millaurcs  corrisponde  a Piedi  5,  Pollici  11  di  Francia. 

La  Tesa  di  Ruchemolles  corrisponde  a Piodi  6,  Pollici  6 di  Francia. 

La  Tesa  di  Boaulard  corrispondo  a Piedi  5,  Pollici  10  di  Francia. 

Le  tese  di  Barri  onerchia,  Sai  ber  tran  d,  Melezet,  Deuulard,  Ili!! aura»  e Hochemollos  furono  aggiunte  sopra  rapporto  del  Verifi- 
catore di  Susa,  e dietro  verbali  delle  Giunte  Municipali. 

La  Tosa  di  Melezet  corrisponde  a Piedi  6,  Pollici  10,  linee  6 di  Francia. 

Il  Municipio  di  Cesana  indica  come  d’uso  locale  la  Tesa  francese  che  si  divide  in  6 Piedi  di  Francia,  detti  del  Re. 
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MISURE  LOCALI 

DMOMirUZIOM: 

VALORE 

ki 

Mise  ili:  Htiueae 

Cireagrlim  di  StSA. 


MISURE  METRICHE 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

attltriormenle  ni  1818 


Tutti  i Concai  del  Ciucondìmo  . 


Tutti  i Con  chi  del  Cwcosdiiuo 


Cdiomomte  . 


Obli  , Kxilm:s 


Melezet.  I Tesa 


J Piede  quadrato 

Metri  qtMifratk 

0,263956 

Metro  quadr. 

9,502400 

Id. 

1 Tavola 

38,009599 

Ara 

[ Giornata 

38,009599 

Ettara 

posteriormente  al  1818 
r Piede  quadralo 

Mrtri  i|nadr*ii 
0,261611 

I 

Metro  quadr. 

| Trabucco  quadralo 

9,525987 

id. 

j Tavola 

38,103948 

Ara 

[ Giornata  . . . 

Are 

38,103948 

EMara 

i Tesa  quadrala 

Mairi  quadrati 

3,241482 

Metro  quadr 

f Selerée 

12,965927 

Ellara 

Tesa  quadrata  ...  

Mairi  quadrali 

3,191999 

Metro  quadr. 

Seterée 

Are 

1 2.767996 

Ellara 

Tesa  quadrala 

Metri  quadrati 

3,540370 

Ara 

Tesa  quadrala 

5,027883 

Metro  quadr.  ; 

Tesa  quadrala 

3,798743 

id. 

Tesa  quadrala 

3,693955 

Id. 

Tesa  quadrala 

4.458246 

Id. 

Tesa  quadrata . . 

3,590632 

Id. 

Tesa  quadrata 

4,987498 

Id. 

1 

Piedi  quadrali 

3,788517 

Trab.  quadrali 

0,105237 

Tavola 

2,630914 

Ctomau 

2,630914 


Piedi  quadrali 

3,779136 

Trab.  quadrali 

0,104976 

Tavola 

2,624400 

Giornal  a 

2,624400 

Tnr  quadrate 

0,308501 

Selene* 

7,712522 

Tese  quadrata 

0,313283 

v, , r , , , i 

7,832083  ì 

T*»e  quadrale 

28,245635  t 
0,19*891  j 
0,263245  ! 
0,270713 
0,224303  ] 
0,278502  | 
0,200501 


I II  Piede  quadrato  si  divide  in  12  Once  di  Piede  quadrato. 

| l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Trabucco  quadrato  si  divide  in  6 Piedi  di  Trabucco  quadrato, 
ii  Piede  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

La  Tavola  è di  4 Trabucchi  quadrati,  e ai  divide  in  12  Piedi  di  Tavola, 
il  Piede  in  12  Once, 

1 Oncia  in  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Conto  Tavole  fanno  la  Giornata. 

La  Seterée  dì  Ohiomontc,  misura  agraria,  è di  400  Teso  quadrato,  e si  divide  in  dne  Eimnéc*. 

PEminée  in  duo  Qunrterèos. 
la  Quarterie  in  quattro  Buchcticrs. 

160  Teso  quadrate  formano  un  Puiro.  misura  speciale  per  lo  vigno. 

La  Tesa  quadrata  di  Unix  si  divide  in  6 Piedi  di  Tesa, 
il  Piede  in  12  Pollici, 
il  Pollice  in  12  Linee. 

La  Seterée  di  Oulx,  di  4UO  Tese  quadrate  si  divide  in  due  Heminée*, 
llleminéfi  in  8 Boisaeaux. 

La  Te*»  quadrata  di  Cesana  si  divide  in  6 Piedi  di  Tesa, 
il  Piede  in  12  Pollici, 
il  Pollice  in  12  linee. 

Le  Tese  quadrate  di  Salbertrand.  Bnrdonecchia.  Milla  uree,  Rochemolles,  Beaulard  si  dividono  come  la  precedente 

In  Salbertrand  25  Tese  quadrate  fanno  una  Javedonèe,  c 400  una  Seterée. 
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Provincia  di  TORINO. 


Circomlano  di  MM 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE  j 

COMUNI 

OKAOMIN  AZIONE 

valore 

In 

Miai' ne  MCttM  iii: 

DENOMINAZIONE 

valore  1 

In 

MI9CRS  LOCALI 

1 

In  Millaures  la  Jatedonée  ò dì  Tese  quadrai  26  */4t  e la  Seterèe  di  420  Tese  quadrata. 

In  Roclieniolle*  la  Javedonèe  è di  25  Tese  quadriate. 

In  Bardonccchia  a Xtelezot  nello  espropriazioni  fitto  dat  Governo  poi  lavori  del  trafori!  alpino,  ai  adottò  la  massima  di  rag- 
guagliare la  T-sa  quadrata  a cinque  Metri  quadrati  esattamente,  trascurando  le  frazioni  in  più  o in  meno 
In  Bentilnrd  la  Seteree  è di  420  Tese  quadrate. 

MISURE  DI  VOLUME 

aniervtrvmìle  a/  1818 


, 

Piede  cubo 

Mairi  cubi 

0,135614 

Mclru  cubo 

Siedi  rubi 

7,37101 1 1 

Trabucco  cubo 

29,292062 

id. 

Trabucchi  rnlil 

0,034139 

] 

Trabucco  camerale  da  muro 

4,068349 

Id 

T r»b.  miserali 

0,245800 

Piede  manuale  cubo 

0,040181 

Id. 

Piruli  ab.  rubi 

24,8872X8 

Titti  i Conisi  dil  CliCOKDiaio  

6,022644 

4.018H6 

Id. 

0,499098 

Trio  ila  l*vu 

0,248X73 

Tesa  da  legna 

Id. 

Tesa  da  poni 

4,808462 

Id. 

Tese  da  poti! 

0,553051 

j 

Carro  di  pietra 

0,203417 

Id. 

Carri  di  pirica 

4,916010 

\ 

Carro  di  sabbia 

0,180816 

Id. 

Carri  di  sabbia 

5,530514 

poster 'tormente  al  1K|8 
Piede  cubo  

Metri  < tabi 

0,136147 

Metro  cubo 

PI  adì  cobi 

7,346640 

Trabucco  cubo  

29,404104 

Id. 

Tra  barelli  tabi 

0,034012 

Trnb.  ramanti 

0,244888 

, Trabucco  camerale  da  muro 

4,083499 

Id. 

1 Piede  manuale  cubo 

0,040334 

Id. 

Piedi  man  cubi 

21,794941 

5,041367 

4,033086 

Id. 

Tur  cube 

0.198359 

T«»a  da  l-  gn* 

0,217919 

1 Tesa  da  legna 

Id. 

| Tesa  da  pozzi 

1,814889 

Id. 

Tri»  dia  |»i*t*i 

0,550998 

Carro  di  pietra  . . 

0,204175 

Id. 

Carri  di  pi»ir» 

4,897760 

Carro  di  sabbia 

0, 18)  489 

Id. 

Carri  di  sabbi* 

5,509980 

3,890667 

Id. 

Tata  cube 

0,257025 

Il  Piede  cubo  di  1728  Once  cube  si  divide  i 

n 12  Once  di  Piede  cubo. 

l'Oncia  iu  12  Punti, 
il  Punto  in  12  Atomi. 

Il  Trabucco  cubo  di  216  Piedi  cubi  si  divìde  in  6 Piedi  di  Trabucco  cubo, 
il  Piede  in  12  Once . 

l’Oncia  In  12  Punti, 
il  Punto  iti  12  Atomi. 

Il  Trabucco  camerale  da  muro  di  30  Piedi  cubi  ai  divide  in  6 Piedi, 
il  Piede  in  12  Once, 
rOncia  in  12  Punti, 

il  Punto  in  12  Àtomi.  Questo  Trabucco  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo,  che  ha  un  Trabucco  quadrato  per 
base  e IO  Orco  d'altezza. 

11  Piede  manuale  cubo  è di  512  Once  cube. 

La  Tesa  cuba  di  125  Piedi  manuali  cubi  si  divide  in  cinque  Piedi  di  Tesa  cuba, 
il  Piede  in  8 Once, 
l'Oncia  in  12  Punti,  _ 
il  Punto  in  12  Atomi- 

La  Tesa  da  pozzi  è di  15  Piedi  manuali  cubi. 

La  Tosa  da  legna  è di  lOu  piedi  manuali  cubi. 

Il  Carro  dì  pietra  è di  2592  Once  cube. 

il  l'arto  di  Sabbia  è di  2304  Once  cube. 

La  Tesa  cuba  da  legna  di  Oh  lo  monte  è il  volume  di  un  parallelepipedo  rettangolo  avente  una  Tesa  quadrata  di  1 » 3 e ’** 
Once  di  altezza. 
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Provincia  «li  TORINO. 


Circondario  di  ATM. 


posteriormente  al  1818 


Tetti  i Cumini  del  Circondario J 

| limila | 

Litri 

49,300931 

EUolilro 

1 Drente 

2,028142 

I.a  Brenta  ni  divido  in  36  Pinte, 
la  Pinta  in  3 Boccali , 
il  Boccale  in  Quartini, 
il  Quartino  in  2 Bicchieri. 

Dieci  Brente  fanno  il  Carro  da  vino. 

Otto  Brente  fanno  il  Botiullo. 

PESI 

anteriormente  al  1818 

C)nlo|Cr*mmi 

UULre 

Libbra 

0,368845 

Chilogrammi 

4.7HI70 

Tulli  « (•<  siisi  dm.  Circondario j 

■ Libbra  medica 

0,307370 

u. 

Libbra  mediche 

3,45310  4 

Marco 

0,343890 

io. 

Marrhi 

4, 0^0735 

posteriormente  al  1818 
i Libbra 

Chilogrammi 

0,368880 

Cbilogramnia 

liUU' 

2.71  Dii  10 

Tini  i Comuni  dei.  Circondario  .. 

’ Libbra  medica 

0,307400 

IO. 

Libbre  nirlol  r 

3,453094 

! Marco 

0,445940 

III. 

Marciti 

4,0G6365 

; 
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Provincia  di  T OK1ISO. 


Circondari»  di  STSA. 


MISURE  Loau 

MISURE  METRICHE 

C 0 M l N 1 

DKMIMJ.V  azioni: 

valore 

in 

MllUU  MLTIICME 

DENOMINa/IONE 

VALORE 

in 

NIWSI  LOCAI.! 

Cesar*,  Savocli,  Mei.eect.  Raedoneccma, 
Rocbemdu.es,  Eiilds,  Vai.u  d'Ocia 

1 

CI*  ila  tri  in  mi 

0,489506 

Chilogramma 

Libbra 

2,042877 

La  Libbra  ai  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  8 Oliavi , 
l'Ottavo  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani .. 
il  Grano  in  24  Granoni. 

25  Libbre  fanno  il  Riildio. 

La  Libbra  medica  ai  divide  in  12  Onre. 
l'Oncia  in  8 Dramme , 

In  Dramma  in  3 Scrupoli  , 

10  Scrupolo  in  20  Urani. 

II  Carato  di  4 Grani  era  il  peso  usato  dui  gioiellieii. 

La  Libbra  di  Francia  detta  di  Marco,  «i  divide  in  16  Once, 
l'Oncia  in  8 Grossi, 

11  Grotto  in  3 Denari, 
il  Denaro  in  24  Grani. 
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PROVINCIA  IH  TRAPANI 


CIRCONDARIO  DI  TRAPANI 


MISI' HE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  affondo  la  Iff/y*  del  1801. 


Titti  > Conino  pel  Ciscusotaio. 


M.Ut 

0,438098 

4,06*783 


j Palmi 

3,87*500 

1 Canti* 

0,484312 


11  Palmo  si  divide  iu  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Lineo, 
la  Linea  in  >2  Punti. 

I Uo  Palmi  fanno  la  Canna.  16  Canne  la  Corda,  40  Cordo  il  Miglio 

MISERE  RI  SUrERPICHS 

Misure  f*cmdo  /<*  l+gge  del  1809 


Tom  I CoMl’SI  DEL  ClRCOM>AtlO  . 


i Palmo  quadralo  

Melfi  qu«i!r. 
0,06661* 

Melro  quadr 

Palani  quadrali 

15, OH  760 

* Salma ...  

EiUre 

1,7*6450 

Elitra 

Salme 

0,572653 

Minut  e abusive  unto  tori  al  1861. 

Eltu* 

Salute 

l Salma 

3,3*9358 

Ellara 

0,498563 

r Tomolo  . 

0,409335 

Id. 

Tomoli 

*,777035 

I Giornata  . 

0.376803 

lei 

Gbarule 

4,653908 

P \Ntkli.bwa I Giornata  . 


Il  Palino  quadrato  b.  di  144  Once  quadrale, 

| l'Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

04  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata.  206  Canne  quadrate  fam  e hi  Cal  ila  quadrata.  618400  Canne  quadrate  fanno  il 
Miglio  quadrato. 

I f a Strana  legale  si  divide  in  4 Bisacce, 
i la  piscia  in  i Tomoli, 

Il  Tomolo  in  1 fondelli, 
il  Mondello  in  4 Caronti, 
il  Ca roano  in  4 Quarti, 
il  Oliarlo  in  4 Quartigli, 

11  Quart'clio  in  61  Palmi  quadrati. 

| l,*  Salma  abusiva  rì  divide  in  16  Tomoli.  11  Tomolo  è di  frfHi  Canne  quadrate  ubidite  d ■ Palermo. 

La  Giornata  è di  9(Xl  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo,  ossia  di  57600  Palmi  quadrati  a!  olili  di  Palermo. 

MISURE  DI  VOLUME 

Mimi  re  secando  la  legge  del  4800. 


Tutti  i Cornisi  dei.  CitcosDitio I Palm»  culto 


Melfi  >..1.4  I 

0,017193  I Metro  cubo 


Palmi  cubi 

58,163026 


Il  Palmo  culto  b di  1728  Ouoe  cube.  16  Palmi  cubi  fanao  Li  Saluta.  512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 
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Provincia  di  TRAPASSI. 


Circondario  di  TMPtSl, 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


DENOMINAZIONE 


MIHI  Hi'-  ICCTRICME 


MISURE  METRICilE 


DENOMINAZIONE 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  secondo  la  légge  del  <809. 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario j Salma *...| 

Misure  abusive  anteriori  al  1864. 

Salma  per  orzi  e legumi . 
Salma  per  sale 


Trapani,  Favignana,  Monte  San  Giuliano, 
Marsala,  P aceco 

Trapani 


Ettolitri 

2,750888 


Elioliti! 

3.4:4861 1 
5,469640 


La  Salma  l^alo  si  divido  in  4 Bisacce, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carolai, 
il  (’aroaw»  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quarligli. 

Negli  usi  di  consuetudine  locali  la  Salma  si  considera  divisa  in  16  Tomoli. 

La  Salma  abusiva  por  orai  a legumi  di  Trapani  ù di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  sale  di  Trapani  b.  di  Tomoli  rasi  31  ,'Vu* 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Misure  secondo  la  leifge  del  1809. 


Toni  i Conisi  del  Circondario  . 


Barile . 


I Qunrloccio . 


Mirar,  A.  trino. 


TRAPANI  . 


! Botte  per  mosto 
* Bolle  per  vino  . 


Barile  per  mosto . 
Barile  per  vino  . 

Botte 

\ Bolle  per  mosto 
I Botte  per  vino  . 
Bolle  per  mosto 
Bolle  per  vino  . . 
Botte  per  mosto 
Botte  per  vino . . 
Pantelleria I Botte 


Favignana 

Marnala 

Monte  San  Chiuso 

Paceco  


Trapani,  Favignana,  Monte  San  Giuliano, 
Paceco,  Marsala,  Pantelleria  ...... 


MI  fi:  RI  LOClU 


Ettolitro 


Ettolitro 

Id. 


Mimare  àm  olio. 

Cafiso  di  Rotoli  10,  pari  a 
chilogr.  7,934  .... 


0,363519 


Stime 

0,290815 

0.182831 


Litri 

34,386106 

Ettolitro 

Barili 

2,908451 

0,859653 

Litro 

Qual  lucci 

1,163261 

Ettolitri 

5,404350 

Ettolitro 

Botti 

0,185036 

4,126333 

DI. 

0.242346 

0,117496 

|tl. 

Botili 

8,511662 

0,343861 

ld. 

2,908151 

4,126333 

Iti. 

Bolli 

0,242346 

4,642124 

Id. 

0,215419 

4,126333 

Id. 

0,242346 

5,043296 

ld. 

0,198283 

4,126333 

Iti 

0,242346 

5,639321 

ld. 

0,177326 

4,126333 

ld. 

0,242346 

2,063166 

ld. 

0,484692 

Litri 

8,596527 

Litro 

Cotti 

0,116326 
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Provincia  di  TRAPANI. 


Ciftwhrio  di  TRAPANI 


MISURE  METMCUE 


Il  Barilo  legale  ai  divide  in  2 Quarlnre, 
la  Quartara  in  20  Quarturci. 
il  Qnartuccio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

8 Barili  fanno  la  Salma,  4 Salme  fanno  la  Bollo. 

La  Botte  per  mosto  rii  Trapani  ai  divide  in  46  Barili, 
il  Barile  per  mosto  in  Quartueci  locali  13*/3. 

La  Botte  por  vino  di  Trapani  si  divide  in  12  Barili, 
il  Barile  per  vino  in  4 Quartare, 
la  Quartara  è dì  10  Quartueci  legali. 

La  Bolle  di  Favignana  si  divide  in  16  Barili , 
il  Barile  è di  30  Quartueci  legali. 

La  Botte  por  mosto  di  Marsala  si  divide  in  16  Barili,  la  Botto  per  vino  in  16  Barili,  il  Barile  è di  30  Quartueci  lep-ait. 

La  Botte  per  mosto  di  Monto  San  Giuliano  si  divido  in  40  Qunrtare, 
la  Qunrtara  per  mosto  è di  Quartueci  legali  14  •/,. 

La  Botte  por  vino  di  Monte  San  Giuliano  si  divido  in  40  Quartara, 
la  Qunrtara  da  vino  in  12  Quartueci  legali. 

La  Botte  por  mosto  di  Paceco  si  divide  in  (2  Barili, 
i*  Barile  per  mosto  in  4 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  è di  Quartueci  legali  13  •/,. 

La  Botte  per  vino  di  Paceco  si  divide  come  quella  di  Trapani  in  12  Barili, 
il  Barile  per  vino  in  4 Quartare. 
la  Quartara  per  vino  è di  10  Quartueci  legali. 

La  Botte  di  Pantelleria  si  divide  in  18  Barili, 
il  Barile  è di  Quartueci  legali  1 3 


Peti  Sfrondo  la  logge  del  1809. 


Totti  i Comuni  pel  Circondano  . 


Tutti  i Comuni  dei.  Circondario  . 


Rotolo 

Chilogrammi 

0.79J420 

Chilogramma 

1 Libbra  

0,317768 

ia. 

Pesi  locali  alia  gronu. 

Rotolo 

Chil»*rkiaiui 

0,793420 

Chilogramma 

1 Oncia  alla  groasa 

Grammi 

66,118333 

li  ramni  a 

Pmì  tirili  OrHici. 

| Trappeso  . 

Granami 

0,881578 

Gramola  j 

11  Rotolo  legale  si  divìdo  in  30  Once  alla  sottile. 

La  Libbra  divide*!  in  y?  Once  alla  sottile, 
l'Oncia  in  4 Quarti, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 

In  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  Coccio  in  8 Ottavi. 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro. 

Nella  consuetudine  locale  il  Botolo  si  divide  in  12  Once  alla  grossa. 
. La  Libbra  si  usa  egualmente  dai  farmacisti  e dagli  orefici. 

I Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 
l’Oncia  iu  30  Trappesi, 
il  Trappeso  in  16  Cocci  o Denari. 
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CIRCONDARIO  DI  ALCAMO 


DCTOKitunoNE 

VALORE 

U 

MI  IL' Il  LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Misure  seconde  la  legge  del  4809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


0,258098 
2,064783  I 


Paini 

3,874500 

Caasf 

0,484842 


Il  Palmo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  42  Linee, 
la  linea  in  12  Punti. 

Otto  Palmi  fanno  la  Canna,  16  Canne  fanno  la  Corda,  45  Corde  fanno  il  Miglio. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  del  Circondario 


Misure  secondo  la  legge  del  1809. 

Metri  ((Minti 

\ Palmo  quadrato 0,06661 1 Metro  quadr. 

i Salma 4,7*6259  Ettara 


Pel  mi  qued  rati 

(5,041750 

Salma 

0,578653 


tftnm  aiuti»;  «Umori  al  4864. 


Alcamo,  Calatapimi,  Campomale,  Vita,  salma. . 
Salaparuta  Tomolo  . 


Alcamo,  Vita,  Calatati*!  . 


Ime 

8,831091 


8,679*87 

0,167*68 


Alcamo,  C-alatapimi,  Castellammaee  dbl  \ Salma 3,3*9158 

Golfo,  Gieellixa,  VrrA  j Tomolo 0,809335 


PoCUtOtEALE,  Salaparuta 


\ Salma 3,346883 

' I Tomolo 0,807268 


Cautakimi 


0,4574  58 


Il  Palmo  quadrato  è di  144  Once  quadrate, 
l’Oncia  quadrata  di  144  Linee  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canne  quadrate  fanno  la  Corda  quadrata. 

51841*0  Canne  quadrate  fanno  il  Miglio  quadralo. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisacce . 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli, 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 

■ il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigll, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrala  in  64  Palmi  quadrati. 

La  Salma  abusiva  si  divide  in  16  Tomoli. 

II  Tomolo  di  Are  13,94  ha  per  luto  la  Corda  di  Canno  18  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Are  16,  74  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  20  abolite  di  Palermo. 

| Il  T*>mofo  di  Are  20  93  à di  500  Carme  quadrai**  abolite  di  Palermo. 

Il  Tomolo  di  Paggioreale  e Salaparuta  ha  per  lato  la  Corda  di  Canue  22  e Palmi  2 aboliti  di  Palermo. 
Il  Tomolo  di  Calutaiìini  è di  375%  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo 


0,448241 

Tomoli 

7,174379 

0,373206 

To.oH 

5,971293 

Salme 

0,298565 

Tomoli 

*,777035 

Salme 

0,304  5*2 

Tomoli 

*.82*678 

M97689 

T a ruoli 

6,363016 
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Provincia  di  TRAPANI. 


Cinmdarit  di  Al/  il#, 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


D ...SUBIVA/ tO.VS 


valore 

In 

MtHr*K  «r.TRicm 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


VALORE 

in 

Mirriti  LOCALI 


I 

MISURE  DI  VOLUME 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario Palmo  cobo 


II  Palmo  cubo  ò di  1728  Once  cubo. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salma. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Canna  cuba. 


Mntrt  cubi 

0,017193  Metro  cubo 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 

Misure  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario I Salma 


Ettolitri 

2,750888 


Ettolitro 


Misure  abusive  anteriori  al  1861. 


Tutti  i Comuii  del  Circondario 

Alcamo,  Calatafimi.  Castellammare  del 
Golfo,  Camporeali,  Gibellina 


Alcamo  

Poggioreale  . 


Salma  per  orò  

3,13864 1 

Ettolitro 

0,290845 

Salma  per  legami ......... 

4,(26333 

Id. 

0,242346 

Salma  per  sommaco 

5,501777 

!d. 

0,(81759 

Salma  per  legumi 

4,083350 

Id, 

0,244897 

La  Salma  legalo  si  divide  in  4 Bisaccia, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli  , 
il  Tomolo  in  4 Mondelli, 
il  Mondello  in  4 Carezzi, 
il  dirozzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli. 

Negli  usi  di  consuetudine  locale  la  Salma  si  considera  divisa  in  18  Tomoli. 

La  Salma  per  orzi  usata  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  è di  20  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  legumi  di  Alcamo  4 di  24  Tomoli  rasi. 

La  Salma  per  sommaco  di  Alcamo  è di  Tomoli  rasi  32. 

La  Salma  per  legumi  di  Poggioreale  è di  Tomoli  rasi  23  1 / 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LiyUDI 

Misure  secondo  la  legge  del  4809. 


Tirrn  i Comuni  del  Circondario 


\ Barile 

f Quartate  io . 


Minti rr  Sa  rìao. 


Alcamo , Salapakcta  ...?. 


Bolle  per  mosto  . 
Botte  per  vino  . . 
Carico  per  mosto 
Barile  per  vino 


Litri 

34,386106 

Ettolitro 

0,859653 

. 

Litro 

Ettolitri 

5,983482 

Ettolitro 

4,426333 

Id. 

1,496636 

Id. 

0,343884 

.d. 

trinai  cubi 

58,163026 


0,363549 


2,908151 

QnnHtuxi 

1.163204 


lotti 

0,466895 

0,242346 

Carichi 

0,834477 

Anali 

2 908454 


Digitlzed  by  Google 


Provincia  di  TRAPANI. 


Cirfwliri»  iK  UUW. 


9BI 


Cabeoeeal* . Girelli*»,  Castellammare  del 
Golfo.  Poggioreale Bollo  por  vino  . 

Balte  por  mosto 

Calatali»! 

Bolle  per  vino  . 

Camtorkao: Botte  per  mosto 

Castellammare  dei.  Golfo Botte  per  mosto 

Girelli:**  Bone  per  moslo 

PoGGtOREALE Bolle  per  mosto 

Botte  per  mosto 

Viri * 

Botte  per  vino  . . 


EHelilri 

4,1*6333 

6,877**< 

6.1379(6 

5,716690 


6,163710 
6,  *901 41 
4,717606 


Mi»un?  di  olio. 

Sai. aurata,  Vita,  Alcamo,  Campo... ale , i ,,  e ln  . 

Castella  e ma  »«  del  Golfo,  Gallina,  * R«to‘ì  «.  P"  8 

PoccioREALE i ch.logr.  7.93* 

I Citiso  di  Rotoli  10  ed  Once 
UuT4,,“ i *1,  pari  a cbiìogr.  8,490 


Ulti 

8,5965*7 

Litro 

9,198*83 

Id 

Bolli 

0,342346 
0,4  46408 
0,493877 
0,474926 


0,473404 

0,462240 

0,458979 


Ctflri 

0,446326 


0,108746 


Il  Barile  ledalo  ai  divido  in  2 Quartate, 
la  Quartara  in  20  Quartucci, 
il  Quartuccio  in  2 Caraffe, 
la  Caraffa  in  2 Bicchieri. 

8 Barili  fanno  la  Salma. 

Quattro  Salmo  fanno  la  Rollo. 

La  Botto  por  mosto  di  Alcamo  e Salaparata  si  divide  in  5 Carichi, 
il  Citrico  per  mosto  in  8 Quartaro, 
la  Quartara  por  mosto  è ai  Quartucci  legali  17 

La  Botte  per  vino  di  Alcamo  cho  è la  stessa  usata  net  Comuni  dì  Camporeale,  GibcIUna,  Castellammare  del  Golfo  e Poggio- 
reale , si  divide  in  12  Barili, 
i!  Barile  per  vino  ò di  4Q  Quartucci  legali. 

La  Botte  per  mosto  di  Calaiafun:  e la  Botto  per  vino  si  dividono  in  5 Carichi, 
il  Carico  da  moslo 'sì  divide  In  8 Quartare, 
il  Carico  per  vino  in  1 1 Quartare, 
la  Quartara  per  mosto  è ai  20  Quartucci  legali, 
la  Quartara  per  vino  di  lo  Quartucci  legali. 

La  Botte  da  mosto  di  Camporeale  è di  Barili  16  o Quartucci  25. 
il  Barile  per  mosto  di  -10  Quartucci.  Il  Quartuccio  ò il  legale. 

l.a  Botte  per  mosto  di  Castellammare  del  Golfo  si  divide  in  5 Carichi, 
il  Carico  in  8’ Quartare. 
la  Quartara  è di  t7  Quartucci  legali. 

(.a  Botte  per  mosto  ili  Qibelltna  si  divide  in  0 Carichi, 
il  Canco  per  mosto  è di  Barili  2 e Quartucci  32. 
il  Barile  per  mosto  è di  40  Quartucci.  Il  QuarUiccio  è il  legale. 

La  Botte  per  nvodto  di  Poniorsus  si  divide  in  6 Carichi, 
il  Carico  per  mosto  A ai  Quartucci  legali  119  */■- 

La  Botte  per  mosto  di  Vita,  eia  Botte  per  a ino  si  dividono  in  5 Carichi, 
il  Carico  por  mosto  si  divide  in  8 Quartare, 
il  Carico  per  vino  in  6 Quartare, 

la  Quartara,  tanto  da  vino  che  da  mosto,  si  divide  in  2 Lancelle, 
la  Cancella  in  10  Quartucci, 

il  Quartuccio  è di  Onco  30,  poso  d'acqua  corrispondo» te  a Litri  0,786268. 


Pesi  secondo  la  legge  del  1809. 


Tutti  i Comuni  pel  Circondario  . . 


\ Rotolo 
t Libbra. 


CkUqraimni 

• 

0,7934*0 

Chilogramma  1 

0,317368 

1.1  | 

Rotoli 

1,260367 

Lil  l.rr 

3,150916 
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Provincia  di  TRAPANI.  Circaadario  di  ALCA90. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METklU.nr  j 

COMUNI 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

io 

MtU'ltK  HI.TRUUr 

DENOMINAZIONE 

VAIARE 

la 

MUUkE  LOCAI  ! [ 

Tutti  i Comuni  del  Circondario  . . . . . j 

Pesi  locali  alla  troni. 

Rotolo 

LtiiloRnniaiii 

0,793120 

Chilogramma 

Itateli 

1,260367 

Oncia  alla  grossa 

Clamali 

6M  18333 

G ramina 

Orate 

0.015124 

j Tutti  i Cimisi  dei.  Circondario 

Peti  dr*ll  Ornici. 

Trappeso  

' 0,881578 

Gramola 

Tnppco 

1,134330  ■ 

Il  Rotolo  legale  si  divide  in  30  Onco  alla  .sottile. 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once  alla  sottile, 
l'Oncia  in  * Quarte, 
la  Quarta  in  2 Dramme, 

In  Dramma  in  3 Scrupoli, 

10  Scrupolo  in  20  Cocci, 

11  r.occio  in  8 Ottavi.  # 

Cento  Rotoli  fanno  il  Cantaro.* 

Nella  consuetudine  locale  il  Rotolo  si  dhiJe  in  12  Once  alta  grossa, 
j La  Libbra  mercantilo  si  usa  egualmente  dai  farmacisti  e dagli  urulici. 

Gli  orefici  dividono  la  Libbra  in  12  Once, 

| l’Oncia  in  30  Trappesi, 

il  Trappolo  in  16  Gocci  o Denari. 

Digitized  by  Google 


CIRCONDARIO  DI  MAZZARA  DEL  VALLO 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 

Misure  secondo  la  legge  del  <809. 


I Titti  i Comuni  del  Circondario.. 


| Palmo . 
) Canna . 


Moiri 

0,258098 


Il  Palmo  sì  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  iu  12  Punti. 

Otto  Palmi  fanno  la  Canna, 

(6  Canne  fanno  la  Corda. 

<5  Corde  fanno  il  Miglio. 


Tini  i Comuni  del  Circondario 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

Misure  seconde  la  legge  del  <809. 


Camporella  di  Mazzara.  Castrlvetìuno  . . 


Palmo  quadrato 

Metri  quadrati 

_ 0,06664  4 

Metro  quadr. 

Salma  » 

<",746259 

E tiara 

1 

Misure  abusive  anteriori  al  <861 
k Salma 

Ettue 

3,349358 

Kltar» 

1 Tomolo 

0,209335 

Id. 

! Salma 

4,486698 

ld. 

1 Tomolo 

0,264669 

Id 

Il  Palmo  quadrato  È di  IU  Urne  quadrate, 
l'Oncia  quadrata  di  IU  Linee  quadrate. 

64  Palmi  quadrati  fanno  la  Canna  quadrata. 

256  Canne  quadrate  fanno  la  Corda  quadrata. 

518100  Canno  quadrate  fanno  il  Miglio  quadrato. 

La  Salma  legale  si  divide  in  4 Bisaccie, 
la  Bisaccia  in  4 Tomoli , 
il  Tomolo  in  4 Mondelli , 
il  Mondello  in  4 Ca rozzi , 
il  Carezzo  in  4 Quarti, 
il  Quarto  in  4 Quartigli, 

il  Quartiglio  o Canna  quadrata  in  64  Palmi  quadrati. 

I.a  Salma  abusiva  sì  divide  in  16  Tomoli- 

li  Tomolo  usato  in  tutti  i Comuni  del  Circondario  6 di  500  Canne  quadrate  abolite  di  Palermo. 
| Il  Tomolo  di  Cam  pube  Ilo  ha  per  lato  la  Corda  di  Canne  25  abolite  ili  Palermo. 


Tutti  i Comuni  del  Circondario  . 


Il  Paimo  rubo  è di  1728  Once  cube. 
16  Palmi  cubi  fanno  la  Salina. 

512  Palmi  cubi  fanno  la  Cunua  cuba. 


MISURE  DI  VOLUME 

Misure  secondo  la  legge  del  <8U". 


l’almo  cubo 


Metri  dilrt 

0,017(93  Metro  cubo 
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PROVINCIA  DI  TREVISO 

- 


C 0 M l!  N I 


MISURE  LOCALI 


1JENOM1N  AZIONE 


MISURE  IIETIHCIIK 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tetti  i Comuni  dei. la  I’eotincia,  meno 
seguenti  per  le  indicate  specialità 
misura 


«1 


GtuaiNK 

l’oRTOBorroLa,  Cìmaisi,  Mansuè.  Medusa 

roiiTOBOrroLÉ,  Vittorio, Gaiarinb,  Massuì,  j Bfaccio  da  scU 
Conegliano  : \ 


Braccio  da  panno. . 
Braccio  da  gela .... 
Piede  da  fabbrica . . 
Piede  agrimensorio  . 
Braccio  da  panno  . . 
Braccio  da  gela 
Braccio  da  panno  . . 


PEVOMIK  AZIONE 

MIAO  AI  LOCAVI 

11.1,1 

0,676)89 

Metro 

Braccia 

1,478876 

0,634014 

Id. 

1,577  2 53 

0,347735 

Id. 

ri.* 

2,875754 

0,408105 

Id. 

2,450347 

0,695470 

Id. 

Boni, 

1,437877 

0,655188 

Id. 

1,526281 

0,678599 

Id. 

1,473623 

0,636252 

Id. 

1,571703 

Il  Braccio  mercantile  ai  divide  in  12  Once,  oppure  in  4 Quarte,  od  anche  in  Metà,  Terai,  Quarti,  Ottavi. 

11  Piede  fabbrile  ed  agrimensorio  ai  divide  in  12  Once, 
rOneia  in  12  Linee. 

Per  le  alterazioni  avvenute  nel  tempo,  più  o meno  avvertitamente,  nei  campioni  del  Braccio  trevigiano  dii  lana  si  trovò 
che  ni  presente  il  campione  usato  per  Treviso  e Montebelluna  dal  già  Verificatore  di  Treviso  era  egnalo  a metri  U.6747; 
o che  il  campione  usato  in  Gonegliano  era  eguale  a Metri  0,6742. 

.Nel  Comune  di  Mona  si  usa\a  pure  il  Braccio  da  seta  di  Venezia  eguale  a Metri  0,638721. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 


Tutti  i Comuni  della  Proylncia,  meno  i ( 

seguenti  I 

Cose* ii  uno,  Santa  Lucia,  M areno  di  Piave, 
Vazzola  . Kefrontolo,  Susegana,  San 
Pietro  di  Filetto,  S.  Vendrmiano  , 
Civetta  [borgata  di  Codognì)  


Campo 


Campo 


Ar* 

52, 046900 


54,413783 


Ettari! 


lil. 


C**nj>4 

4,921344 


4,837770 


Il  Campo  di  Treviso  si  divide  in  125u  Tavole, 
la  Tavola  in  2ò  Piedi  agrimensori!  quadrati 
Il  Campo  di  Conegliano  si  divide  in  1250  Tavole, 
la  Tavola  in  36  Piedi  agrimensorii  quadrati. 

Nei  Comuni  dì  Gaiarine  e Medimi  si  usa  pure  la  misura  agraria  di  Vatvasono. 

MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  della  Provincia. 


Il  Piede  rubo  è di  1728  Olire  cube. 
125  Piedi  cubi  fanno  il  Passo  cubo. 


Piede  cubo 
Piede  cubo . 


Metri  cubi 

0,067373 

0,047048 


Metro  cubo 
(il. 


Pu  tii  cubi 

14,842741 

23,782383 
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Proiiuda  di  TREVISO. 


.MISURE  1)1  CAPACITÀ  PER  GLI  MUDI 


Distretti  di  Treviso,  Asolo,  Castelfranco 
Veneto,  Montebellusa,  Vai.dobbiadsne,  j 
Comuni  di  Oderzo,  Puri  di  Sotico,  ( 
Ormelle,  Cuiadoliio,  Fontanelle.  Pia- 
vox,  Ponte  di  Piave,  Salcaueda,  S.  Polo  \ 
ui  Piave  ) 

Distretto  di  Coneguano  (meno  i Comuni  i 
di  Pieve  di  Suligo,  Gaiarine,  S.  Fio»)  ( 
c Comuni  di  Medl'Xa,  Motta,  Cessalto,  i 
ClIURAItO,  IÌOHGO I 


Succo  o Staio 


Sacco  o Staio 


Distretto  di  Asolo Sacco 

tì  AURINE,  Codouné Staio 


Distretto  di  Vittorio,  Comuni  di  Gaia- 
rine,  Porti  *bi  rroLÈ,  S.  Fio*,  Marsh, 
Codognè,  Fontanelle  


Sacco  o Staio 


Olulllu 

0,868 1 20 


0,935077 

0,878557 

1,016577 

0,976635 


$ireki 

f, 15191 1 


1.138230 

Stai» 

0,983693 

Saci  Iti 

1,023924 


Il  Sacco  di  Treviso  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Quartieri , 
il  Quartiere  in  1 Minelle. 

Il  Sacco  di  Conegliano  si  divido  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Quartieri. 

Il  Sacco  di  Asolo  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  12  Minelle. 

Lo  Staio  di  Gaiarine  si  divido  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Quartieri. 

Il  Sacco  di  Vittorio  si  divide  in  8 Calvie, 
la  Calvia  in  8 Minelle. 


MISURE  III  CAPACITÀ  PEI  1.11)1 IDI 


Distretti  di  Treviso,  CaaTeu'raxco  Veneto,  j 
! Montebki.ii  'a,  Valdobbiadene,  Comuni 

ili  Pieve  di  Suligo,  Oderzo.  Cim  a Domo,  i Gonzo  di  cillà  . 
Fontanelle,  Orjielle,  Piavon,  Ponte  di  l 
Piave,  Salgabeda,  S.  Polo  di  Piave  . . ) 


(Ululilo 

0,779809 


| Distretto  di  Asolo Mastello  0,733752 

j Distretto  di  Cuxeglia.no  (meno  i Comuni  di 

Codognè,  Gaiarine,  Godega,  Orbaco,  Mustellello 0.S03879 

Pieve  di  Solici)  . . . 

Gaiarine,  Codogne Conzo 0,841193 

Godega,  Ois.vuo Orna 2,121675 

, Distretto  di  Vittorio,  Comuni  di  Pieve  / c ..  „ 

| di  Soligo,  Fontanelle ' Secch,° °-' 44870 

PoRTORirroLÉ , .Masso*,  Gaiarine Conzo 0,825621 

Motta,  Gorgo,  Cessalto,  Cuiarano Conzo 0,876226 

Medina  Conzo 0.772645 

! Cavipaimolino Conzo. 1,179460 


1,282380 


1.302855 

2,403788 

ClHltì 

1,188787 

Orti» 

0,471320 

SccrLi 

6,999370 

Conti 

1,21121» 


1,294255 

0,847845 
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II  Gonzo  di  Città  o Mastello  di  Treviso  si  divide  in  48  Boccali, 

il  Boccale  in  2 Boccia.  OUo  Boccali  fanno  una  Secchia.  Dieci  Gonzi  fanno  una  Dotte. 

In  Montehelluna  ed  altri  Comuni  il  Mastello  di  Treviso  si  divide  invece  in  6 Secchie, 
la  Secchia  m 6 Boccali  ^ 

il  Boccale  in  2 Boccio,  io  qual  caso  il  Mastello  è di  72  Boccie  invece  di  96,  come  si  usa  in  Treviso. 

In  Treviso  si  usa  pure  il  Gonzo  di  Campagna  che  corrisponde  a 96  Boccali,  diviso  in  6 Secchie  di  6 Boccali  ciascuna. 

H Mastello  di  Asolo  si  divido  in  72  Boccie. 
fi)  Mastelli  fanno  una  Botte. 

Il  Mastelletto  di  Conciliano  si  divide  in  18  Boccali. 

Il  Gonzo  di  Gaiarine  si  divide  in  6U  Boccali. 

L’Urna  di  Godega  si  divide  in  160  Boccali. 

Il  Secchio  di  Vittorio  si  divide  in  12  Inghiaiare. 

» ?««>*  0 ty?rBat0  4*  Serravalle,  Cappella,  Cordignano,  Cison  di  Valmariuo.  Sarmedo,  Follina.  Frcgoua.  Rovine-Lago 
del  Distretto  iti  Vittorio  si  usa  una  Botto  di  60  Secchi. 

Il  Gonzo  di  PortobulTolè  si  divido  in  63  Boccali. 

11  Gonzo  di  Motte  si  divide  in  72  Boccali, 
il  Boccale  in  2 Mozze. 

Il  Gonzo  di  Medito»  si  divide  in  60  Boccali. 

Il  Gonzo  di  Campomolino  si  divido  in  90  Boccali,  fi  però  andato  in  disuso,  essendosi  adottata  la  misura  di  Gaiarine  al  cui 
Gomune  appartiene  la  Borgate  Campomolino. 


Tutti  i Comuni  della  Provincia I Libbra 

Tutti  i Comuni  deli.a  Provincia,  meno  i j . , 


Portobi'Ffoi  fc,  Oderzo,  Campomolino,  Ga- 


Vesito,  Pieve  di  Soligo 


Libbra  grassa 

CkiiloR  ramini 

0,516749 

Chilogramroa 

Libbra  sonilo 

0.338883 

Id. 

| Libbra  sonile 

0.301230 

Id. 

I.a  Libbra  grossa  come  la  Libbra  sottile  si  divide  in  12  Once. 

Lento  Libbre  mimo  un  Centinaio. 

I farmacisti  usano  la  Libbra  medica  viennese  eguale  a Grammi  420,00$,  od  anche  la  Libbra  sottile  Hi  Venezie. 

GJi  orefici  usano  il  Marco  veneto  di  Grammi  238,499. 

In  genere  però  si  usavano  del  pari  la  Libbra  sonila  di  Padova  o quella  di  Venezia  in  tutti  i Comuni  della  Provincia. 
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PROVINCIA  DI  UDINE 


COMUNI 


lUSl'IlB  LOCALI 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 

VALORE 

la 

■Ml'AE  MCTaiCNE 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

U 

■ IELLE  LOCALI 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  da  panno 

Metri 

0, CHOllSI 

Metro 

B>«  la 

1,468170 

Braccio  Ha  seia  

0,636252 

Id. 

1,571705 

Diodo  ila  fabbrica  o da  terra 

0.310190 

Id. 

IVdl 

2,9.36941 

Braccio  Ha  |ianno 

0.683396 

Id 

Scaccia 

1,463284 

Braccio  Ha  seia  

0,638721 

Id 

1,565628 

Braccio  ila  panno 

0,6,80981 

Id 

1,468170 

Braccio  da  sola 

0,636252 

Id. 

1,571705 

Etr.U 

2,875754 

Piede  da  lerra  e Ha  fabbrica 

0,347735 

Id. 

Braccio  da  panno 

0,680981 

Id. 

■rm’ria 

1 ,40  - 470 

Braccio  da  seia 

0,636252 

Id. 

1,571705 

Piede  da  fabbrica 

0,340490 

Id. 

Piedi 

2,93694 1 

Piede  agrimensori»  

0,353760 

Id. 

2,826776 

Braccio  da  panno 

0,695470 

Id. 

■race  ta 

1,437877 

Braccio  da  tela 

0,765361 

Id. 

4,306573 

Braccio  da  seia 

0,636252 

Id. 

4,571705 

Piede  Ha  fabbrica  e Ha  lerra 

0,347735 

Id. 

Piedi 

2,875754 

Braccio  da  panno 

0,695470 

Id. 

Br».  . .a 

1,437877 

Braccio  Ha  seia 

0,636252 

Id. 

1,571705 

Piede  da  lerra  e da  fabbrica 

0,347735 

Id. 

Piedi 

2.875754 

Braccio  da  panno 

0,695470 

Id. 

Braccia 

4,437877 

Braccio  da  seia  

0,636252 

Id. 

4,571705 

Piede  da  fabbrica 

0,340490 

Id. 

Piedi 

2,936941 

Piede  agrimensori!) 

0,347735 

Id. 

2,875754 

Braccio  da  panno 

0,678599 

Id. 

4,473623 

Braccio  da  scia  

0,631776 

Id. 

4,582840 

Piede  da  fahbrica  e da  terra 

0,343948 

Id 

Piedi 

2,907419 

Dislrclli  di  Udine  , Ampezzo  , Civ jdale  , 
Oonaoipo,  S.  Pimele  del  Friuli  (meno 
il  Comune  Hi  Dignano).(’iE»iona,I,  (tisana 
menu  il  Comune  Hi  I.atisana  , Maniaco 
(meno  il  Comune  ili  Ceto),  Moccio,  Calma 
Nuota,  f».  Pietro  ai.  Natisonk,  I’orde- 
none  (meno  i Comuni  Hi  Pordenone. 
A alano,  Azzano  Decimo,  Porci.»  e Peata), 
Trecento,  Tolmezzo.  Comuni  Hi  III  iioia, 
Caneva.  Cantei  ncoio  del  Fiicli,  An- 
DDIBS  llirgata  Hi  Vito  dAsio 

Connine  Hi  Digitino  . 


Dislrelli  Hi  SrtLmimco  (meno  il  Comune 
Hi  Castelm  oto  dei.  l'iui  i.t,  e la  borgala 
Hi  Anduics  Hi  Vito  d’Asio),  e S.  Vito 
al  Taoliamento  (meno  il  Comune  HI 
S.  Vito;.  Comuni  Hi  Alzano  Decimo  e 
Peata  ni  Pordenone  


Connine  Hi  La  tisana 


\ 


Comune  ili  Erto 


Comuni  ili  Pukdknonh , Azzano  Decimo, 
Bil OKI I \ . P CIA  . I';:  IU,  CllOMS  0 
Borgala  di  S.  Leonardo  del  Connine 


Comune  di  Aviano  mono  la  Borgala  di 
S.  Leonardo  


Digitized  by^oogle 


Protineia  di  UDINE. 


MISURE  LUCALI 


MISURE  ME'IRICUE 


COMUNI 


DENOMINAZIONE 


Comune  di  l'nuxKHi» 


Comune  di  S.  Vii»  ai.  i'oii.iAWLsro  . 


Comuni  di  S.  Vito  al  Taoliamento,  e Val- 

VASOSB 


Braccio  da  panno 

Braccio  da  seta 

Piede  da  fabbrica  e da  terra 

Braccio  da  panno 

Braccio  da  seta 

Piede  da  fabbrica 

Braccio  da  panno 

Braccio  da  «eia 

Piede  da  fabbrica  e da  lerra 


denominazione 


■must  MttAiat* 


M.lrl 

0,080081 

0,638741 

0,343958 

0,693470 

0,630454 

0,347735 

0,680981 

0,636254 

0,340490 


calore 

lo 

MI3UBK  LOCALI 


Briccn 

4,468470 

4,565628 

M 

2,907419 

Hiii  in 

1,437877 

1.574703 

Piedi 

2,875754 

Uri»  ia 

4,468470 

4.574703 

Pardi 

3,936941 


11  Braccio  mercantilo  da  panno  e da  seta,  come  il  PìciIr  da  fabbrica  e da  terra,  si  divide  in  li  Once. 

11  Braccio  mercantile  nelfuso  comune  si  divide  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Ottavo. 

L’Oncia  del  Piede  da  fahbrica  si  divido  in  12  Linee. 

Cinque  Piedi  fanno  un  Passo, 

Sei  Piedi  fanno  la  Pertica,  o Passo  grande. 

In  Gomena  la  Pertica  è di  sette  Piedi. 

In  Ariano  la  Pertica  è di  Piedi  6 '/*• 

Mille  Passi  di  Odino  fanno  il  Miglio  ordinario.  , ..  c 

Koi  Comuni  di  Brugnern,  Budoia  o Canova  si  usava  pure  il  Braccio  da  seta  di  bacile. 

In  Anduius,  Borgata  dei  Comune  di  Vito  d'Asio,  uaavasi  pure  il  Braccio  da  seta  di  '?ner.ia. 

In  qualche  Comune  era  pure  usata  talora  la  misura  mercantilo  Rllen  di  Vienna,  corrispondente  a metri  0,72. 

MISURE  IH  SUPERFICIE 


Zuoia  grande 

Afe 

52,170161 

Elitra 

ZiAole 

4,916805 

Zuoia  piccola  

35,058348 

Id. 

2,852388 

Distretti  di  Cdisf.  . Ampezzo  , Cividai.e  , ] 
Cooeoipo,  S.  Daniele  del  Friuli  (meno 
il  Cornane  di  Digiuno).  Gebona,  Lati-  ( 

Campo  

Campo 

35,0  ">8348 

LI. 

Caaipl 

2,852388 

sana  (meno  il  Comune  di  Latisana),  1 
Moggio,  Palma  Nuota,  S Piiteo  al  Na-  1 
tisone,  Taecesto 

Distretti  di  Maniaco  ( meno  il  Comune  di  1 
Reto’,  , Pordenone  (meno  i Comuni  di  , 
PORDENONE  ED  AvIANo),  S VlTO  al  TAGLIA- 
VI ento  (meno  i Comuni  di  Chions  c Val- 

52,170161 

LI 

1,916805 

casone},  Comuni  di  Budoia.  Caneta, 
Castelnioto  del  Friuli,  BorgaU  An* 
dcius  frazione  di  Vito  d'Asio  

Ellirf 

0,241839 

LI. 

Sei  tori 

4,434982 

Distretto  di  Spilihbergo  (meno  il  Comune  . 

Are 

LI 

Campi 

di  Castelnuoto  del  Friuli  e la  Bor- 

Campo 

36,566064 

2,734770 

gala  ANDiirs  frazione  di  Vito  d’Asio  . . 

Valtasone,  Chions,  Br ugnerà,  Pobdesone, 

36,566064 

Id. 

Erto,  Azzano  Decimo,  Prata  di  Por- 

Ì./34776 

denone,  Porcia 

31,619142 

Id. 

3,462644 

32,721125 

Id. 

3,056130 

37,844182 

Id. 

2,642414 

53,234989 

Id. 

4,878464 

1 
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MISURE  LOCALI 


HI  SIRE  METRICHE 


COMUNI 


I Avuno I Campo 


Are 

*9,91*339 


2,3302:54 


La  Zuoia  grande  di  Udine,  o Campo  friulano  grande  si  divide  in  1250  Tavolo  o Porliehe  quadrale. 

Il  Campo  friulano  piccolo,  o Zuoia  piccola  di  Udine  si  divido  in  81U  Tavole. 

Ai  Comuni  o Borgate  di  Anduius , Corporeo , Cattelnuovo.  Cividalc,  S.  Daniele,  ViduliseSan  Vito,  le  Tavole  dol  1809  attri- 
buiscono senza  distinzione  Toso  della  misura  agraria  di  Udine.  La  distinzione  fatta  qui  sopra  fra  quelli  che  usano  di  pre- 
ferenza la  Zuoia  grande  o la  piccola  6 portala  dalle  nozioni  somministrate  dalla  Prefettura  di  Udine. 

Il  Settore  di  l’amia  di  Tolmezzo  di  8UU  Passi  quadrati  Di  questa  misura  indicata  dalla  Prefettura  suddetta  non  è fatta 
menzione  nelle  Tavolo  del  1809.  le  quali  a Tolmezzo  attribuiscono  in  genere  lo  misure  agrarie  di  Udine. 

I Campi  di  Valvasone.  Lulisana  ed  Aviario  si  dividono  in  HlU  Tavole. 

La  misura  agraria  di  Valvasone,  secondo  le  Tavole  del  1809  era  usata  nei  Comuni  di  Porcia,  Azzano  Decimo  e Prata  di  Por- 
denone, ai  quali  ora  la  Prefettura  locale  di  Udine  attribuisce  le  misure  di  quella  città. 

II  Campo  di  Digiuno  si  divide  in  560  Tavole. 

Il  Campo  di  Gemona  si  divide  in  576  Tavole  secondo  i documenti  del  1809  ed  in  840  secondo  lo  nozioni  date  dalla  Prefettura. 

Il  Campo  di  Sarile  si  divide  in  1250  Tavole. 

MISURE  DI  VOLUME 


' Distretti  di  Udine,  Ampezzo,  Cividale,  ì 
CoDROiro,  S.  Daniele  del  Friuli  (meno 
il  Comune  di  (Donano},  Gemona,  Lati-  i 
sana.  Maniaco,  Moccio,  Palma  Nuova,  f 
S.  Pietro  degli  Scoiavi  , Pordenone  1 
j (meno  i Comuni  di  Pordenone,  Azzano  ? 
boemo,  Porcia.  Prata  e la  Borgata  1 
S.  Leonardo  »’ A viano)  Tarcento,  Tol-  j 
mezzo  , Comuni  di  Budoia  , Caneva  , ' 
I Castelnuovo,  Borgala  di  Anduius  . . . . , 

| Distrelli  di  S.  Vito  e Spilimrergo  (meno  I 
il  Comune  di  Castelnuovo  e la  Bor-  I 
gala  di  Anduius],  Comuni  di  Brugnkra.  ( 
Digiuno  . Erto  , Pordenone  , Azzano  / 
Decimo.  Porcia,  Peata  e Borgata  San  \ 
j Leonardo ' 

i Sacile,  Polcenigo I 


Piede  cubo. 


Mflri  <ul>k  ! P»#A*  cuti 

0,039474  Metro  cubo  25,332938 


Piede  cubo. 


0,042048  Id.  23,782383 


0,040689  Id.  24,576079 


Il  Piede  cubo  è di  1728  Once  cube. 
125  Piedi  cubi  fanno  il  Passo  cubo. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Distrelli  di  Udine  , Ampezzo  , Cividale 
(meno  il  Comune  di  Cividale),  Codroipo, 
$ Daniele  del  Friuli  (meno  i Comuni 
di  S.  Daniele  e Djgnano),  Gemona  (meno 
i Comuni  di  Gemona  e Venzone),  La- 
tisana  (meno  il  Comune  di  Latisana), 
Maniaco  (meno  i Comuni  di  Maniago 
ed  Erto),  Moggio  (meno  i Comuni  di 
Moggio  e Poxtebraì,  Palma  Nuova,  San 
Pietro  al  Natisonb,  Pordenone  (meno 
i Comuni  di  Pordenone.  Aviano,  Azzano, 
Porcia,  Prata),  Spilimrergo  (meno  i 
Comuni  di  Spilimrergo  e Castelnuovo, 
e le  frazioni  Anduius  e Cornino),  Tar- 
cento, Tolmezzo  (meno  il  Comune  di 
Tolmezzo),  S. Vito  al  Tagliamento  (meno 
i Comuni  di  S.  Vito,  Morsano,  Sesto 
al  Regrena,  Valvasone  e le  Borgate 
Prudolone  e Frattina),  Comuni  di 


. 

Elioliti* 

0,731591 

Ettolitro 

I 

SUb 

1,366883 


47* 
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ClVIDALE I Slaio . 

S.  Daniele  bel  Fru  i i . Gemo»»,  Fumose,  I 
Azzano  Decimo,  Morsano,  S.  Vito  ai  [ o.. 
Tagliavento,  Moggio,  Postirba  c Bor-  ( 
gate  di  Anduils  c Corsiso  ) 

Dignano,  Erto,  Maniaco,  Chions,  Sesto  I 
al  Keorena  , Borgate  di  Frattina  e j Staio . 
Fratta 1 


Ettolitri 

0,757350 


0,765813 


0,833174 

Vai.vasone.  Sinlimbergo,  Castelkiiovo  del  B1  . n 

•Friuli,  Borgate  di  Vidulis,  Cartaceo  . . 3U"° o.BStou/ 

Latisana Staio 0,813618 

Pordenone,  Aviasio Staio 0,971983 

Poscia , Brucherà,  Poixenigo  c Borgata  Slllin  , n(fi.n7 

S.  Leonardo ’ 

Sacilb,  Peata Staio  0,935077 

Tolmezzo Staio 0,792700 

Moggio Staio  0,799500 

Prodolone  [Borgata] Staio  0,768200 


Sacilb,  Peata Staio 

Tolmezzo Staio 

Moggio Staio 

Prodolone  [Borgata] Staio 


Sull! 

1,320394 


4,119185 

4,229033 

4,028825 

0,983693 

1,069430 

4,38,3700 

4,261830 

1,301744 


Lo  Staio  di  Udine  si  divide  in  2 Quarte, 
la  Quarta  in  3 Pesiti  ali, 
il  resinale  in  4 Quarti. 

Lo  Staio  di  Divìdale  si  divide  in  6 resinali, 
il  Posinate  in  12  Schiffì. 

Lo  Staio  di  S.  Daniele  si  divide  in  4 Quarte. 

la  Quarta  in  4 Quartieri.  Si  divide  anche  in  6 resinali. 

Lo  Staio  «li  D onano  (quello  di  Venezia!  si  divide  in  7 Staroli. 

Lo  Staio  di  Spilimbergo  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Quartieri  o Quartaroli. 

Lo  Staio  di  Latisana  si  divide  in  4 Staroli. 
lo  Staralo  in  1 Quarlirtili. 

Lo  Staio  di  Pordenone  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarti  in  4 Quartieri. 

Lo  Staio  di  Porcia  si  divide  in  4 Quarte^ 
la  Quarta  in  4 Quartieri  o Quartiroh. 

Lo  Staio  di  Sacile  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  4 Quartieri. 

Lo  Staio  di  Tolmezzo  si  divide  in  6 Pesinali. 

Lo  Staio  di  Moggio  si  divide  in  4 Mezzine. 

Lo  Staio  di  Prodolone  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarti  in  4 Quartieri. 

Nel  Comune  di  Gomotia  si  usa  puro  lo  Staio  eguale  a litri  87,1260  diviso  in  4 Mezzine,  oppure  in  6 resinali,  eguale  allo  , 
Staio  di  Gradisca. 

Nei  Comuni  di  Marnano  od  Erto  si  usa  pure  Io  Staio  di  Treviso  eguale  a Litri  8G,8I20.  I 

In  qualche  Comune  era  puro  usalo  talora  il  Metzen  di  Vienna  pari  a Litri  61,53. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PF.I  LIQUIDI 

Tutti  i Comuni  della  Provincia,  meno  i I Eu.111.1  I I cm» 


Gonzo  

EuéUirt 

0,793045 

Ellolilro 

Conti 

1,260962 

Gonzo  

0,693745 

li. 

4,437308 

Gonzo  0 Barilla  

0,643859 

M 

1, 553 135 

Orna 

4,030070 

ia. 

Oro* 

0,970807 

Orna 

1,604700 

hi. 

0,623169 
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Provincia  di  ItRTNE. 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


mhokinazione 


MUDAI  «riMICJIP 


MISURE  METRICHE 


DENOMINAZIONE 


Euro . 

PoBDENONE,  AvIàNO 

Poscia 

Bruuneea,  Piata,  Borgata  S Leonardo.  . 

Sigile,  Polcesico 

Spilindeego,  Distretto  di  Maniago  (meno 
i Comuni  di  Maniaco  cd  Ebto) 

Calitele  uovo  dei.  Panici 

S.  Vito  ac  Tagliamento 

Cnioss.  Fbatta  (Borgata),  Monsano 

CoBDOVADO 

VaCTASONE  

Becgbado,  Borgata  di  Vabmo 

Vidulis,  Borgata  di  D igeano 

Cabpacco,  Borgata  di  Dicnano 

S.  Tommaso,  Borgata  di  S.  Daniel  e 

Akdcius,  Borgata  di  S.  Vrro  d'Asio 


Conio. 
Conio . 
Como . 
Como  . 
Orna . . 

Orna . . 


Orna. . 
Orna . , 
Orna. . 
Orna. . 
Orna. . 
Corno . 
Orna. . 
Gonzo . 
Orna. . 
Orna . . 


Ettolitri 

1,61 1820 

0,772645 

0,887526 

0,8  4 H 93 

2,121675 

t, 504365 

1,350(50 
0,974043 
0,916042 
0,855002 
t ,323600 
(,019500 
1,432(00 
0,810220 
1,504300 
1,604365 


Ettolitro 

Id. 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

Id. 

ld. 

Id. 

ld. 

id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


0,6204(6 
1,294255 
4,426728 
1,188787 

Onte 

0.471326 
0,664732  * 

0,740658  [ 
1,026648  | 
1,091653  j 
1,169588 
0,75551  5 

Cobi! 

0.980873 

Ora» 

0,698275 

Coati 

4,234232 

Orno 

0,66476 1 
0,623299 


Cornilo,  Borgata  di  Fobgarla 

Sesto  al  Hegoena 

Prodolone,  Borgata  di  S.  Vito..-, 


Orna 

Orna 

Orna 


1,258775 

ld. 

0,794423 

0,867400 

ld. 

1,152874 

0,966500 

ld 

1,034661 

Il  Gonzo  di  Udine  si  divide  in  4 Secchie, 
la  Secchia  in  16  Boccali. 

.Nella  cittft  di  Udine  la  misura  poi  mosto  rapguaglia  Litri  83,95. 

Il  Gonzo  di  Ibridale,  o quelli  di  TolmeZzo.  Brugnern,  Pordenone  o Porcia  si  dividono  in  60  Boccali. 

Il  Gonzo  di  Pigliano  si  divido  in  56  Boccali.  In  questo  Comune  si  usa  un’Orna  di  48  degli  stessi  Boccali,  divisa  in  4 Secchie 
di  12  Boccali  ciascuna. 

L’Orna  di  Latitami  e quelle  di  Maniago  e Sosto  si  dividono  in  72  Boccali. 

Il  Gonzo  di  Krto  si  divide  in  90  Boccali,  od  anche  iti  96. 

L’Orna  di  Sanile  ri  divide  in  160  Boccali. 

L'Orna  di  Spilimbergo  e quelle  di  S.  Vito  o $.  Tommaso  si  dividono  in  8i  Boccali. 

L'Orna  di  Castelnuovo  si  divide  o in  96  Boccali  o in  216  Bozze. 

Le  Orno  di  Chiana,  Cordovado,  Val  vagone,  od  il  Gonzo  di  Carnncco  si  dividono  in  96  Boccali. 

Il  Gonzo  di  Belgrado  si  divide  in  81  Boccali,  come  quello  di  Udine. 

L'Orna  di  Vidulis  si  divide  in  168  Bozze. 

L'Orna  dWnduius,  sì  divide  in  192  Pozze. 

L'Orna  di  Cornino  si  divide  in  196  Bozze. 

In  Saia  Oanicle  il  Gonzo  di  Udine  si  divido  in  f 12  Bozze. 

L'Orna  di  Brodolone  si  divide  in  78  Boccali. 

In  Aviano  si  usavano  del  pari  la  misura  di  Udine  e quella  di  Pordonono. 

In  tutta  la  Provincia  si  usava  per  l’olio  un’Orna  eguale  a Litri  65, 3o  divìsa  in  1 Mire,  il  Miro  ò di  25  Libbre  grosso  di  Venezia, 
In  qualche  Comune  si  usava  anche  pel  vino  l’Emero  (Eimer)  di  Vienna,  pari  a Litri  56,57. 


PESI 


Tetti  i Comuni  deila  Provincia 

Distretti  di  Udine.  S.  Vito,  S.  Daniele, 
CoDitmro,  Latisana,  Palma,  Cividale, 
S,  PlBTnO.ToLMEZlo.CtEMONA,  Taeiiento, 

Comuni  iti  Anni,  Clauihto,  Spilim- 

| Libbra  sottile 

Chilogrammi 

Libbra 

0,301230 

Chilogrammi 

3,319726 

mitilo,  Foiwaria,  Pinzano,  S.  (ìiobgio,  , 
Seijuals,  S.  Vito  d’Asio.  Vivaio,  Azzanu,  | 
Zoppola.  Ampezzo.  Piieone,  Enemonzo, 
Rateo,  Sai  bis,  Soccuievk 

l, 

Libbra  grossa 

0,176999 

ld. 

2,096142 

. 
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Proiiueia  ili  CIMINE. 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHB  j 

COMUNI 

ontoso  s A7Joev 

VALORE 

io 

KfPHI  wr»*c*o 

DENOMIN  azione 

Dislrclli  di  Sacii.u , Moggio,  Comuni  di  Ca- 
st EUtuovo,  Mi: pino,  Travesio,  Maniaco, 
Tramonti  di  sopra,  àndreis,  Tramonti  J 

DI  SOTTO,  BaRCIS,  C A TASSO  , ClMOLAIS,  1 
Frisanco,  Claut,  Fanna  , Pordenone,  ( 
Erto  , Cordenons  , Basiamo  , Filtkb  , / 
Porci  a,  Fontanafrfjdda,  Prata,  Rote-  l 
redo,  Vali.enoncf.llo,  Atiano , Forni  ' 
di  sopra.  Forni  di  sotto,  Monterealr, 

S.  Quirino 



Libbra  grossa 

Ciiilugidtiimi 

0,516749 

Cliilogramma 

Lilibr# 

4,935177 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once. 

Cento  Libbre  fanno  un  Centinaio. 

I farmacisti  usano  la  Libbra  medica  viennese  eguale  a grammi  420,008,  ed  anche  la  Libbra  sottile  veneta , usato  pure  nel  r 
comune  commercio. 

Gli  oroftci  usano  il  Marco  di  Venezia  di  8 Once  eguale  a Grammi  238,499.  L'Oncia  del  Marco  si  divido  in  144  Carati,  il  Canto 
in  4 Grani. 

Era  pure  di  qualche  uso  il  Pfund  di  Vienna  eguale  a Grammi  560. 
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r r o v i a c;  i a 


DI  VENEZIA 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


lii:ftOMINA7.IO>C 


valore 

in 

BiaCRK  METRICat 


MISURE  METRICHE 


DENOMINA740t«E 


VALORE 

in 

>u«u  LOCHI 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Distretti  di  Venezia  c Chioccia,  Comune 
di  Mira 

Distretti  di  Chioccia  e Dolo  (meno  il  Co- 
mune di  Mira) .... 

Distretto  di  Mestre 


1 Braccio  da  lana 

o,c,s:i.796 

Metr» 

1,463281 

< Braccio  da  scia 

V, 638721 

ld. 

1,566628 

Pifil 

( Piede  da  fabbrica  e da  terra 

0.347735 

ld. 

2,875754 

Bracci» 

I Braccio  da  tana  

0,680981 

ld. 

4,468470 

| Braccio  da  seia • 

0,637514 

Id. 

4 ,566393 

Firdi 

f Piede  da  fabbrica 

0,357394 

ld. 

3,798031 

feraci» 

' Braccio  da  panno 

0,673091 

ld. 

4,48568* 

i Braccio  da  tela 

0,636252 

Id. 

4,574705 

rudi 

] Piede  da  fabbrica 

0,147735 

Id. 

2,875754 

'i  Piede  agrimcnsorio 

0,408105 

ld. 

2,150347 

Slacci» 

/ Braccio  da  lana 

0,676189 

Id. 

4,478876 

Braccio  da  sola 

0,634014 

ld. 

4,577253 

Braccio  da  panno 

0,680981 

Id. 

4,168470 

) Braccio  da  scia 

0,636239 

ld. 

1,374703 

FMI 

1 Piede  da  fabbrica  e da  lerra 

0,340190 

Id. 

2,936941 

f Piede  da  fabbrica 

0,317735 

ld. 

2,875754 

Braccia 

i Braccio  da  lana 

0,676189 

ld. 

4,478870 

| Braccio  da  seta 

0,634014 

ld. 

4 ,1477233 

Pi-di 

( Piede  da  fabbrica  

0,347735 

Id. 

2,875754 

| Piede  agrimcnsorio 

0,367394 

ld. 

2,798031 

j Piede  agrimcnsorio 

0,408105 

ld. 

2,450347 

j Piede 

0,347735 

ld. 

9,875754 

Distretto  di  Portocrlaro 

Distretti  di  Mirano  e S.  Dona  .... 

Comune  di  Mirano,  Punica,  Santa  Maria 
di  Sala.  Dislrcllo  «li  S.  Dona  

Comuni  di  Sài.zano,  Noai.k,  ScoRZfe  e Di- 
gtrcllo  di  S.  Dona 

Disi  rollo  di  Dolo 


Le  Braccia  mercantili  si  dividono  in  \ Quarte,  ed  anche  in  12  Once.  La  Quarta  si  divide  in  4 Ottavi. 

I Piedi  da  fabbrica  e da  terra  si  dividono  in  12  Once, 
l’Oncia  in  12  Linee. 

In  Venezia  5 Piedi  fanno  un  Passo,  e Piedi  4 Va  fanno  la  Pertica  piccola;  6 Piedi  fanno  la  Pertica  grande. 
In  ogni  luogo  5 Piedi  fanno  un  Passo. 

In  Portogruaro  la  Pertica  ò di  Piedi  5 
1000  Passi  fanno  il  Miglio  veneto. 

In  Chioggia  si  usava  anche  una  Pertica  piccola  di  soli  Piedi  4. 

La  Pertica  ordinaria  à di  6 Piedi. 


Digitized  by  Google 


ProTinrin  di  VENEZIA. 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

1 VALORE 

DENOMINI /IONE  in 

MiaL'uK  m:  tu  tetri 

MISURE  MEl'lìICIiK 


MISURE  1)1  SUPERFICIE 
i Migliaio  di  Passi  quadrali  . . 

Distretti  di  Vensiia  e (anni. cu  

r .Migliaio  di  Ghebbi 

Distretti  di  S.  Dos»,  Mestrc.  Mirano  . Cani|iu  

Dislrelti  ili  Chioccia , Doto.  Comuni  di  , 

Mirano,  Punica,  Santa  Maria  di  Su  a [ LwnP®  

Distretto  di  Portochi'ako I Campo  . 


Are 

30,299881 

Ettaro 

24.481,203 

Iti. 

52,0469'i0 

ili. 

38,6257*6 

Id. 

31,091268 

id. 

Il  Migliaio  di  Venezia  (•  ili  ICHJO  Passi  quadrati,  ed  il  Migliaio  a Uhebbi  di  1001)  Ohebbi,  ossia  Pertiche  piccole  quadrate. 
Il  C.;impo  di  Mestre  si  «livido  in  1 Tavolo,  e si  divido  anche  in  4 Quarte. 

Il  Campo  di  Dolo  c quello  di  Porlogruaro  si  dividono  in  810  Tavole, 

In  Venezia,  Murano  e Malamocco  si  usa  puro  il  Campo  padovano. 

In  Borano  n Troporti  si  usa  puro  il  Campo  trevigiano. 

Anche  in  Venezia  810  Tavole  o Passi  quadrati  fanno  un  Campi». 

In  Portogruaro  si  usava  puro  il  Campo  di  Treviso,  e la  Zuoia  piccola  di  Udine)  di  Are  35,068. 


MISn&K  l>l  VOMII  K 


Tini  i Comuni  della  Provincia 

Piede  cullo  

Mei  ri  cubi 

0,012048 

Metro  cubo 

Distretti  di  Chioccia,  Doi.o,  S.  Dona... 

Piede  cubo 

0,045650 

id. 

Distretti  di  Mirano,  Portogalaro,  Mestre 

Piede  cubo  

0,067373 

id. 

Il  Piede  cubo  è di  17^8  Once  cube. 
1?f*  Piedi  cubi  fanno  il  Passo  cubo. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GUI  ARIDI 


Dislrelti  di  Venezia,  Dolo,  Cmoggia,  Por-  j 
togruaro.  Comuni  di  Mira,  Mirano,  ! 
Punica,  Santa  Maria  di  Sala \ 


Dislrelti  di  Dolo  {meno  il  Comune  di  # 

Mira  • Ckioggu) ' Moggio  . 


riioiiiri 

0,833472 

Ettolitro 

0,868120 

Id. 

3,478016 

LI. 

Lo  Stiio  di  Venezia  si  divide  in  4 Quarto, 
la  Quarta  in  4 Qoarteroli. 

Quattro  Slain  fanno  un  Moggio  cho  si  divide  in  8 Mozzoni, 
il  Mezzono  in  8 Quarteròli. 

Il  Sacco  o Staio  di  Mestre  si  divide  in  4 Quarte, 
la  Quarta  in  •!  Quartieri. 

II  Moggio  di  Dolo  si  divide  in  12  Staia, 

lo  Staio  in  \ Quartieri.  Si  divide  anche  in  4 Sacchi. 

In  Mirano  lo  Staio  veneto  si  divido  anche  in  1?  Quartieri. 

In  Cavarzere  si  usa  anche  il  Sacco  di  Adria. 


MISURE  DI  CAPACITÀ  Pl-I  LIQUIDI 


Di  si  rollo  di  Venezia  Barila  . . , 

DUlrello  di  Venezia,  Comune  di  Mira  . . .Mastello  . 


Ettolitri 

0,043859 


Ettolitro 

Iti. 
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MISERE  IDEALI 

C.O  M l’  N 1 

VAMUlE 

HBVO.a  INAZIONE  1 in 

Eltellri 

Distretto  di  Mestre I Mastello 0,858(80 

Distretto  di  Dolo  (meno  il  Comune  di 

Mira),  Comuni  di  Mirino,  Pianuia,  Santa  * Mastello 0,7(275  ' 

Manu  di  Sala 

Distretti  di  Minino  e S.  Dona Mastello 0,779800 

Distretto  di  Cbiogcia Mastello  0,730000 

Distretto  di  Portogrcaro Mastello 0,916012 


0,779800 

0,730000 

0,9(6012 


Distretto  di  Dolo  (meno  il  Comune  di  i Libbra  sottile. 
Mini),  Comuni  di  Minino,  Coni,  Pu- 
nica, Santa  Miria  di  Sili \ Libbra  grossa 

Distretti  di  Mcsni,  Portogruiro,  c Si»  1 Libbra  sottile. 

I Libbra  grossa 

Tetti  i Cornisi  della  Provincia | Mareo 


0,338883 

0,486539 

0,338883 

0,5167(9 

0,238499 


viLoas 

In 

MMIJRC  LOCALI 


Mastelli 

I , I fi  l R i J 


1,40300$ 

1,282380 

1,309803 

1,091653 


Tea  Parila  di  Venezia  è di  8 Secchia  e si  divide  in  21  Rozzo 
Il  Mastello  di  Venezia  si  divido  in  7 Secchie 
la  Secchia  in  4 Bozze  o Boccali. 

8 Mastolli  fanno  un'Anfora. 

In  Mastelli  fanno  una  Botte. 

60  Botti  fanno  un  Burchio. 

Il  Mastello  di  Mostre  si  divide  in  92  Bozzo 
Il  Mastello  di  Dolo  si  divide  in  72  Bozze. 

Il  Mastello  di  Mirano  bì  divide  in  48  Boccali,  u si  denouiiiia  anche  ronzo. 
Il  Mastello  di  Chioggia  si  divide  in  48  Boreali. 

Nel  Comune  di  Cavarzere  si  usa  ancho  il  Mastello  di  Adria. 

In  Cona  si  usa  pino  la  misura  di  Padova. 

Il  Mastello  di  Portogruaro,  detto  anche  Orna,  si  divide  in  96  Bocci  li. 


ChiloRnMimJ 

Distretti  di  Venezia,  Portogri  aro,  S.  Dona.  t Libbra  sottile 0, .1012.10  Cliilognnnnia 

Lmor, già,  Comune  di  Mira I Libbra  grossa 0,476999  ld. 


tini. 

3.3197:6 

2,090111 

2.950868  I 
2,055335  I 

2.950868  ! 
1,935177  j 

Mirriti 

M 92883 


Le  Libbre  sottili  si  dividono  in  12  Once  alla  sottile.  Lo  Libbre  —ossa  si  dividono  in  12  Once  alla  grossa. 

Il  Mirco,  peso  deigli  orefici , si  divido  in  8 Once, 

Tonda  in  141  Carati, 
il  («arato  in  4 Grani. 

Noi  [introiti  di  Dii  » e Mestre,  e nei  ('ornimi  di  Mirano  o Ptamg.i  si  usa  anche  la  Libbra  sottile  di  Venezie. 

.Nei  Comuni  di  Aoalo,  Salzano,  c ScorzA  si  usano  la  Libbra  grossa  di  Treviso^  e la  Libbra  sottile  di  Venezia. 

Por  gli  usi  farmaceutici  si  adopera  la  Libbra  medica  viennese  eguale  a Grammi  420,008;  ed  anche  la  Libbra  cottile  i 
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PROVINCIA  DI  VERONA 


MISURE  LOCALI 

COMUNI 

l>K50*t  INAZIONE 

DF.NOMIN  AZIONE 

VALORE 

ta 

Hlli-’U  1 OC  4L4 

MISURE  DI  LUNGHEZZA 
Braccio  lungo 

Metri 

0,648991 

Metro 

Braccia 

1,340354  , 

Braccio  corto 

0,642449 

Id. 

1,556543  | 

Tutti  i Comuni  della  Provincia 

Piede  da  fabbrica  e da  terra 

0,342915 

Id. 

Fieli 

2,916177 

Piede  ccn.uario  

0,340333 

Id. 

2,938296 

Le  Braccia  mercantili  ed  il  Piede  da  fabbrica  si  dividono  in  12  Once. 
I/Oncia  del  piede  si  divido  in  12  Lineo. 

Cintiue  Piedi  tanno  un  Passo. 

Sei  Piedi  fanno  una  Pertica. 

Mille  Passi  veneti  fanno  il  Miglio  veneto. 

Il  Braccio  mercantile  si  divide  anche  in  Meli,  Terzi,  Quarti. 


MISURE  DI  SUPERFICIE 

30,479466 

30,032410 

Kllara 

Campi 

3,280897 

3,330845 

j Tutti  i Comuni  della  Provincia  . . 

Id. 

r 

Il  Lampo  si  divide  in  720  Tavole,  oppure  in  24  Vaneze. 

MISURE  DI  VOLUME 

Medi  cubi 

0,040324 

Metro  cubo 

Pardi  . ubi 

14,799417 

Il  Piede  cubo  si  divide  in  12  Once, 
l'Oncia  in  12  Linee, 
la  Linea  in  12  \torai. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  GLI 

ARIDI 

Ellalilri 

1,146533 

Ettolitro 

Sarchi 

0,872191 

11  Sacco  si  divido  in  3 Minali, 
il  Minale  in  4 Quarte. 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 

Ettolitri 

0,705144 

Ettolitro 

■reciti 

1,418216 

11  Brento  di  Verona  si  divide  in  72  Inahistare. 
Il  Brento  da  olio  corrisponde  a Litri  68,68. 
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CtiilogsaiMiai  I Uhbi 

0,499931  Chilogrammi!  ; 2,000278 


0,333287  Id.  3,000417  j 


La  Libbra  ai  divido  in  12  Once. 

25  Libbra  sottili  fanno  nn  Pano. 

1 farmacisti  usano  la  Libbra  medica  viennese  di  grammi  420,008,  ad  ancba  la  Libbra  soltila  veneta  ti  grammi  301,230, 
i gioiellieri  usano  il  Marco  di  grammi  238,499  diviso  in  8 Once,  l'Oncia  in  141  Carati,  il  Carato  in  4 Urani. 


Turn  i Goiror  della  Provincia  , 


Libbra  grossa. 
Libbra  Bollile. 
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PROVINCIA  DI  VICENZA 

— «'  II» 


COMUNI 


MISURE  LOCALI 


riOCOMIWIO'E 


MISIIRE  METRICHE 


IlEMlUIVl/JOSE 


Hiaom,  Loctu 


MISURE  DI  LUNGHEZZA 


Tutti  i Comuni  uklu  l'aovivitu  meno  1 Braccio  da  panno 
Rissano I Braccio  ila  scia 


Tutti  i Comuni  dei.l\  Provincia 


Piede  da  fabbrica  i 
Bramo  da  lana. . 

Bis-ano i Piede  da  Fabbrica 

I Braccio  da  seia  . 


da  lerra 


almi 

0,690305 
0,63751  A 
0,357394 
0,663396 
0,347735 
0,638791 


Metro 

Id, 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


Itraccu 

1,448634 

I ,5u8593 
rum 

7,798031 

PricrU 

1,463281 

P|*4I 

2,875734 

Diaccia 

1,565698 


Le  braccia  mercantiti  od  i Piedi  do  Fabbrica  od  agrimensore  si  dividono  in  12  Once. 

Nel  Distretto  di  Bissano  si  usano  le  misuro  mercantili  di  Venezia,  ed  il  Piede  di  Padova  come  base  delle  misure  agrarie, 
od  il  Piede  veneto  come  misura  Fabbrile  od  architettonica. 


MISURE  DI  SUPEitEICIE 


Tutti  i Comuni  della  Provincia 

Banano... . 


Campo 

A te 

38,695796 

Ettaro 

Campo 

41,384707 

Id. 

Compì 

2,3889*8 

2,416352 


Il  Campo  di  Vicenza,  quello  dì  Padova,  ni  divide  in  810  Tavole. 
Il  Campo  di  Rossano  si  divide  in  9U0  Tavole. 


MISURE  DI  VOLUME 


Tutti  i Comuni  delia  Provincia 


\ Piede  cubo, 
i Piede  cubo. 


Il  Piede  cubo  ò di  1728  Once  cube. 
125  Piedi  cubi  fanno  il  Passo  cubo. 


MISURE  III  CAPACITÀ  PER  GLI  ARIDI 


Tutti  i Comuni  della  Provincia 
Bassano 


Sacco  . 
Sacco. . 


Mrlii  ctiDI 
0,0*2018 

Metro  cubo 

Pied*  rtiLÌ 

23,789383 

0,045650 

Id. 

91,905728 

ARIDI 

Eli  .lori 

1,081797 

Ettolitro 

Sarchi 

0,924*48 

1,1*5497 

Id. 

0,896518 

11  Sacco  di  Vicenza  si  divido  in  4 Slaìa, 
lo  Staio  in  16  Quartaroli. 

11  Sacco  di  Russano  si  divido  in  4 Staia, 
lo  Staio  in  4 Quarte. 

In  Lonigo  si  usa  pel  riso  il  Sacco  di  Verona  di  Ettolitri  1,146535. 
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Pioiinria  ili  VICENZA 


UO.VI  UNI 


MISURE  LOCALI 

MISURE  METRICHE 

j valore 

VALORE 

DCNOMINaZJONE  in 

DENOMINAZIONE 

la 

1 Misuiii  mciuii.hs 

MI9USX  LOCALI 

1 

r 

MISURE  DI  CAPACITÀ  PEI  LIQUIDI 


Multili 

Ettolitro  ' 0 878040 
ld.  1,38091 2 

U Mantello  di  Vicenza  si  divide  in  120  Bozze. 

Il  Mastello  di  Baasano  ni  divide  in  64  Bozze. 

PESI 


Tutti  i Couuki  della  Provincia 
Bassa.no 


Mastello  . 
Mastello  . 


titolili  i 

1,438900 
0,721159  ! 


Tutti  t Comuni  della  Provincia 


Cli  ilo  grammi 

Lìl»kr* 

Libbra  grossa 

0,480539 

Chilogramma 

i, 055335 

Libbra  solido. 

0,338883 

lil. 

2,950868 

La  Libbra  si  divide  in  12  Once. 

Cento  Libbre  fanno  un  Centinaio. 

Gli  orefici  usano  il  Marco  di  8 Once  eguale  a grammi  238,499.  L’Oncia  del  Marco  ai  divide  in  144  Carati, 
il  Carato  in  4 Grani. 

I (armaci sii  usano  la  Libbra  medica  viennese  di  Grammi  420, (J08  ed  anche  la  Libbra  veneta  sottile  di  Grammi  3oi,230. 
Pel  fieno  si  usa  la  Libbra  di  Brescia  di  Grammi  320/1123. 
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TAVOLA  DI  RAGGUAGLIO 

DSI 

PESI  FARMACEUTICI 

GIÀ  IN  USO  NELLE  VARIE  PROVINCIE  ITALIANE 

COL  PESO  METRICO  DECIMALE 


ROMA 

STAMPERIA  REALE 
1877 


18 
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La  Tavola  di  Ragguaglio  dei  Pesi  farmaceutici  già  usati  nelle  varie 
Provincie  costituenti  in  oggi  il  Regno  d’Italia,  comprende  ventinove  Libbre 
diverse,  le  quali  presentano  tutte  presso  a poco  le  stesse  suddivisioni. 

Le  Libbre  si  dividono  tutte  in  12  Once,  le  Once  in  8 Dramme,  ad 
eccezione  dell’Oncia  della  Libbra  napolitana  che  è divisa  in  1 0 Dramme. 

La  Dramma  di  ogni  Libbra  si  divide  in  3 Scrupoli  e lo  Scrupolo  o 
Denaro  si  divide  in  20  Grani  per  le  Libbre  di  Milano  (a  peso  legale), 
Mantova,  Napoli,  Palermo,  Venezia  e Torino,  ritenendo  che  identica  alla 
Libbra  torinese  è quella  di  Cagliari,  e in  24  Grani  per  tutte  le  altre, 
l.a  labbra,  peso  abusivo,  di  Bergamo  si  divideva  comunemente  in  42  Once, 
l'Oncia  in  24  Denari,  il  Denaro  in  24  Grani. 

Il  Ragguaglio  della  Libbra  romana,  già  adoperata  per  gli  usi  farma- 
ceutici in  diverse  Provincie  delle  Romagne,  delle  Marche  e dell’Umbria, 
è desunto  dalle  Tavole  di  Ragguaglio  delle  diverse  Misure  locali  di 
Capacità  e di  Peso  dei  singoli  territori  dello  Stato  Pontificio  pubblicate 
dal  Dicastero  del  Censo  neWanno  4 853.  Dalle  Tavole  medesime  sono 
tolti  i Ragguagli  delle  Libbre  medicinali  di  Ferrara,  Cesena  ed  Urbino. 
Pel  Circondario  di  Urbino  occorre  notare  che  con  Notificazione  del  Delegato 
Monsignor  Badìa,  in  dula  24  settembre  4854,  fu  prescritto  l’uso  della 
Libbra  romana. 

Il  Ragguaglio  della  Libbra  medica  di  Bologna  era  indicato  nelle  Tavole 
precedentemente  pubblicate  in  Grammi  325,6655.  Nella  Tavola  presente 
però  si  è ammesso  il  Ragguaglio  ripetutamente  indicato  dalle  Ammini- 
strazioni locali  di  quella  Provincia  e di  quella  di  Ravenna,  nella  quale 
Ulcerasi  anche  uso  in  qualche  parte  della  Libbra  medica  bolognese,  oltre 
della  Libbra  romana  che  era  d’uso  pressoché  generale  in  tutto  lo  Stato 
già  Pontificio. 

Le  Tavole  di  Ragguaglio  fra  le  nuove  ed  antiche  Misure  e fra  i 
nuovi  ed  antichi  Pesi  della  Repubblica  Italiana  pubblicate  per  ordine 
del  Governo  nel  4 803  in  Milano,  sono  il  documento  da  cui  si  tolsero  i 
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Ragguagli  delle  Libbre  locali,  usate  abusivamente  dai  farmacisti  e recate 
sotto  la  indicazione  di  Bergamo,  Brescia,  Breno,  Como,  Crema,  Cremona, 
Milano  e Lodi. 

Il  Peso  farmaceutico  legalmente  in  uso  nel  già  Regno  Lombardo-Veneto 
era  la  Libbra  medicinale  di  Vienna , il  cui  Ragguaglio  si  toglie  dalle  Tavole 
di  Ragguaglio  fra  i Pesi  metrici  ed  i Pesi  medicinali  precedente- 
mente  in  uso  nelle  Provincie  Lombarde , edite  in  Milano  nel  1862,  nelle 
quali  sono  riportati  anche  i Ragguagli  delle  altre  Libbre  medicinali  già 
usate  in  Lombardia,  e per  la  Libbra  viennese  è ritenuto  il  Ragguaglio 
già  da  altri  adottato  c fra  gli  altri  da  Lòhmann. 

Nella  Lombardia  .si  distinguono  tre  piccoli  Comuni,  i quali  ebbero  peso 
proprio  per  gli  usi  del  commercio  e per  gli  usi  farmaceutici,  cioè  Caselle - 
Landi  in  Circondario  di  Lodi,  Sondilo  in  Circondario  di  Crema,  Soresina 
in  Circondario  di  Cremona. 

11  Ragguaglio  della  Libbra  di  Caselle  - Landi , riportato  nelle  Tavole 
dei  Pesi  medicinali  delle  Provincie  Lombarde,  edile  nel  1862,  è tolto 
dall’ Appendice  al  volume  3"  delle  Tavole  di  Ragguaglio  fra  le  nuove 
e le  antiche  Misure  e fra  i nuovi  e gli  antichi  Pesi  del  Regno  d'Italia 
pubblicate  per  ordine  del  Governo  in  Milano  nel  1811. 

Di  Solicino  e Soresina  si  tolgono  i Ragguagli  dalle  ridette  Tavole  dei 
Pesi  medicinali  di  Lombardia  del  1362. 

Il  Ragguaglio  della  Libbra  veneta  comune  per  gli  usi  farmaceutici  a 
tutte  le  Provincie  del  Veneto  è dato  dalle  Tavole  di  Ragguaglio  fra  le 
nuove  e le  mitiche  Misure  e fra  i nuovi  e gli  antichi  Pesi  del  Regno 
d'Italia  pubblicale  per  ordine  del  Governo  in  Milano  nel  1809, 
(Voi.  2°). 

Per  la  Libbra  mantovana  essendo  stato  riconosciuto  erroneo  il  Ragguaglio 
dato  dalle  Tavole  del  1803,  si  è proceduto  d’ufficio  a meglio  ricono- 
scerne l’equivalenza  e si  è determinato  il  nuovo  Ragguaglio , che  fu  accolto 
nella  Tavola  presente. 

lai  Libbra  medicinale  già  usata  nell’Isola  di  Sardegna,  e descritta  sotto 
l’indicazione  di  Cagliari,  è identica  alla  Libbra  farmaceutica  piemontese, 
riportata  sotto  l’indicazione  di  Torino.  Il  Ragguaglio  di  questa  Libbra  si 
desume  del  pari  dalle  Tavole  comparative  fra  i Pesi  c Misure  del  Sistema 
metrico  decimale  ed  i Pesi  e Misure  antiche  del  Regno  di  Sardegna 
edite  nel  1 8-'i 5 in  Cagliari,  e dalle  Tavole  di  Ragguaglio  degli  antichi 
Pesi  e Misure  degli  Stati  di  Terruferma  coi  Pesi  e Misure  del  Sistema 
metrico  decimale  pubblicate  a Torino  nel  18A9. 

Da  queste  ultime  Tavole  è desunto  del  pari  il  Ragguaglio  della  Libbra 
genovese,  comune  per  gli  usi  medicinali  a pressoché  tutta  la  Liguria. 
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Il  Ragguaglio  dulia  Libbra  iìureiitiiKi  ha  la  sua  origine  nelle  Tavole 
compilate  nel  1809  dalla  Commissione  Toscana,  dalle  quali  fu  tolto  in 
seguito  da  quanti  trattarono  la  metrologia  fiorentina. 

Il  Ragguaglio  della  Libbra  lucchese  fu  determinato  nel  4 809,  e si 
desume  dalla  Tavola  annessa  alla  Legge  del  26  Maggio  1809  emanata 
dal  Principe  Felice  pel  già  Ducato  di  Lucca,  e da  quella  annessa  al 
Decreto  9 maggio  4 8H . 

Delle  Libbre  di  Modena,  di  Guastalla  e di  Massa  si  trovano  i Ragguagli 
nelle  Tavole  dei  Ragguagli  delle  antiche  Misure  in  uso  negli  Stati  Estejisi 
con  quello  del  Sistema  metrico  decimale  edite  in  Modena  nel  1 852. 

Della  Libbra  napolilaua  si  desume  il  Ragguaglio  dalle  Tavole  di  ridu- 
zione dei  Pesi  e delle  Misure  delle  Due  Sicilie  edite  in  Napoli  nel  1841 

Da  queste  stesse  Tavole  coordinate  col  Codice  metrico  siculo,  edito 
nel  1812  in  Catania , si  desume  il  Ragguaglio  della  Libbra  di  Palermo . 
d'uso  comune  a tutta  la  Sicilia. 

Il  Ragguaglio  infine  della  Libbra  di  Parma  è tolto  dalle  Tavole  di 
Ragguaglio  delle  Misure  parmigiane  edite  in  Parma  nel  1861,  e dalle 
Tavole  di  Ragguaglio  dei  Pesi  e delle  Misure  d'uso  nelle  Provincie  di 
Parma  e Piacenza , edite  pure  in  Parma  nello  stesso  anno  1 861 , foggiate 
le  une  e le  altre  su  Tavole  compilate  all'epoca  della  dominazione  francese 
in  principio  del  secolo. 

Le  risultanze  ottenute  dagli  accennati  documenti,  e raccolte  in  una  Tavola 
provvisoria  dei  Pesi  farmaceutici,  furono  confrontate  colle  note  di  informa- 
zioni somministrate  dalle  Facoltà  Mediche  delle  Università  italiane,  dalle 
Prefetture  provinciali,  dai  Consigli  sanitari,  e da  privati  cittadini  che  ave- 
vano fatto  studi  speciali  sulla  materia. 

La  Commissione  compilatrice  della  Tavola  di  Ragguaglio  dei  Pesi  farma- 
ceutici, avendo  dovuto  tenersi  nei  limiti  di  un  lavoro  d'ordine,  non  potrebbe 
assumersi  responsabilità  diretta  sulla  autenticità  delle  eifre,  nò  porgere 
valutazione  di  probabilità  della  loro  esattezza , posciachè  degli  accennali 
documenti  da  cui  essa  le  tolse,  alcuni  soltanto  indicano  i metodi  e gli 
esperimenti  seguiti  nel  determinarle,  e tutti  tacciono  delle  diligenze  usale 
e necessarie  per  assicurare  il  grado  della  loro  approssimazione  numerica. 

Essa  però  ritiene  indubitatamente  che  questa  Tavola  potrà  senza  esitanza 
essere  utilmente  consultala  dai  Farmacisti  e dagli  F.sercenti  Parte  salutare, 
per  cui  non  esita  a renderla  di  pubblica  ragione. 

tifi?  i/rffl  t£ò/n melone 

©nmtflo  •'Tettali. 
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TAVOLA  DI  RAGGUAGLIO 

DEI 


PESI  FARMACEUTICI 


GIÀ  IN  USO  NELLE  VARIE  PROVINCIE  ITALIANE 

COL  PESO  METRICO  DECIMALE 


INDICAZIONE  DEI  LUOQHI 

NOMI 

dei 

PESI  LOCALI 

VALORE 

In 

Pl*BO  METRICO 
DECIMALE 

PESO  METRICO 

DBCIMALB 

VALORE 

la 

P*ir  LOCALI 

cvrconuahio 

[ 

Alessandria 

V.  Torino 

ld. 

! 

Asti 

id 

AUSMMU 

Casale  Monferrato 

id. 

landanest»  ili  Onda 

id. 

j 

Novi  Ligure 

Cli  alni  laudatoli 

V.  Genova 

! 

Tortona 

V.  Torino 

AHC0HA  

i 

Aquila  degli  Abbui» 

V.  Napoli 

AyeiiaBO  

ld. 

acqu 

Citta  dicale 

Id. 

Sulmona  

ld. 

.mezzo 

Ascon  Piceno 

V.  Roma 

\scou 

Fermo  

ld. 

Avellino 

V.  Napoli 

tmum 

ld. 

| 

Sant'Angelo  de’Losirardi. 

Id. 

Bari  delle  Puglie 

V.  Napoli 

IU1 

ld. 

Barletta.  

ld. 
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INDICAZIONE  DEI  LUOGHI 


CIRCONDARIO 

CONINE 

DEILUSO 

1 

- Benevento 

BHBVUTO • 

1 

S.  Bartolomeo  in  Galdo  . 

BERGAMO  j 

Bergamo  

La  Libbra  abusiva  di  Bergamo  por  gli  usi  me- 
dicinali era  adoperata  solamente  nella  Provin- 
cia di  Bergamo. 


IClisonr.  . 
Tri-vici, io. 

/ Bolocxs  . 


B6UIMI < 

| La  Libbra  medicinale  di  Bologna,  oltre  alla  Pro- 
I vincia  bolognese, .era  pure  usata  nella  Pro- 
I vincia  di  Ravenna,  e nelle  Città  di  Cento  ed 
I Argenta  delia  provincia  di  Ferrara. 

[ Imola I 

\ Veroato I 


BSEsCU 


Brescia 


NOMI 

dei 

PESI  LOCALI 


V.  Venezia 


VAI.0RE 

In 

| PESO  METRICO 
DECIMALE 


PESO  METRICO 

DECIMALE 


valori: 

la 

PESI  LOCALI 


V.  Napoli 
Id. 

Id. 


Pelo  legale 
V.  Milano 


Peeo  cilmsu'o 
Libbra  di  12  Once.. 
Oncia  di  8 Dramme 
Dramma  di  3 Scrupoli. 
Scrupolo  dì  Si  Grani. 
Grano 


Chilogrammi 

0,325129 

0,027091 

Grani  tni 

3,380758 

1,1289(9 

0,017038 


Chilogrammo 

Ecogramma 

Decagrammo 

Gramola 

Decigramma 


Ul-life 

3,075701 


Once 


3,690815 

Dramme 


2,952676 


Scrupoli 


0,885803 

Cremi 


2,125927 


V.  Bergamo 
Id. 

Libbra  di  12  Once.. 
Oncia  di  8 Dramme. 
Dramma  di3Scrupo)i. 
Scrupolo  di  21  Grani. 
Grano 


Chilogrammi 

0,320260 

0,026688 

Grammi 

3,336012 

1,112011 

0,016331 


Cbilog  ramma 
EUogratnma 
Dec&gramma 
Grammo 
Decigramma 


libare 


3,122163 

Once 

3,716956 

D ramine 


2,997561 

0399269 

Grani 

2,158216 


V.  Bologna 
Id. 

Peea  legale 
V.  Milano 


La  Libbra  di  Brescia  non  era  usata  che  nei  Circondari  di  Brescia, 
Chiari,  Salò,  Castiglione  delle  Sliviere  e Veroìanuovs. 


Peso  abusivo 
Libbra  di  12  Oncc. . 
Oncia  dì  8 Dramme. 
Dramma  di  3 Scrupoli. 

Scrupolo  o Denaro  di 
21  Grani ....... 

Grano  


Chilogrammi 

0,320812 

0,026731 

Grammi 

3,311791 

1,113930 

0,016111 


Chilogramma 

Ettogramma 

Decagrammo 

Grammo 

Decigramma 


Libbra 


3,117087 

Ode» 


3,710501 

Dramme 


2,992101 


Seni  poti 

0,897721 

Crasi 


2.151531 
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V.  Brescia 


Peso  legato 

V.  Milano 

Peso  abusivo 

Oli  Ingrani  lui 

Libbra  di  12  Once..  0, 317999 

Oncia  di  8 Dramme.  0,026500 

Gnigni 

Dramma  di  3 Scrupoli  3,312190 
Scrupolo  di  24  Grani.  1,104163 
Grano 0,046007 


Likkrt 

Chilogrammi  3,4  44662 


Ktlogr, marna 
Decagrarama 
Grammi 
Decigrarama 


Ob<« 

2,773594 

3,018876 

Scrupoli 

0,905663 

Crini 

2,173590 


[ La  Libbra  di  Breno  era  usata  solamente  nella  Val- 
camonica  costituente  il  Circondario  di  Breno. 


Castiglione  delle  Stitiere 


Verolanuota. 


Cagliari  , 


V.  Brescia 


Chilogrammi 

Libbra  di  12  Once..  0,307400  Chilogramma 
Oncia  di  8 Dramme.  0,025617  Ettogramma 

Gnomi 

Dramma  di  3 Scrupoli.  3,202083  Decagrammi 
Scrupolo  di  20  Grani.  1,067361  Gramma 
Grano 0,053368  Decigramma  | 


La  Libbra  medica  di  Cagliari,  identica  a quella 
dì  Torino,  era  usata  in  tutta  l'Isola  di  Sardegna, 
cioè  rolla  Protìncie  di  Cagliari  a Saaaari. 


Likfcr* 

3,253092 

One* 

3,903711 

Dramme 

3,422969 

Seni  poli 

0,936894 

Gr.»i 

4,873782 


V.  Cagliari 


OlISTAKO . 


CaLTAIIISSETTA.  . . 
Piazza  AaHEEiEA. 


Tbeearota  di  Sicilia  . 


Camfobasso . 


V.  Palermi 


V.  Napoli 

Id. 


V.  Napoli 
Id. 


PiBomoRTR  d'Alim  , 


il 
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Cremona  Sorcsiaa. 


CiSA  (.MAGGI  GRE 


Ferrara 

(meno  la  CiUà  eli  Argenta) 


La  Libbra  ferra  reso  per  gli  usi  medicinali  si  usava  nella  sola  Pro- 
vincia di  Ferrara,  eccettuale  le  Città  di  Argenta  e Cento. 


Peto  legale 
V.  Milano 
Peso  abusivo 
Libbra  di  1 2 Once. . 
Oncia  di  8 Dramme. 
Dramma  di  3 Scrupoli. 
Scrupolo  di  24  Grani 


Cbilofrunnal 

0,286500  Chilogramma 
0,023875  Kllogramma 

Grammi 

2,984375  Decagramma 
0,994792 
0,044  450  I Decigramma 


L'uso  della  Libbra  di  Soresina  non  ai  estendeva 
al  di  1&  del  Comune. 


Peso  legale 
V.  Milano 

Peso  abusivo 

Libbra  di  42  Once.  . 
Oncia  di  8 Dramme. 
Dramma  di  3 Scrupoli. 
Scrupolo  di  24  Grani. 
Grano 


ClilL. .franimi 

0,325474  Chflogramma 
0,027423  Etlogramma 

Grammi 

3,390375  Decagramma 
4,4304  25  Gramola 
0,047089  Decigramma 


La  Libbra  di  Crema  era  usata  unicamente  nel 
Circondario  Gremisco. 


Peso  legale 
V.  Milano 
Peso  abusivo 
Libbra  di  4 2 Once. . 
Oncia  di  8 Dramme. 


La  Libbra  di  Sonctno  usa  vasi  nel  solo  Comune 
di  Soncino. 


Dramma  di  3 Scrupoli.  3,284  250 
Scrupolo  di  24  Grani.  4,093750 
Grano 0,045573 


V.  Cremona 


Chtlofnoimi 

0,34  5000  Chilogramma 
0,026250  Kllogramma 

Grammi 

3,284  250  Decagramma 


Decigramma 


V.  Torino 


ICAiUfrmmii  I 

0,345(37  | Chilogramma 


Oncia  di  8 Dramme.  0,028761  Etlogramma  3,476877 

Grammi  Dramme 

Dramma  di  3 Scrupoli.  3,595180  Decagramma  5,781 5 OS 

Sera  pali 

Scrupolo  di  24  Grani.  4,198393  Grammo  0,834454 

Grani 

Grano 0,049933  Decigramma  2,002681 


Etlogramma 


Libbre 

3,190404 

Once 

4,188484 

l 'ramina 

3,350785 

Scrupoli 

4,005235 

Grani 

5,442565 


Ubi.. 

3,075442 

Ore* 

3,086930 

Dramma 

5,919544 

Scrupali 

0,884863 

Grani 

2,428672 


Ukbr. 

3,174603 

One* 

3,809524 

Dramma 

3,047619 

Seni  p^U 

0,914586 

Grui 

2,494586 


Libbra 

2,897398 

Olle. 

3,476877 
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S 


Fina \s * Aratola  (CitU):. 

Cesto 

(meco  la  Città  «li  Cento) 


Cesi»  (Città) . 


Comaccbio 


V.  Bologna 
V.  Ferrara 

V.  Bologna 
V.  Ferrara 


t La  Libbra  fiorentina  ora  osala  in  tutta  la  Toscana. 
I cioè  nello  Provincie  di  Firenze,  Areno,  Grosseto, 
Livorno.  Lucca,  Pisa,  Siena. 


Pistoia 

Rocca  S.  C asciano  . 
S.  Miniato 


Chilogrammi 

Libbra  di  12  Once..  0,339542  Chilogramma 

Oncia  di  8 Dramme  0,028295  EUogratnma 

Granuli  i 

Dramma  di  3 Scrupoli.  3,536896  Decagramma 

Scrupolo  di  Si  Grani.  <,<78965  Dramma 

Grano 0,049124  Dccigramma 


V.  Firenze 
M. 

Id. 


Llthr. 

2,945<  Ai 

Once 

3,534  <73  ! 

Dramme 

2,827338 

Vrup.'l* 

0,848201 

Grani 

2,035681 


V.  Roma 

Libbra  di  <2  Once.. 


0,325670  Chilogramma  I 3,070593 


Oncia  di  8 Dramme.  0,027139  F.tlogramma 

Grammi 

Dramma  di  3Scrupoli-  3,392396  Decagramma 


Dramma  di  3 Scrupoli.  3,392396  Decagramma 
Scrupolo  di  24  Grani.  <,<30798  Gromma 
Grano 0,04714  7 Decigrammo 


La  Libbra  di  Cesena  era  d'uso  unicamente  nel 
Circondano  detonale. 


3,684712 

Dramma 

2,947769 

SrrnpnU 

0,884331 

Grani 

2,12239» 


Foosia  . . . 
Botino  . . . 
S.  Sismo. 


V.  Napoli 
Id. 

Id. 


Albmga. 
Cbiataii 
Savoia  . 
Sfbeia  . . 


I La  Libbra  medica  genovese  sì  usava  in  quasi  tolta 
la  Liguria,  cioè  nella  Provincia  di  Genova  e nei 
I Circondan  di  Gobbio  e Novi  Ligure  (escluso 
il  Uindamenlo  di  Ovada). 


QUtfnmni 

Chilogramma 

lil.br* 

Libbra  di  <2  Once. . 

0,3(6750 

3,(5706» 

One* 

Oncia  di  8 Dramme 

0,026396 

Grammi 

Ecogramma 

3,788477 

Dramme 

Dramma  di  3 Scrupoli 

3.299479 

Decagramma 

3,030782 

Scrupoli 

0,909234 

Gran» 

Scrupolo  di  24  Grani 

(,099826 

Gramma 

Grano 

V.  Genova 
Id. 

Id. 

id 

0,045826 

Decigramnia 

2,482463 
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INDICAZIONE  DEI  LUOGHI 

NOMI 

VAIjORK 

PESO  METRICO 

1 

PROVINCIA 

CIRCONDARIO  COMUNE 

del 

PESI  LOCALI 

PÉSO  MÈTRICO 
DECIMALE 

DECIMALE 

IGlRCEKTI  . 
Bivos* . . . 
SciACCA  . . 


GROSSETO Gb<  «seto. 


Lecce. . . . 
Bihsbisi  . . 
Gallipoli 
Taiukto.  . 


I.ivoaso. . .. 
Elba  (Isola) 


V.  Palermo 

Id. 

Id. 

V.  Firenze. 

V.  Napoli 
Id. 

Id. 

Id. 

V.  Firenze 
Id. 


Cotoni  dell'  antico  Libbra  di  1 ì Once.  . 
Duca!»  di  Lacca.  . _ 

Oncia  di  8 Dramme. 


Gl.  lll.f  ramini 

0,331500  Chilogrammo 


Dramma  di  3 Scrupoli. 
Scrupolo  di  Si  Grani. 
Grano 


0,047875 

Gratuita! 

3,484375 

4,461458 

0.048394 


Ellogramma 
Deca  gramma 
Gramnia 
Decigramma 


La  Libbra  di  Lucca  non  era  usata  che  nel  pe- 
rimetro dell’antico  Ducato  di  questo  nomo, 
i cioè  nei  Comuni  di  Bagni  di  Lucca,  Borgo  a 
Mozzano,  Oamaiore,  Capa  un  ori,  Coreglia  An- 
tolminelii, Pescaglia,  Viareggio,  Villa  Basilica, 
1 oltre  la  CiU&  di  Lucca.  Anche  in  questi  Co- 
muni andò  poi  in  uso  la  Libbra  fiorentina 
dopo  1 annessione  doll’ex-Ducatp  al  Gran  Du- 
cato di  Toscana. 


Cùddluì  toscani  ag-  1 
gregali  alla  Pro- 
sile». 


aMacebata  . 
Camerino. 


lAVWt Mantota  , 


V.  Firenze 


V.  Roma 
Id. 

Poto  legalo 
V.  Milano 

Peso  abusivo 

Libbra  di  1 2 Once. . 
Oncia  di  8 Dramme. 
Dramma  di  3 Scrupoli. 
Scrupolo  di  20  Grani. 


Litlira 

2,989537 

Once 

3,587  4U 

Dramme 

2,869956 

Seni  peli 

0,860987 

Grani 

2,066368 


Ctitl-  grammi 

0.3U769  Chilogramma 


LllVr. 

3,176929 

One* 

3,812315 

Dramma 

3,049852 

Stroj-oli 

Scrupolo  di  20  Grani.  1,092950  Gramma  0,914956 

Orati 

Grano 0,054647  Decigramma  1,829011 


0,026231  Ettogramma 

Grammi 

3,278819  Decagramma 
1,092950  Gramma 


La  Libbra  mantOTanaai  uaavt unicamente  nella  Provincia  di  Min 
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NAPOLI, 


MULI  . 


PIMI! 


mumo. 


PARMA 


PITIA 


CIRCONDARIO 


Casoria 

Castella mark  di  Stabu  . 
Pozzuoli 


NOMI 

Ad 

PERI  LOCALI 


VALORE 

in 

PENO  UETtUCOl 
DICI  MAL 


Novara 

Biella  

Domodossola. 
Pallanza  .... 

Varallo 

Vercelli  . . . . 


Palermo. 


| La  Libbra  di  Palermo  si  usava  in  tutta  la  Sicilia, 
cioè  nello  Provincie  di  CalLanissetta,  Catania, 
Girgon  li,  Messina,  Palermo,  Siracusa  eTrapani. 


Crealo  ......... 

Cori. kob  e 

Termini  Imerf.se  . 


Parma. 


I 


La  Libbra  parmigiana  '.lavai!  nell'antico  Ducato 
di  Parma  a Piacenza , cioè  nell»  Provincia  di 
Parma,  o Piacenza  • n«l  Circondario  di  Pon- 
tremuli. 


V.  Napoli 
Id. 

Id. 

V.  Torino 
Id 
Id. 

Id. 

Id 

Id. 

V.  Venezia 

Libbra  di  19  Once 
Oncia  di  8 Dramme 
Dramma  di  3 Scrupoli 
Scrupolo  di  20  Grani 
Grano  o Coccio  . . . 


V.  Palermo 
ld. 

’ ld. 

Libbra  di  12  Once 
Oncia  di  6 Dramme 
Dramma  di  3 Scrupoli 
Scrupolo  di  24  Grani 
Grano 


Boitoo  S.  Dos  sino. 

Borqotaro  


Cornimi  Lombardi. . 

Pavia \ Mandamenti  di  Cara 

e Saturnia™  . . 


Bobbio.  . . 
Mortasa  . 

VoOUtRA  . 


V Parma 
Id. 

V.  Milano 
V.  Torino 

V.  Genova 
V.  Torino 
Id. 


rESO  METRICO 

DECIMALE 


Chilogrammi 

0,317368 

0,026447 

Grammi 

3,305917 

1,101972 

0,035099 


Chilogrammi 

0,328000 

0,027333 

Grammi 

3,416667 

4,138889 

0,047454 


Chilogrammi 

Etlogramma 

Decagramma 

Grammi 

Decigrammi! 


VALORE 


PESI  LOCALI  | 


Chilogrammi 

Etlogramma 

Decagramma 

Gramma 

Dccigrantma 


Libbra 

3,150916 

Osca 

3,781099 

Dramma 

3,024879 

Screpoli 

0,907464 

Graai 

1,814928 


Libbre 

3,048780 

Owf 

3,658536 

Dramme 

2,926819 

ScTTJ  prili 

0,878019 

Grani 

2,107317 
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INDICAZIONE  DEI  LUOGHI 

NOMI 

VALORE 

PESO  METRICO 

VALORE 

PROVINCIA 

CIRCONDARIO 

COMUNE 

dei 

PBSI  LOCALI 

PESO  METRICO 
DECIMALE 

DECIMALE 

ìb 

PESI  LOCALI 

1 

id. 

Id. 

rtBUU 

ld. 

Id 

ld. 

V.  Roma 

PESARO 

Chilogrunni 

Chilogramma 

Ettogrammo 

Decagramma 

Libbra 

Libbra  di  (2  Once. . 
Oncia  di  8 Dramme. 
Drammadi  3 Scrupoli. 

0,3255011 

0,027126 

Granami 

3,390707 

3,0721(2 

Otte» 

3,6863*5 

Drammi 

2,9*9236 

Scrupolo  di  24  Grani. 
Grano 

(.130236 

0,0*7093 

G ramina 
Decigrammi 

0.88*771 

Grani 

2,(23*50 

La  Libbra  di  Urbino  usami  solamente  noi  Circondario  di  Urbino. 

| 

Piacenza  

V.  Parma 

ld. 

V.  Firenie 

memi 

PISA 

Id. 

V.  Torino 
Id. 

V.  Napoli 

l 

i POSTO  «.inizio. . . 

Id. 

; POTENZA 

Matf.ra 

ld. 

ld 

V.  Roma 
Id. 

Id. 

V.  Napoli 

Ravenna 

MUSSI 

. . . 

REGGIO  DI  CALABRIA 

ld. 

ld. 

Palme  

• 

Digitized  by  Google 


NOMI 

VALORE 

io 

PESO  METRICO 

VALORE 

■sa 

pesi  LOCALI 

PESO  METRICO 
DECIMALE 

DECIMALE 

PESI  LOCALI  j 

V.  Modena 

BF.CG10  EIILU  . . . ] 

Lunari,  Buia, le,- 

V.  Mantova 

! 

Gli  altri  Comuni  del 
Circondario.  . . . 

Libbra  di  li  Once.. 

CLtloynmi.l 

0, 324531 

Chilograinma 

Libine 

3.0M439 

Oncia  di  8 Dramme. 

0,037044 

Ellogramma 

3,697737 

Dramma  di  3 Scrupoli. 

3,380455 

Decagrammo 

2,953181 

Scrupolo  di  24  Grani. 

1,130818 

G ramina 

0,8' 7 454 

0,046951 

Dccigramma 

2,1  .891 

Libbra  di  lì  Once.  . 

Chilogrammi 

0,339073 

Chilogramma 

Ubbie 

3,94  1227 

Oncia  di  8 Dramme. 
Dramma  di  3 Scrupoli . 

0,038256 

Grammi 

3,531998 

Ellogramma 
Deca  grani  ma 

One* 

3,530073 

Dramme- 

3,83 1 258 

- 

Scrupolo  di  Si  Grani . 

1,177333 

Grani  ni  a 

0,849378 

; 

0,049056 

Dccigramma 

3,038500 

R(ll\  

La  Libbra  medicinale  romana  era  anche  usata 
nello  Provincie  di  Ancona,  Ascoli  Piceno, 
Macerata,  Perugia,  Pesaro,  e nei  Circondari  di 
| Forlì  e Rimini. 

V.  Roma 
Id. 

Id. 

Id. 

V.  Venezia 

ROTIGO 

V.  Napoli 
ld. 

MUTO 

Id. 

Vailo  della  Lucania  . . . 

Id. 

V.  Cagliari 

Id. 

grulli 

id. 

Id. 

Id. 

V.  Firenze 

sra» 

Id. 

V.  Palermo 

Id. 

Id. 

1 
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immsmmmmmm 

NOMI 

VALORE 

RESO  METRICO 

VALORE 

CIRCONDARIO 

del 

PESI  LOCALI 

PESO  METRICO 
DECIMALE 

DECIMALE 

in 

PESI  LOO LI 

Peso  legale 

' SOMIO 

V.  Napoli 
Id. 

remo 

1 I II'  - ti 

0,307400 

0,025617 

3*202083 

C.hilogramma 

Eltogramma 

Decagramma 

Libbre 

3,253092 

Once 

3,90371 1 

Dramme 

3,122969 

Senapati 

0,936891 

Giani 

1,873782 

Oncia  di  8 Dramme. 
Dramma  di  3 Scrupoli. 
Scrupolo  di  20  Grani. 

1,067361 

0,053368 

Grarnma 

Decigramma 

1 

i TOSISO 

La  Libbra  medica  di  Piemonte  si  usava  nelle 
Provincie  di  Cuneo.  Novara,  Portomaurizio, 
Torino,  e nei  Circondari  di  Alessandria.  Acqui . 
Asti,  Casale  Monferrato,  Tortona,  Mortara. 
Voghora,  e nel  Mandamento  di  Ondi  del 
Circondario  di  Novi  Lipure,  e noi  Mandamenti 
di  Cava  o Sannaxzaro  del  Circondario  di  Pavia. 

Id. 

Id. 

Id 

V.  Palermo 
Id. 

; tripam 

, 

Mazzìbi  del  Villo 

Id. 

i muso 

V.  Venezia 

: iditi 

V.  Venezia 

Peso  legale 

vukh 

V Milano 

. 

ftuo  itbvfim 

Libbra  di  12  Once. . 
Oncia  di  8 Dramme. 
Drammadi  3 Scrupoli. 
Scrupolo  di  20  Grani 

Clill'ig.eii- .«  ■ 

0,3012.10 

0,025102 

Grammi 

3,137800 

1,045936 

0,052297 

Chilogramma 

Kllngramnia 

Decagramma 

Gramma 

Decigramma 

La  Mire 

3,319726 

Olirà 

3,98367 1 

Dramme 

3,186937 

Sciti  poli 

0,956081 

Gn.l 

4,912162 

1 La  Libbra  veneta  si  usava  nelle  Provincie  di  Belluno,  Padova,  Ro- 
vigo, Treviso,  Udine,  Venezia,  Verona,  Vicenza. 

mixit 

V.  Venezia 
V.  Venezia 

TICBUA 
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CHIUOGItAMMA  IN  UMIDE  MEDICHE 

j 

LIBBRE 

— 

— s 

PROVINCIE,  CIRCONDARI  E COMUNI 

MEDICHE 

a frazioni 

a frazioni  compiesti* 

J 

in 

1 1 

Chilogrammi 

decimali 

S 

■* 

I 

I 

i 

L 

I 

o 

il 

ROMA 

0,339072 

06  | 

BE8CA10 

0,3251  29 

3,075701 

3 

o 

7 

0 

ROLOSNA  

0,325665 

3 070636 

3 

0 

MESCI» 

0,1208 1 2 

3 117087 

| 

BREAO  

0,317099 

ucLim 

0,307400 

)7 

17 

COIO 

0,316601 

3 157913 

3 

{ 

7 

CURIOSA  

0,309489 

3,23 1 1 3 4 

3 

3 

1 SOBESHU 

0,286500 

3 490401 

3 

5 

7 

CURIA 

0,325474 

3,072442 

3 

0 

6 

2 

20 

u 

sostino  

0,315000 

3,174603 

3 

2 

o 

2 

c 

Sì) 

FERRARA 

0,345137 

2,897398 

0 

10 

6 

0 

10 

81 

RIARMI . 

0,339542 

2,9451  44 

2 

1 1 

2 

2 

4 

83 

CESERÀ 

0,325670 

3,070593 

3 

0 

6 

9 

94 

SESOU 

0,316750 

3,157064 

3 

1 

7 

0 

5 

63 

j LUCCA.  

0,334500 

2,989537 

2 

11 

6 

2 

23 

74  j 

MASSA  

0,329724 

3,032836 

3 

o 

3 

0 

10 

J 

IIL4M 

Peso  legale  pel  già  Lombardo- 

Veneto  

0,420008 

2,380909 

2 

4 

t 

4 

44 

04  , 

IU.U0 

Peso  arusito  - Alta  Lombardia. 

0,326793 

3,060041 

3 

0 

5 

2 

6 

92 

LODI  

0,320735 

3,117843 

3 

1 

3 

0 

22 

53  i 

CASELLE  LAIDI 

0,316540 

3,159158 

3 

1 

0 

20 

10 

itimi 

Proyincie  meridionali  di  Terra- 

FERMA 

0,320759 

3,117605 

3 

4 

t 

0 

6 

76 

palerw 

Sicilia 

0,317368 

3,150916 

3 

1 

6 

1 

9 

28 

PARMA 

0,328000 

3,048780 

3 

0 

4 

2 

1 

17  1 

HBUW 

0 325509 

3,072112 

3 

0 

6 

2 

48 

44 

«wm 

Ex  Ducato  di  Muderà 

0,340457 

2,937231 

2 

44 

1 

2 

22 

12 

GUASTALU 

0,324524 

3,081439 

3 

0 

2 

IO 

91 

\1HKIA  

0,301230 

3,349726 

3 

3 

6 

2 

1 

94 

1MT0T  \ 

0,314760 

3,476929 

3 

2 

0 

2 

49 

11 

TORINO  

Piemonte 

0,307400 

3,253092 

3 

_ 

3 

0 

0 

n 

81  1 
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